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FOREWORD 


This  is  the  fifth  in  the  series  of  the  publication  titled  World  Weather  Records. 
The  first  three,  prepared  by  H.  H.  Clayton  and  Miss  F.  L.  Clayton,  were  published 
by  the  Smithsonian  Institution!.  The  fourth  in  the  series,  prepared  at  the  Blue  Hill 
Meteorological  Observatory,  was  published  by  the  U.  S.  Weather  Bureau2.  These 
earlier  issues,  which  included  climatological  information  through  1950,  have  had  global 
distribution  and  have  been  widely  used  for  meteorological  and  climatological  research. 
At  its  Fourth  Congress  in  Geneva  in  April  1963,  the  World  Meteorological  Organization, 
in  Resolution  32,  sponsored  the  publication  of  the  1951-60  World  Weather  Records 
by  the  U.  S.  Weather  Bureau^  and  urged  Members  to  participate  in  the  project  by 
furnishing  the  required  data  for  stations  under  their  jurisdiction. 

In  previous  discussions  at  the  meeting  of  the  WMO  Commission  for  Climatology 
held  in  December  1960,  it  was  indicated  that  the  Environmental  Science  Services  Adminis- 
tration, Environmental  Data  Service^  publication  Monthly  Climatic  Data  for  the  World, 
sponsored  by  the  WMO,  would  serve  as  a  basis  for  the  1951-60  volume.  Insofar  as 
practicable,  continuity  of  the  list  of  stations  which  had  appeared  in  earlier  World 
Weather  Records  was  also  desired.  Thus  a  considerably  greater  number  of  stations 
than  has  previously  appeared  in  this  series  is  included  in  the  current  issue.  The  greater 
number  of  stations  and  difficulties  which  have  been  encountered  in  obtaining  and  pro- 
cessing the  data  have  made  it  advisable  to  publish  the  data  for  1951-60  in  six  smaller 
volumes  rather  than  in  a  single  large  volume.  Volume  1,  North  America,  covered 
Alaska,  Canada,  Mexico  and  the  contiguous  United  States  and  was  published  during 
1965  by  the  U.  S.  Weather  Bureau.  A  second  volume,  covering  Europe,  and  a  third 
volume  covering  South  America,  Central  America,  West  Indies,  the  Caribbean,  and 
Bermuda  were  published  in  1966.  This  fourth  volume  provides  data  for  those  areas 
of  Asia  which  are  included  in  WMO  Region  II.  The  order  of  issuance  of  the  remaining 
two    volumes    has    not    been   established   but   the   geographic  areas  to  be  Included  are: 

Africa 

Australia,  New  Zealand,  Antarctic  and  Oceanic 
Islands,  Ocean  Weather  Stations. 

Requests  for  data  were  sent  to  more  than  150  meteorological  services  through- 
out the  world.  Response  to  this  appeal  has  been  most  gratifying.  Nearly  all  data  con- 
tained in  this  issue  have  been  obtained  from  official  sources. 

These  data  were  placed  on  punched  cards  and  processing  and  preparation  of  copy 
for  the  printer  were  accomplished  by  machine.  This  project  has  been  carried  out  by 
personnel  of  the  Environmental  Data  Service  under  overall  direction  of  Dr.  H.  E.  Lands- 
berg,  former  Director  and  Dr.  W.  C.  Jacobs,  Director.  Generally  speaking,  the  program 
has  been  broken  down  into  two  component  parts.  General  planning  was  done  by  the  staff 
of  the  Office  of  Data  Information,  Foreign  Branch  under  the  guidance  of  Mr.  David  Smedley. 
The  vital  tasks  of  assistance  in  planning,  the  preparation  and  maintenance  of  correspond- 
ence, and  guidance  of  the  timely  completion  of  each  of  the  many  phases  of  the  project 
so  as  to  ensure  readiness  of  all  sections  by  the  deadline  date,  have  been  performed 
by  Miss  Gertrude  A.   Fricke.    The  machine  processing  and  preparation  of  printers  copy 


1  World  Weather  Records,  Smithsonian  Miscellaneous  Collections,  Vol.  79,  1927;  Vol. 
90,  1934^  and  Vol.  105,  1947,  Smithsonian  Institution,  Washington,  D.  C. 

2World  Weather  Records,  1941-1950;  1959,  U.  S.  Weather  Bureau,  Washington,  D.  C. 
1361  pp. 

3  A  1965  reorganization  placed  the  U.  S.  Weather  Bureau  and  its  WMO  responsibilities 
in  the  Environmental  Science  Services  Administration.  The  climatology  programs  of 
ESSA  are  administered  by  its  Environmental  Data  Service. 
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have  been  done  by  the  staff  of  the  National  Weather  Records  Center,  Asheville,  N.  C. 
under  the  supervision  of  Dr.  Gerald  L.  Barger,  former  Director,  and  Mr.  William  H. 
Haggard,  Director.  At  the  National  Weather  Records  Center  the  planning,  programming 
and  supervision  of  the  work  was  by  Mr.  Norman  E.  Poultney,  Mr.  Gaston  Haller,  Mr. 
Raymond  H.  Smith,  and  Mr.  Marvin  W.  Burley.  Constant  coordination  was  maintained 
between  the  two  staffs  to  accomplish  planning,  quality  control,  and  preliminary  and 
final  checking  in  preparation  for  printing. 

The  Environmental  Science  Services  Administration  extends  its  gratitude  to 
the  meteorological  services  and  other  organizations  who  generously  supplied  data. 
We  wish  particularly  to  express  sincere  appreciation  to  the  individuals,  too  numerous 
to  list,  who  assisted  in  the  collection  and  preparation  of  the  data,  including  the  many 
unnamed    observers    whose    untiring    efforts   made    this   world-wide   project  possible. 

Special  thanks  are  extended  to  the  Smithsonian  Institution  for  permission  to 
reproduce  portions  of  the  conversion  tables  from  Smithsonian  Meteorological  Tables, 
Sixth  Revised  Edition,  First  Reprint,  1958. 


Robert  M.  White 
Administrator 
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EDITORIAL  NOTES 


This  issue  of  the  World  Weather  Records  is  primarily  concerned  with  data  for 
1951-1960.  As  in  previous  issues,  data  for  earlier  years  have  been  included  when  appro- 
priate and  available.  The  first  issue  included  data  from  earliest  records  available  at 
that  time  up  to  1920.  Data  for  the  periods  1921-1930,  1931-1940,  and  1941-1950  were 
published  in  succeeding  issues. 

The  present  volumes  continue,  insofar  as  possible,  the  record  of  monthly  mean 
values  of  station  pressure,  sea  level  pressure  and  temperature,  and  monthly  total 
precipitation  for  stations  listed  in  previous  volumes.  Since  the  station  network  from 
Monthly  Climatic  Data  for  the  World  served  also  as  a  basic  network  for  the  1951-1960 
volumes,  many  new  stations  have  been  included. 

Information  concerning  the  exposure  of  instruments,  hours  of  observations,  and 
methods  of  adjusting  or  correcting  observational  data  has  been  included  in  station  notes 
whenever  it  was  supplied. 

Lake  levels,  freeze  and  thaw  dates,  and  sunspot  numbers  are  included  as  available. 
No  attempt  has  been  made  at  a  world-wide  coverage  of  these  statistics  beyond  a  general 
request  to  countries  to  send  these  data  whenever  available. 

SOURCES  OF  DATA 

Unless  otherwise  stated  in  the  notes,  data  were  supplied  by  national  meteorological 
services  whose  addresses  may  be  found  in  publications  of  the  World  Meteorological 
Organization.  In  isolated  instances  data  were  extracted  from  official  publications 
in  order  to  permit  a  geographic  coverage  that  might  otherwise  not  be  possible.  CLINO 
data  are  long  term  means  taken  from  the  World  Meteorological  Organization  publication, 
Climatological  Normals  (CLINO)  WMO/OMM  -  No.  117  T.P.  52  or  are  values  supplied 
by  the  respective  authorities. 

GROUPING  OF  STATIONS  AND  ARRANGEMENT  OF  DATA 

As  indicated  in  the  Foreword,  the  six  volumes  of  this  issue  of  the  World  Weather 
Records  have  been  so  arranged  as  to  provide  a  natural  geographic  separation  into  what 
are  essentially  units  of  a  single  continent.  Two  of  the  volumes,  however,  contain  island 
and  Ocean  Weather  Station  data  as  well  as  those  of  the  smaller  continents. 

Within  each  volume  the  data  are  presented  alphabetically  by  station,  within 
geographic   areas   which   usually,    but    not   necessarily,  coincide  with  political  entities. 

Four  means  of  locating  desired  information  have  been  included,  The  Table  of 
Contents  at  the  beginning  of  this  volume  lists,  for  the  data  included,  the  major  geographic 
divisions  or  countries,  giving  page  numbers  for  notes  and  data  as  well  as  pages  where 
lake  levels,  freeze  and  thaw  dates,  and  sunspot  numbers  may  be  found.  The  three  indexes 
at  the  rear  of  this  volume  provide  information  in  greater  detail.  The  first  is  a  master 
list  of  all  locations,  station  or  area,  included  in  the  particular  volume,  listed  alphabetically 
without  regard  to  geographical  division  or  country.  In  this  index,  country  or  major 
geographic  area  names  are  listed  in  capital  letters  while  those  of  individual  stations 
are  not.  Pages  listed  for  notes  and  data  are  those  on  which  these  items  begin  for  the 
particular  location.  In  the  second  index,  station  names  are  listed  in  alphabetical  order 
for  each  major  geographical  area  or  country.  The  final  index  is  separated  geographically 
into  10°  latitude  bands  to  permit  easy  location  of  data  for  special  purposes. 
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The  data  listing  for  each  station  is  headed  with  the  name,  latitude,  longitude, 
and  elevation  at  the  close  of  the  period  for  which  data  are  published,  and  the  geographic 
subdivision  or  country  within  which  it  is  located  together  with  the  WMO  number  wherever 
one  has  been  assigned.  Also  included  are  the  page  numbers  where  the  station  notes 
may  be  found. 

Lake  and  river  levels,  sunspot  numbers,  and  dates  of  freezing  or  thawing  of  rivers 
or  lakes  are  grouped  in  separate  sections  following  meteorological  data. 

ADJUSTMENTS  FOR  HOMOGENEITY 

Previous  issues  of  the  World  Weather  Records  have  provided  for  homogeneity  of 
records  by  adjusting  the  most  recent  period  of  record  to  the  earlier  period.  In  this 
volume  data  have  been  published  as  received.  No  attempt  has  been  made  to  correct 
for  relocation  of  stations,  or  changes  in  instrumentation  or  procedures.  Each  meteoro- 
logical service  was  requested  to  provide,  with  the  data,  information  concerning  exposure, 
changes  in  location,  instruments  and  observations  or  any  other  factors  which  might  affect 
the  homogeneity  of  the  record.  These  have  been  included  in  the  Station  Notes  whenever 
supplied.  Particularly  sharp  breaks  in  the  record  are  indicated  in  the  body  of  the  tables 
by  separating  the  record  with  a  solid  black  line.  A  dash  indicates  missing  data. 

CONVERSION  OF  UNITS 

All  data  are  presented  in  metric  units,  i.e.  temperatures  in  degrees  Celsius  and 
tenths,  precipitation  rounded  to  the  nearest  whole  millimeter,  and  pressure  in  millibars 
and  tenths  between  20°  North  Latitude  and  20°  South  Latitude  and  whole  millibars 
elsewhere.  A  set  of  tables  is  supplied  as  part  of  this  volume  to  permit  conversion  to 
other  systems  of  units.  These  conversion  tables  are  selected  from  the  publication, 
Smithsonian  Meteorological  Tables,  Sixth  Revised  Edition,  First  Reprint  1958. 

The  totals  of  precipitation  are  understood  to  include  all  forms  of  condensed 
moisture;  rain,  snow,  sleet,  hail,  etc.  The  water  equivalents  of  solid  precipitation 
are  given  after  melting,  weighing,  or  estimating.  The  letter  "T"  denotes  an  amount 
of  precipitation  more  than  zero  but  less  than  one-half  millimeter. 

METHODS  OF  AVERAGING 

All  means  were  computed  by  machine.  Monthly  period  means  are  the  sums  of 
the  monthly  means  divided  by  the  number  of  years  for  which  data  are  available.  Period 
means  were  not  computed  for  less  than  five  years.  Annual  means  of  pressure  and 
temperature  are  one-twelfth  of  the  sum  of  the  monthly  or  period  means.  Annual  pre- 
cipitation  totals   are   the    sums   of   the  twelve  monthly  totals  or  monthly  period  means. 

UNITS  IN  STATION  NOTES 

The  units  of  height  and  distance  used  in  the  station  notes  are  those  furnished 
by  the  respective  countries. 

ERRATA 

Where  errata  have  been  provided  for  previous  volumes,  they  are  published 
immediately  following  the  data  for  the  area  concerned. 


ABBREVIATIONS  AND  SYMBOLS 


Hp:  Height  (above  mean  sea  level)  to  which  station  pressure  shown  in  this  volume 

has  been  reduced.  If  different  heights  have  been  used  for  different  periods,  the 
information  is  carried  in  Station  Notes. 

Hz:  Height  of  the  barometer  above  mean  sea  level  for  the  period  shown. 

H:  Height  of  the  ground  at  the  station  above  mean  sea  level. 

ht:  Height  of  the  thermometer  above  ground. 

hr:  Height  of  the  rim  of  the  precipitation  gage  above  ground. 

Lat. :  Latitude  of  the  station. 

Long.:  Longitude  of  the  station. 

E:  Data  have  been  estimated  by  the  method  described  in  the  Station  Notes  for  that 

station,  or  are  based  on  incomplete  data,  or  are  uncertain  for  some  other  reason. 


ARABIAN  PENINSULA 


ADEN 


STATION  NOTES 


ADEN  (1  station) 


General:  Station  level  pressure  is  not  as  a  rule  entered  on  climatological 
returns  and  it  has  not  been  practicable  to  include  it  here. 

Sea  level  pressure  values  are  monthly  means  of  daily  values,  the  latter  being 
usually  the  means  of  four  readings  taken  at  6  hourly  intervals  throughout  the  day  at 
the  zone  time  of  the  station  nearest  0300,  0900,  1500  and  2100  hours  GMT. 

Temperatures  are  means  of  1/2  (daily  maximum  +  daily  minimum)  read  at 
station  zone  time  nearest  0900  hours  GMT. 

Precipitation  has  been  corrected  to  read  the  total  amount  of  rainfall  recorded 
during  the  month  to  the  nearest  millimeter;  it  is  usually  measured  daily  at  a  zone 
time  approximating  to  0900  hours  GMT. 

The  height  of  the  station  quoted  is  usually  the  height  of  the  barometer  cistern 
above  M.S.L. 

Data   for  Aden  were  supplied  by  the  Meteorological  Service  of  United  Kingdom. 
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WMO  40597   12  49N   45  02E 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


MEAN 
CLUNO 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1951  1015.3  1013.8  1011.4  1010.1  1008.7  1003.8  1001.9  1004.3  1006.9  1010.3  1013.0  1014.9 

1952  1015.9  1013.7  1011.3  1010.6  1008.1  1004.5  1003.1  1003.1  1006.9  1011.5  1014.2  1016.3 

1953  1016.0  1014.2  1012.6  1010.3  1009.1  1003.4  1002.4  1003.8  1006.8  1011.4  1014.6  1015.4 

1954  1014.5  1013.1  1012.4  1009.9  1007.3  1003.2  1001.4  1002.9  1004.5  1011.8  1014.7  1014.5 

1955  1015.2  1014.0  1011.2  1010.2  1007.6  1003.5  1002.7  1002.3  1004.7  1010.7  1013.6  1013.9 


1015.2  1014.2  1012.0  1010.3  1007.7  1004.0  1002.4  1003.2  1005.9  10 
1015.2  1014.1  1012.0  1010.4  1007.7  1004.0  1002.4  1003.1  1005.8  10 


1011.1  1014.3  1015.3 
11.1  1014.1  1015.3 


MEAN 

1009.5 
1009.9 
1010.0 
1009.2 
1009.1 


1009.6 
1009.6 


TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

24, 

,9 

1952 

25, 

.8 

1953 

25, 

.0 

1954 

25, 

,5 

1955 

26, 

,4 

1958 
1959 

1960 


30, 

.5 

33. 

.0 

30, 

.8 

32, 

.8 

31, 

.3 

32, 

,9 

31, 

.1 

32, 

.9 

30 

,7 

32, 

.8 

30, 

.7 

32, 

.8 

32, 

,5 

32, 

,1 

29. 

,9 

30, 

,8 

31, 

,5 

28, 

,4 

31, 

,2 

31, 

,7 

28, 

,4 

30, 

,4 

31, 

,7 

28, 

,5 

32, 

,0 

30, 

,9 

28, 

,2 

31, 

,7 

31, 

,7 

29, 

,5 

31, 

.6 

30, 

,4 

28, 

.1 

31, 

.9 

32, 

,5 

29, 

,4 

30 

.6 

31 

,4 

29, 

,9 

32, 

.8 

32 

.6 

28, 

.4 

31 

.6 

31- 

.7 

28 

.9 

31 

.6 

31 

.7 

28 

.9 

29.1 
28.9 
29.1 


28.8 
29.3 


PRECIPITATION  MM 


YEAR 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 

1960 

MEAN 
CLINO 


BAHRAIN 


STATION  NOTES 


BAHRAIN   (1  station) 


General:  Station  level  pressure  Is  not  as  a  rule  entered  on  climatological 
returns  and  it  has  not  been  practicable  to  include  it  here. 

Sea  level  pressure  values  are  monthly  means  of  daily  values,  the  latter  being 
usually  the  means  of  four  readings  taken  at  6  hourly  intervals  throughout  the  day  at 
the  zone  time  of  the  station  nearest  0300,  0900,  1500  and  2100  hours  GMT. 

Temperatures  are  means  of  1/2  (daily  maximum  +  daily  minimum)  read  at 
station  zone  time  nearest  0900  hours  GMT. 

Precipitation  has  been  corrected  to  read  the  total  amount  of  rainfall  recorded 
during  the  month  to  the  nearest  millimeter;  it  is  usually  measured  daily  at  a  zone  time 
approximating  to  0900  hours  GMT. 

The  height  of  the  station  quoted  is  usually  the  height  of  the  barometer  cistern 
above  M.S.L. 

Data  for  Bahrain  were  supplied  by  the  Meteorological  Service  of  the  United 
Kingdom. 
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WMO  40427   26  16N   50  37E 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


APR 


MAY 


1951 

1018 

1017 

1014 

1952 

1019 

1016 

1013 

1953 

1018 

1017 

1015 

1954 

1017 

1016 

1014 

1955 

1020 

1017 

1013 

1956 

1017 

1016 

1011 

1957 

1017 

1019 

1015 

1958 

1019 

1020 

1014 

1959 

1019 

1017 

1015 

1960 

1019 

1018 

1013 

JUN 


1011  1007  1000 

1011  1006  1001 

1011  1007  1001 

1010  1006  999 

1011  1007  1000 

1011  1006  1000 

1011  1008  1002 

1010  1007  1002 

1011  1005  1002 
1010  1007  1002 


MEAN   1018.3  1017.3  1013.7  1010.7  1006.6  1000.9 
CLINO   1018.4  1017.1  1013.8  1010.7  1006.7  1000.8 


998 

1001 

1005 

1010 

1015 

1019 

1010 

998 

999 

1005 

1012 

1016 

1020 

1010 

997 

999 

1005 

1012 

1017 

1020 

1010 

996 

998 

1003 

1012 

1016 

1018 

1009 

998 

998 

1004 

1012 

1015 

1017 

1009 

997 

999 

1004 

1012 

1018 

1019 

1009 

998 

1000 

1007 

1012 

1016 

1019 

1010 

997 

999 

1004 

1011 

1017 

1018 

1010 

997 

998 

1003 

1011 

1016 

1020 

1010 

997 

998 

1005 

1013 

1017 

1019 

1010 

997.3 

998.9 

1004.5 

1011.7  1016.3  1018.9 

1009. 

t 

997.4 

998.8 

1004.4 

1011.7  1016.3  1018.9 

1009. 

6 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB 

1951  18.5    18.5 

1952  16.3    19.3 

1953  19.4    19.3 

1954  17.3    17.9 

1955  17.2    18.6 


1956 

16, 

,8 

19, 

,3 

21 

.8 

1957 

15, 

,9 

17, 

,0 

21, 

,4 

1958 

16, 

,6 

17, 

,1 

22, 

.8 

1959 

16. 

,7 

16. 

,1 

20, 

.1 

1960 

18, 

,9 

19, 

,7 

21 

.5 

MEAN 

17, 

,4 

18, 

,3 

21 

.2 

CLINO 

17, 

,4 

18, 

,3 

21 

.2 

29, 

.5 

25, 

.3 

17, 

.5 

29. 

,1 

26, 

,2 

20. 

,8 

27, 

,9 

25, 

,3 

19, 

,8 

28, 

,5 

22, 

,8 

18, 

,9 

30. 

,4 

25, 

,1 

19, 

,4 

33 

.0 

33, 

,5 

34, 

,2 

31, 

,7 

29, 

,3 

31 

.7 

33, 

,1 

32, 

,8 

30, 

.3 

28, 

,4 

31, 

.8 

33, 

,6 

34, 

,0 

32, 

.6 

27, 

,3 

32, 

.0 

33, 

,8 

34, 

,3 

32, 

,5 

29, 

,0 

32 

.0 

33, 

,8 

34, 

,3 

32, 

,5 

29, 

.0 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FE 

1951  3  1 

1952  7 

1953  2 

1954  l  e 

1955  67 

1956  17 

1957  35  1 

1958  40  2 

1959  136 

1960  1 

MEAN  30.9    1 

CLINO  16      1 


78 
105 
169 


164 
10 


KUWAIT 


STATION  NOTES 


KUWAIT  (6  stations) 

General:  The  standard  of  time  for  observations  in  Kuwait  is  GMT  which  is 
Local  Standard  Time  minus  three  hours. 

Pressure  values  are  taken  from  fixed  cistern  barometers  to  the  nearest  0.1  mb. 

Mercury-in-glass  thermometers  are  used  for  all  measurements  except  for 
minimum  temperatures  where  Alcohol  Thermometers  with  an  index  are  in  use. 

The  dry,  wet,  maximum  and  minimum  thermometers  are  mounted  in  a  non- 
ventilated    Stevenson    Screen,     made    in    Kuwait,    mounted   125-135    cm.  above  ground. 

Height  of  rain  gage  rim  above  ground  is: 

30  cm.  above  ground  for  rim  200  cm  collector 

60   cm.    above    ground   for  recorder  rim  of  Dines  syphon  type 

Anemometers  and  thermometers  are  compared  with  standard  instruments. 
Precipitation  and  sunshine  recorders  are  checked  twice  annually.  Barometers  are 
corrected  to  standard  temperature  and  gravity  as  well  as  the  pressure  reductions 
which   are    done   according   to    methods   recommended   in   WMO  Technical  Regulations. 

Monthly  averages  of  pressure  are  calculated  according  to  the  number  of  observa- 
tions made  daily  at  a  station. 

For  stations  making  hourly  observations  the  monthly  average  is  calculated  by 
taking  the  average  of  the  daily  means  throughout  the  month. 

For  stations  making  four  or  eight  synoptic  observations  starting  0001  GMT 
the  average  is  calculated  by  taking  the  four  or  eight  hourly  means  throughout  the  month. 

Mean  monthly  temperatures  are  equal  to  one  half  the  total  of  the  mean  daily 
maximum  plus  the  mean  daily  minimum. 

The  period  for  reading  precipitation  is  0600  hours  to  0600  hours  with  the  amount 
recorded  on  the  first  day. 

MAGWA 

Station  closed  April  1,  1960. 


15 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


EXPERIMENTAL  FARM  KUWAIT  29  17N   47  56E 
NOTES  ON  PAGE  15 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1956  13.3    16.7    18.9    24.2    30.0  34 

1957  11.7    15.0    19.4    23.1    28.3  33 

1958  13.6    14.2    21.7    26.9    32.2  34 

1959  13.3    11.4    18.3    26.4    30.3  35.3    35.8    35.3    31.4    27.5    19.2    12-8     24.8 

1960  15.0    17.2    18.3    25.0    31.4  35.0    36.9    36.1    33.6    25.3    21.4    15.0     25.9 

MEAN     13.4    14.9    19.3    25.1    30.4  34 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN 


36 

,7 

36, 

,9 

33, 

,1 

36 

,9 

36, 

,7 

33, 

,9 

36 

.9 

36, 

,9 

32, 

,8 

35, 

.8 

35, 

,3 

31, 

,4 

36 

.9 

36, 

,1 

33, 

,6 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 


163 
145 
103 


FARAHEEL  KUWAIT  29  03N   48  09E 

NOTES  ON  PAGE  15 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEE 


1956 

13, 

,6 

15, 

,6 

18, 

,1 

1957 

11, 

,7 

14, 

,7 

19, 

,4 

1958 

14, 

.2 

14, 

,7 

20, 

,0 

1959 

13, 

.3 

12, 

.5 

17, 

,5 

1960 

15, 

.0 

17, 

,4 

18, 

.1 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1956  2  1 

1957  8  5 

1958  9  0 

1959  34  9 

1960  5  1 

MEAN  11.6  3. 


JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

36.1  35.8  33.1  26.9  20.3  13.3  25.1 

35.6  36.1  33.6  28.1  21.1  15.0  25.0 

35.8  35.8  31.7  25.6  19.4  14.4  25.1 

36.9  36.4  32.5  27.8  20-3  13.9  24.9 
36.9  37.5  31.9  26.1  22.0  17.2  26.2 

36.3  36.3  32.6  26.9  20.6  14.8  25.3 


175 

67 


ASIA 


KUWAIT  AIRPORT 
NOTES  ON  PAGE  15 


WMO  40372   29  22N   48  00E 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN      FEB 


1956 

13 

1957 

12 

1958 

14 

1959 

13 

1960 

13 

15.4    19.9 


37.8 
36.4 


28.6    20.0 
26.9    22.2 


25.4 
26.5 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1956  10  4 

1957  11  12 

1958  12  1 

1959  32  11 

1960  9  4 

MEAN      14.8  6. 


158 
100 
102 


MAGWA 

NOTES  ON  PAGE  15 


29  09N   48  00E 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1956 

13, 

.1 

16, 

,7 

19, 

,2 

24, 

,4 

30, 

.6 

34, 

,7 

1957 

11, 

,7 

14, 

,7 

19, 

,7 

23, 

.6 

28, 

,9 

34, 

,7 

1958 

13, 

,1 

13, 

,3 

21, 

,4 

25, 

,8 

31, 

,4 

33, 

,3 

1959 

14, 

,2 

11, 

,4 

17, 

■  5 

25, 

,8 

30, 

.3 

35, 

.3 

1963 

15, 

.6 

17, 

,8 

19, 

.4 

- 

- 

- 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN      FE 

1956  11 

1957  9 

1958  13 

1959  25  1 

1960  8 

MEAN  13.2 


195 
112 
106 
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RAUDHATAIN 
NOTES  ON  PAGE  15 


29  53N   47  44E 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEE 

1956  14 

1957  12 

1958  12 

1959  12 

1960  13 

MEAN     13 


14, 

,7 

18, 

,9 

25, 

.6 

30, 

.6 

33.6 

35, 

,3 

34.7 

32, 

,8 

12, 

.8 

18, 

,3 

22, 

,2 

27, 

.8 

33.6 

35, 

.8 

35.8 

33, 

,1 

15, 

.6 

20, 

,7 

25, 

,6 

32, 

.2 

33.9 

35, 

>3 

35.2 

31, 

,7 

10, 

,6 

17, 

.8 

25, 

.6 

29. 

,4 

- 

35, 

>6 

35.0 

30, 

.6 

15, 

.8 

18, 

,3 

25, 

.3 

30, 

.8 

- 

36, 

.9 

36.5 

33, 

,9 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB 

1956  1  5 

1957  24  9 
1958 

1959  16  7 

1960  7  7 

MEAN 


SHUWAIKH 

NOTES  ON  PAGE  15 


WMO  40371   29  20N   47  57E 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1956 

1017 

1017 

1011 

1010 

1006 

999 

995 

998 

1003 

1012 

1017 

1019 

1009 

1957 

1017 

1018 

1013 

1011 

1008 

1001 

998 

999 

1005 

1011 

1015 

1019 

1010 

1958 

1018 

1020 

1013 

1010 

1009 

1001 

997 

998 

1004 

1010 

1017 

1018 

1010 

1959 

1018 

1017 

1014 

1010 

1005 

1001 

996 

997 

1003 

1011 

1016 

1020 

1009 

1960 

1019 

1017 

1012 

1010 

1007 

1001 

996 

998 

1005 

1014 

1017 

1020 

1010 

MEAN   1017.8  1017.8  1012.6  1010.2  1007.0  1000.6   996.4   998.0  1004.0  1011.6  1016.4  1019.2   1009.3 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1957 

11, 

,7 

14, 

,7 

1958 

13, 

.6 

14, 

,4 

1959 

13, 

.6 

12, 

,2 

1960 

15, 

,0 

17, 

,8 

19.2    25.0 


30.8 
31.7 


26. 

,4 

19, 

.2 

28. 

.6 

20. 

.6 

27, 

,5 

19, 

.2 

28. 

,1 

20, 

.0 

25, 

,8 

21, 

.7 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1956  11  5 

1957  10  14 

1958  12  1 

1959  32  14 

1960  8  3 

MEAN  14.6  7. 


155 
164 
103 
100 


25.0    41.2 


MUSCAT  AND  OMAN 


STATION  NOTES 


MUSCAT  and  OMAN  (2  stations) 

General:  Latitude,  longitude,  and  elevation  values  given  in  table  headings 
are  those  in  effect  12/31/60. 

MUSCAT 

Data    for    Muscat    were    supplied    by    the   Meteorological   Service  of  Pakistan. 

Mean  monthly  values  of  temperature  equal  l/2(mean  maximum  +  mean  minimum). 
The  Hb  for  Muscat  is  6  meters  as  given  in  this  volume  rather  than  5  meters  as  printed 
in  earlier  volumes.  This  value  should  replace  the  value  published  in  1941-45.  Data  for 
Muscat  are  available  through  May  1959.  After  this  date  the  observatory  was  closed 
temporarily. 

SALALAH 

Data  for  Salalah  were  supplied  by  the  Meteorological  Service  of  the  United 
Kingdom. 

Station  level  pressure  is  not  as  a  rule  entered  on  climatological  returns  and 
It  has  not  been  practicable  to  Include  It  here. 

Sea  level  pressure  values  are  monthly  means  of  daily  values,  the  latter  being 
usually  the  means  of  four  readings  taken  at  6  hourly  intervals  throughout  the  day  at 
the  zone  time  of  the  station  nearest  0300,  0900,  1500  and  2100  hours  GMT. 

Temperatures  are  means  of  1/2  (daily  maximum  +  daily  minimum)  read  at 
station  zone  time  nearest  0900  hours  GMT. 

Precipitation  has  been  corrected  to  read  the  total  amount  of  rainfall  recorded 
during  the  month  to  the  nearest  millimeter;  it  is  usually  measured  daily  at  a  zone  time 
approximating  to  0900  hours  GMT. 

The  height  of  the  station  quoted  is  usually  the  height  of  the  barometer  cistern 
above  M.S.L. 
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MUSCAT 

NOTES  ON  PAGE  21 


MUSCAT  ANO  OMAN 


WMO  40460   23  45N   58  35E 


STATION  PRESSURE  MB 


1951 

1016 

1015 

1011 

1009 

1005 

997 

998 

999 

1005 

1009 

1013 

1016 

1008 

1952 

1016 

1013 

1010 

1008 

1003 

997 

996 

998 

1005 

1010 

1013 

1018 

1007 

1953 

1016 

1015 

1011 

1008 

1004 

998 

996 

998 

1004 

1011 

1015 

1016 

1008 

1954 

1013 

1013 

1012 

1008 

1003 

996 

996 

998 

1002 

1010 

1015 

1015 

1007 

1955 

1017 

1013 

1010 

1009 

1003 

998 

997 

998 

1003 

1010 

1014 

1015 

1007 

1956 

1014 

1014 

1009 

1008 

1001 

997 

999 

999 

1003 

1010 

1015 

1016 

1007 

1957 

1015 

1016 

1012 

1010 

1006 

999 

997 

1000 

1006 

1011 

1014 

1015 

1008 

1958 

1016 

1015 

1012 

1008 

1005 

999 

995 

998 

1002 

1010 

1015 

1016 

1008 

1959 

1016 

1013 

1013 

1008 

1003 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MEAN   1015.4  1014.1  1011.1  1008.4  1003.7   997.6   996.8   998.5  1003.8  1010.1  1014.3  1015.9   1007.5 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1951 

1016 

1015 

1012 

1009 

1005 

998 

998 

999 

1006 

1009 

1014 

1952 

1017 

1014 

1011 

1009 

1004 

998 

997 

998 

1005 

1010 

1014 

1953 

1017 

1015 

1012 

1009 

1005 

999 

997 

998 

1005 

1011 

1016 

1954 

1014 

1013 

1013 

1008 

1003 

997 

996 

998 

1002 

1011 

1015 

1955 

1018 

1014 

1011 

1010 

1003 

999 

997 

999 

1003 

1010 

1014 

1956 

1015 

1014 

1010 

1009 

1001 

998 

999 

999 

1003 

1011 

1016 

1957 

1015 

1017 

1013 

1010 

1007 

1000 

997 

1000 

1006 

1011 

1015 

1958 

1017 

1015 

1013 

1009 

1005 

999 

996 

999 

1003 

1011 

1016 

1959 

1017 

1014 

1014 

1009 

1004 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DEC 


MEAN 


1017  1008 

1018  1008 
1017  1008 

1016  1007 

1015  1008 

1017  1008 

1016  1009 

1017  1008 


MEAN   1016.2  1014.6  1012.1  1009.1  1004.1   998.5   997.1   998.8  1004.1  1010.5  1015.0  1016.6   1008.1 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB 

1951  21.0  21. 

1952  20.7  21. 

1953  21.4  23. 

1954  21.4  22. 
1955 


1956 
1957 
1958 
1959 


21.4 
20.9 


21.6 
20.5 
21.7 
21.4 


MEAN    21.0    21.7 
PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 


5  3 


24.7    28.8 


32.7    33.2 


32.7 
35.1 


24.6    27.8    31.8    33.5 


30, 

,7 

- 

- 

23, 

•  3 

29, 

,9 

28, 

.8 

25, 

,8 

22, 

.5 

29, 

.6 

28, 

,5 

25, 

,4 

23, 

.<. 

31, 

,5 

28, 

,7 

25, 

,8 

23, 

.2 

29, 

.6 

28, 

.5 

25, 

,2 

22, 

.8 

30.4    28.5    25.4    23.0 


2  34 
225 


MEAN 


ASIA 


SALALAH 

NOTES  ON  PAGE  21 


MUSCAT  AND  OMAN 


WMO  40575   17  03N   54  06E 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 

1951 
1952 
1953 
195* 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


1016.7  1015.1  1012.9  1011.0 

1017.7  1015.3  1012.7  1011.9 

1017.5  1016.2  1014.3  1012.0 

1015.7  1014.8  1014.1  1011.1 

1017.5  1015.2  1012.7  1011.5 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1009.2  1003.7  1003.3  1006.1  1008.6  1011.4  1013.4  1016. 

1008.3  1004.2  1004.3  1004.9  1009.4  1012.5  1015.0  1018. 
1010.1  1003.6  1002.4  1004.6  1008.4  1012.4  1015.8  1016. 
1007.6  1002.9  1002.7  1003.5  1005.8  1012.8  1016.2  1015. 
1008.1  1003.2  1003.1  1003.7  1006.1  1012.0  1014.6  1015. 


1016.1  1015.4  1012.7  1011.4  1005.6  1003.0  1003.8  1005.1  1006.8  1011.8  1016.0  1017.2 
1016.7  1017.5  1014.5  1012.2  1009.8  1004.7  1004.3  1005.3  1010.2  1013.4  1015.6  1017.4 


1017.8  1016.8  1014. 
1017.7  1016.0  1015. 
1017.4  1015.8  1012. 


1012.0  1009.1  1005. 
1011.8  1006.5  1003. 
1011.8  1007.3  1003. 


1003. 
1003. 
1002. 


1003. 
1003. 
1004. 


1007. 
1004. 
1007. 


1012. 
1010. 
1012. 


1015.9  1017.2 

1014.3  1017.3 

1014.4  1016.6 


MEAN 

1010.7 

1011.2 
1011.1 
1010.3 
1010.3 

1010.4 
1011.8 
1011.2 
1010.4 
1010.6 


MEAN   1017.1  1015.8  1013.7  1011.7  1008.2  1003.8  1003.3  1004.4  1007.5  1012.2  1015.1  1016.8   1010.8 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 


22.5 
23.9 


22.2 
22.5 


24.3 
24.2 


25.6 
25.9 


25, 

.9 

28, 

.? 

27, 

,1 

28, 

.4 

27, 

,3 

28, 

,7 

27, 

,6 

29, 

.2 

26, 

,2 

28, 

,7 

27, 

,6 

28, 

,6 

27, 

,1 

28, 

,6 

27, 

,1 

28, 

.5 

26, 

,8 

28, 

,1 

It, 

,7 

28. 

,8 

28.9    25.5 


26.6    25.5 


26.8 
26.1 


26.5    26.3 


26.4    25.8 


25.7    25.3 


25.8 

25.8 


22.5    23.2 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 


201 
134 


MEAN 


PROTECTORATE 


OF  SOUTH  ARABIA 


STATION  NOTES 


PROTECTORATE  OF  SOUTH  ARABIA   (1  station) 

General:  Station  level  pressure  is  not  as  a  rule  entered  on  climatological 
returns  and  it  has  not  been  practicable  to  include  it  here. 

Sea  level  pressure  values  are  monthly  means  of  daily  values,  the  latter  being 
usually  the  means  of  four  readings  taken  at  6  hourly  intervals  throughout  the  day  at 
the  zone  time  of  the  station  nearest  0300,  0900,  1500  and  2100  hours  GMT. 

Temperatures  are  means  of  1/2  (daily  maximum  +  daily  minimum)  read  at 
station  zone  time  nearest  0900  hours  GMT. 

Precipitation  has  been  corrected  to  read  the  total  amount  of  rainfall  recorded 
durine  the  month  to  the  nearest  millimeter;  it  is  usually  measured  daily  at  a  zone 
time  approximating  to  0900  hours  GMT. 

The  height  of  the  station  quoted  is  usually  the  height  of  the  barometer  cistern 
above  M.S.L. 

Data  for  Riyan  were  supplied  by  the  Meteorological  Service  of  the  United  Kingdom. 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


RIYAN                               PROTECTORATE  OF  S.  ARABIA        WMO  40586  14  39N  49  24E  25  M 
NOTES  ON  PAGE  25 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1951  1015.5  1014.0  1011.6  1010.0  1008.3  1003.0  1001.6  1004.4  1008.0  1011.3  1013.5  1015.6  1009.7 

1952  1017.1  1014.9  1012.3  1011.8  1008.6  1003.7  1002.2  1002.6  1008.1  1012.2  1014.7  1017.4  1010.5 

1953  1017.0  1015.5  1013.8  1011.7  1010.1  1003.1  1001.2  1003.1  1007.5  1012.4  1015.3  1016.3  1010.6 

1954  1015.2  1014.2  1013.6  1010.8  1007.7  1002.3  1000.7  1001.8  1004.8  1012.7  1015.6  1015.3  1009.6 

1955  1016.4  1014.9  1012.4  1011.3  1008.1  1002.1  1001.5  1001.7  1004.6  1011.4  1014.0  1014.7  1009.4 

1956  1014.9  1014.5  1012.0  1010.7  1005.7  1002.1  1001.3  1C03.0  1005.4  1011.2  1015.4  1016.4  1009.4 

1957  1015.6  1016.4  1014.1  1011.8  1009.8  1003.8  1002.6  1003.2  1009.2  1012.8  1014.9  1016.1  1010.9 

1958  1016.6  1015.9  1013.8  1011.6  1008.6  1004.3  1001.1  1000.9  1003.6  1011.5  1015.3  1016.2  1010.0 

1959  1016.2  1014.8  1014.3  1011.2  1005.9  1003.0  1001.6  1001.4  1004.8  1010.3  1014.1  1016.6  1009.5 

1960  1017.2  1015.7  1012.4  1011.7  1007.3  1003.1  1000.9  1002.6  1006.4  1013.1  1014.6  1016.4  1010.1 

MEAN   1016.2  1015.1  1013.0  1011.3  1008.0  1003.1  1001.5  1002.5  1006.2  1011.9  1014.7  1016.1  1010.0 
TEMPERATURE  DEG  C 


25.7 
25.7 


22.9    25.2    27.7    29.1    30.8    29.8    29.0    28.1    25.6    26.1    25.1     26.8 
24.8    25.5    27.4    29.2    30.7    29.6    28.4    29.2    26.3    24.9    24.4     27.1 


MEAN  23.4    23.8    25.4    27.3    29.0    30.6    29.2    28.6    28.8    26.6    25.3    24.3  26. 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  TOTAL 

1951  00               73               19                 00                  3                  30003  101 

1952  020000001015  9 

1953  01              19                10090000              21  51 

1954  0               11               98                  100000030  113 

1955  72                0000003000              39  114 

1956  200000000305  10 

1957  11                  04680000031  33 

1958  12                  0                  0               .  0                  0                  0                  1               23                 0                 0                  1               16  53 

1959  72               48                 040070212  73 

1960  32               92                  330000040  107 

MEAN  10.7            1.8         33.4            3.0            1.5            0.0            1.3            3.6            0.1             0.5            1.3            9.2  66. 


1951 

21 

6 

1952 

23 

1 

1953 

23 

4 

1954 

23 

8 

1955 

24 

0 

1956 

23 

h 

1957 

22 

.6 

1958 

24 

3 

1959 

23 

9 

1960 

23 

.2 

29 

1 

30 

7 

29 

9 

29.8 

30 

1 

27 

4 

25 

7 

28 

9 

29 

9 

28 

9 

27.7 

26 

7 

26 

6 

24 

6 

28 

9 

31 

1 

29 

1 

27.9 

28 

6 

26 

3 

25 

9 

28 

8 

30 

7 

28 

9 

28.3 

28 

9 

26 

1 

24 

9 

28 

9 

30 

5 

28 

8 

29.1 

29 

4 

25 

6 

24 

8 

28 

3 

30 

1 

28 

8 

28.2 

29 

3 

27 

1 

24 

8 

29 

1 

30 

8 

29 

8 

29.0 

28 

1 

25 

6 

26 

1 

29 

2 

30 

7 

29 

6 

28.4 

29 

2 

26 

3 

24 

9 

?o 

6 

30 

4 

29 

1 

27.9 

28 

3 

28 

1 

25 

3 

2? 

3 

30 

6 

29 

4 

29.5 

29 

5 

26 

8 

25 

7 

SAUDI  ARABIA 


STATION  NOTES 


SAUDI  ARABIA   (4  stations) 


General:      Latitude,    longitude,    and  elevation  values  given  in  the  table  headings 
are  those  in  effect  12/31/60. 

Data    for  Dhahran,   1951-1954,  are  taken  from  available  records. 
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DHAHRAN 

NOTES  ON  PAGE  29 
STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 
1955   1018    1014 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


SAUDI   ARABIA 


WMO  40416   26  17N   50  09E 


1956 

1014 

1012 

1007 

1009 

1003 

997 

994 

998 

1002 

1010 

1015 

1015 

1006 

1957 

1014 

1015 

1010 

1008 

1005 

998 

996 

996 

1003 

1010 

1013 

1015 

1007 

1958 

1016 

1016 

1008 

1006 

1003 

998 

995 

996 

1001 

1009 

1015 

1015 

1007 

1959 

1013 

1013 

1012 

1009 

1002 

998 

995 

996 

1001 

1009 

1014 

1019 

1007 

1960 

1016 

1017 

1009 

1006 

1006 

998 

995 

997 

1003 

1011 

1014 

1015 

1007 

MEAN   1015.2  1014.5  1009.3  1007.8  1004.0   997.5   995.2   996.5  1001.7  1009.5  1014.0  1015.3   1006.7 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 

1955  1021    1017 

1956  1018  1015 

1957  1016  1018 

1958  1019  1019 

1959  1016  1015 

1960  1019  1019 

MEAN   1018.2  1017.2  1012.5  1010.8  1007.0  1000.7   998.0   999.5  1004.7  1012.5  1016.7  1018.2   1009.7 
TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1013 

1012 

1008 

999 

998 

999 

1003 

1011 

1016 

1016 

1009 

1010 

1012 

1006 

1001 

997 

1001 

1005 

1013 

1018 

1018 

1010 

1014 

1011 

1008 

1001 

999 

999 

1006 

1013 

1016 

1018 

1010 

1011 

1009 

1006 

1001 

998 

999 

1004 

1012 

1017 

1017 

1009 

1015 

1012 

1005 

1001 

998 

999 

1004 

1012 

1017 

1022 

1010 

1012 

1009 

1009 

1001 

998 

1000 

1006 

1014 

1016 

1018 

1010 

1951 

17 

2 

17 

3 

20 

3 

25 

8 

32 

1 

35 

1 

35 

9 

37.0 

34 

8 

30 

2 

22 

9 

17 

7 

27 

2 

1952 

15 

2 

18 

6 

21 

4 

26 

s 

31 

8 

34 

5 

36 

1 

36.4 

33 

9 

29 

3 

23 

1 

19 

1 

27 

2 

1953 

18 

4 

18 

3 

19 

6 

26 

7 

31 

8 

35 

0 

35 

7 

36.0 

32 

9 

30 

1 

24 

6 

16 

0 

27 

1 

1954 

16 

4 

17 

6 

21 

2 

26 

6 

31 

6 

34 

8 

36 

4 

36.5 

34 

1 

29 

4 

25 

5 

19 

8 

27 

5 

1955 

15 

0 

19 

0 

24 

0 

27 

0 

33 

3 

35 

2 

35 

5 

36.2 

33 

8 

28 

2 

26 

5 

20 

8 

27 

9 

1956 

15 

8 

18 

5 

24 

8 

24 

2 

29 

5 

35 

2 

36 

8 

38.5 

34 

0 

29 

5 

22 

2 

18 

5 

27 

3 

1957 

17 

2 

16 

5 

24 

,2 

26 

2 

29 

5 

35 

2 

36 

2 

36.8 

35 

2 

30 

8 

25 

2 

16 

8 

27 

5 

1958 

18 

5 

18 

5 

24 

.2 

30 

8 

31 

2 

35 

8 

37 

2 

36.8 

32 

2 

29 

8 

21 

5 

20 

2 

28 

1 

1959 

16 

8 

16 

0 

21 

.2 

28 

0 

33 

5 

35 

2 

36 

2 

35.2 

32 

2 

29 

0 

20 

8 

17 

5 

26 

8 

1960 

16 

8 

20 

9 

24 

.2 

29 

0 

33 

2 

35 

8 

36 

a 

37.5 

35 

2 

28 

0 

24 

5 

17 

2 

28 

3 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

4 

1952 

5 

1953 

2 

1954 

1 

1955 

28 

1956 

18 

1957 

19 

1958 

57 

1959 

127 

1960 

3 

122 

106 
148 


ASIA 


JEDDAH 

NOTES  ON  PAGE  29 


SAUDI   ARABIA 


WMO  40477   21  30N   39  12E 


STATION  PRESSURE  MB 


YEAR    JAN 


1951 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1006 

1006 

1011 

1013 

1017 

- 

1952 

1015 

1011 

1010 

1009 

1008 

1006 

1004 

1005 

1007 

1010 

1012 

1013 

1009 

1953 

1011 

1010 

1009 

1009 

1005 

1C02 

1002 

1003 

1003 

1011 

1013 

1014 

1008 

1954 

1010 

1010 

1011 

1009 

1006 

1003 

1002 

1003 

1005 

1010 

1012 

1012 

1008 

1955 

1013 

1013 

1013 

1010 

1009 

1005 

1005 

1005 

1007 

1011 

1011 

1012 

1010 

1956 

1012 

1011 

1011 

- 

1005 

1002 

1002 

1002 

1003 

1009 

1012 

1013 

- 

1957 

1015 

1013 

1011 

1008 

1007 

1005 

1004 

1002 

1007 

1010 

1011 

1013 

1009 

1958 

1014 

1013 

1011 

1008 

1007 

1004 

1002 

1002 

1005 

1009 

1011 

1013 

1009 

1959 

1015 

1014 

1012 

1007 

1005 

1004 

1004 

1002 

1004 

1009 

1012 

1012 

1008 

1960 

1012 

1012 

1009 

1008 

1006 

1003 

1001 

1002 

1005 

1010 

1011 

1012 

1008 

MEAN 

1013.0  1011. 

9  1010. 

8  1008. 

4  1006. 

4  1003.8  1002. 

9  1003.2 

1005.2  1010.0  1012. 

8  1013.1 

1008 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1957 

1017 

1014 

1013 

1010 

1010 

1006 

1006 

1005 

1008 

1011 

1013 

1015 

1011 

1958 

1016 

1015 

1012 

1009 

1008 

1006 

1003 

1003 

1005 

1010 

1012 

1014 

1009 

1959 

1018 

1015 

1013 

1009 

1006 

1006 

1006 

1003 

1006 

1010 

1013 

1013 

1010 

1960 

1014 

1013 

1011 

1009 

1007 

1005 

1003 

1003 

1006 

1011 

1012 

1014 

1009 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

- 

- 

- 

1952 

22, 

,8 

25, 

,6 

25, 

,0 

1953 

27, 

,2 

27, 

,2 

26, 

,7 

1954 

24, 

,4 

23, 

.9 

26, 

,7 

1955 

23, 

.1 

26, 

.1 

24, 

,4 

1956 

22, 

,5 

24, 

.5 

24, 

,4 

1957 

20, 

>0 

21, 

.0 

24, 

.0 

1958 

23, 

.5 

24, 

.0 

27, 

.5 

1959 

22, 

.0 

22, 

.0 

23, 

,5 

1960 

25, 

.0 

25, 

.5 

25, 

,0 

JUN  JUL  AUG 

29.4 
31.1    32.2    32.8 

32.4  31.7    33.1 

33.6  31.7    31.9 

31.7  31.1    31.4 

33.5  31.0    32.4 


26, 

,1 

22, 

,8 

- 

2a. 

,9 

26. 

,7 

29, 

.3 

25, 

,6 

23, 

,1 

29, 

,1 

27, 

,8 

23, 

,9 

28, 

,4 

27, 

.6 

23, 

,9 

28, 

,0 

25.0    26.0 


29.0    27.0 


29.0    30.5 


32.0 

30.5 

31.0 

31.5 

29, 

.0 

31.5 

31.5 

29.5 

28.5 

29, 

,5 

32.5 

32.5 

33.0 

28.5 

28, 

.0 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1951 

1952  1  0 

1953  0  0 

1954  0  0 

1955  8  1 

1956  -  0 

1957  0  T 

1958  0  0 

1959  4  0 

1960  5  T 


123 
159 


MEAN 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


MEDINA 

NOTES  ON  PAGE  29 


SAUDI   ARABIA 


WMO  40*30   24  39N   39  39E   594  M 


STATION  PRESSURE  MB 


1958 

944 

941 

936 

933 

934 

937 

939 

940 

941 

- 

_ 

944 

. 

1959 

946 

946 

944 

940 

937 

936 

935 

934 

939 

941 

94  3 

945 

941 

1960 

944 

944 

941 

939 

940 

936 

934 

934 

937 

943 

944 

944 

940 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 


1956 

- 

1012 

1012 

1013 

1008 

1007 

1002 

1002 

1005 

1012 

1015 

1015 

- 

1957 

1017 

1014 

1013 

1011 

1008 

1005 

1003 

1005 

1004 

1010 

1010 

1015 

1010 

1958 

1014 

1014 

1007 

1003 

1000 

997 

997 

998 

1002 

1008 

1012 

1013 

1005 

1959 

1013 

1012 

1009 

1005 

1002 

1002 

1000 

999 

1002 

1007 

1011 

1014 

1006 

1960 

1014 

1011 

1008 

1006 

1005 

1001 

998 

998 

1002 

1010 

1011 

1012 

1006 

MEAN 

- 

1012.6  1009.8  1007.6  1004.6 

1002.4  1000.0 

1000.4 

1003.0 

1009.4  1011. 

,8  1013.8 

- 

TEMPERATURE  DEG  C 


1956 

- 

22, 

,0 

23, 

.0 

25, 

,5 

1957 

17, 

.0 

15, 

,0 

21, 

.0 

27, 

,5 

1958 

18, 

,0 

22, 

,0 

27, 

i0 

30, 

,0 

1959 

17, 

,7 

16, 

.1 

21, 

.1 

28, 

.1 

1960 

17, 

,5 

21, 

.0 

24, 

,5 

27, 

,5 

34 

.5 

35, 

,0 

33, 

.5 

30, 

,0 

24, 

,0 

35, 

.0 

36, 

•  0 

34, 

.0 

27, 

.0 

23, 

.0 

32 

.8 

33, 

,6 

32, 

.3 

29, 

,5 

20, 

,3 

3S 

.0 

35, 

,0 

34, 

■  0 

29, 

,0 

24, 

,0 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FE 

1956 
1957 

1958  0 

1959  T 

1960  T 


MEAN 


ASIA 


RIYADH 

NOTES  ON  PAGE  29 


SAUDI   ARABIA 


WMO  40438   24  42N   46  43E   594  M 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 

1958  953     951 

1959  947     947 

1960  948     947 


941 

943 

940 

936 

934 

934 

938 

944 

948 

948 

943 

946 

943 

939 

936 

934 

935 

938 

944 

947 

951 

942 

943 

942 

943 

937 

934 

934 

940 

946 

947 

948 

942 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1956 

1018 

1017 

1013 

1016 

1011 

1007 

1001 

1005 

1005 

1017 

1020 

1020 

1013 

1957 

1020 

1021 

1017 

1014 

1013 

1008 

1007 

1007 

1012 

1012 

1020 

1026 

1015 

1958 

1023 

1020 

1009 

1010 

1003 

1000 

999 

999 

1004 

1012 

1017 

1018 

1010 

1959 

1018 

1016 

1014 

1010 

1005 

1003 

1000 

1000 

1004 

1011 

1016 

1020 

1010 

1960 

1018 

1016 

1012 

1009 

1009 

1002 

999 

999 

1006 

1014 

1017 

1018 

1010 

MEAN   1019.4  1018.0  1013.0  1011.8  1008.2  1004.0  1001.2  1002.0  1006.2  1013.2  1018.0  1020.4   1011.3 
TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

- 

- 

- 

- 

1952 

19, 

,5 

21. 

,5 

22, 

.0 

28, 

.0 

1953 

20, 

,3 

16, 

,9 

22, 

.0 

23. 

.6 

1954 

16, 

.1 

20, 

,0 

22 

.8 

25, 

.0 

1955 

14, 

,2 

16, 

,9 

21, 

.6 

25, 

•  0 

1956 

12, 

.0 

18, 

.0 

22 

,5 

23, 

.0 

1957 

14, 

.5 

13, 

,5 

20 

.0 

23, 

.5 

1958 

14, 

.0 

16, 

.0 

23, 

.0 

26, 

.5 

1959 

13, 

.3 

14, 

,1 

17 

,7 

25, 

.3 

1960 

14, 

.5 

19, 

,0 

21 

.0 

26, 

.5 

MEAN     15.4    17.3 
PRECIPITATION  MM 


YEAR 

JAN 

1951 

- 

1952 

0 

1953 

24 

1954 

19 

1955 

44 

1956 

0 

1957 

22 

1958 

58 

1959 

19 

1960 

3 

35, 

.5 

33, 

.0 

34. 

,2 

30, 

.0 

32, 

,8 

29, 

,7 

29.0    24.0 
24.4    20.9 


32.5 

33.5 

32, 

,5 

30, 

.5 

28. 

,5 

18, 

,5 

34.0 

32.5 

36, 

,5 

31, 

.2 

26. 

.5 

18, 

,0 

33.1 

33.1 

32, 

,5 

29, 

,7 

25, 

.3 

15, 

,9 

33.5 

33.5 

32, 

,5 

31, 

.5 

24, 

.0 

21, 

.5 

33.8    30.9    26.0    20.3 


24.8 
24.0 
25.5 


TRUCIAL  STATES 


STATION  NOTES 


TRUCIAL  STATES  (1  station) 

General:  Station  level  pressure  is  not  as  a  rule  entered  on  climatological 
returns  and  it  has  not  been  practicable  to  include  it  here. 

Sea  level  pressure  values  are  monthly  means  of  daily  values,  the  latter  being 
usually  the  means  of  four  readings  taken  at  6  hourly  intervals  throughout  the  day  at 
the  zone  time  of  the  station  nearest  0300,  0900,  1500  and  2100  hours  GMT. 

Temperatures  are  means  of  1/2  (daily  maximum  +  daily  minimum)  read  at 
station  zone  time  nearest  0900  hours  GMT. 

Precipitation  has  been  corrected  to  read  the  total  amount  of  rainfall  recorded 
during  the  month  to  the  nearest  millimeter;  it  is  usually  measured  daily  at  a  zone 
time  approximating  to  0900  hours  GMT. 

The  height  of  the  station  quoted  is  usually  the  height  of  the  barometer  cistern 
above  M.S.L. 

Data  for  Sharjah  were  supplied  by  the  Meteorological  Service  of  the  United 
Kingdom. 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


SHARJAH 

NOTES  ON  PAGE  35 


TRUCIAL  STATES 


WMO  40449   25  21N   55  23W 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1018 

1016 

1013 

1011 

1007 

999 

999 

1000 

1006 

- 

- 

- 

- 

1952 

- 

1016 

1012 

1011 

1006 

1000 

997 

998 

1005 

1011 

1015 

1019 

- 

1953 

1018 

1016 

1014 

1010 

1006 

1000 

- 

- 

1006 

- 

- 

- 

- 

1954 

1016 

1015 

1014 

1009 

1005 

998 

996 

998 

1003 

1012 

1016 

1017 

1008 

1955 

1019 

1016 

1012 

1011 

1006 

999 

997 

998 

1004 

1011 

1015 

1017 

1009 

1956 

1017 

1016 

1011 

1010 

1004 

999 

997 

999 

1003 

1012 

1017 

1018 

1009 

1957 

1017 

1018 

1014 

1011 

1008 

1001 

998 

1000 

1007 

1012 

1016 

1018 

1010 

1958 

1018 

1017 

1013 

1009 

1006 

1001 

996 

998 

1002 

1011 

1016 

1017 

1009 

1959 

1018 

1015 

1014 

1009 

1004 

1000 

996 

996 

1001 

1009 

1015 

1019 

1008 

1960 

1018 

1016 

1013 

1010 

1006 

999 

997 

997 

1004 

1012 

1015 

1018 

1009 

MEAN 

1017.7  1016.: 

i  ioi3.o  loio.: 

L  1005.8 

999.6 

997.0 

998.2  1004.] 

1  1011. 

3  1015.6  1017.9 

1008 

TEMPERATURE  DE6  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 

1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 


18.7 
17.3  19.0 
19.7    20.4 


18.8    18.4 


17.5    19.4    24.9    24.7 


19.4    19.6 


32.9    33.6 


22.9    20.4 


24.3 

23.8 


22.9 

23.8 


25.7 
26.1 
25.9 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FE 

1951  1 

1952  65 

1953  0  5 

1954  0  6 

1955  88 

1956  7 

1957  95 

1958  16 

1959  57 

1960  8 

MEAN  33.7    1 


344 

100 


BURMA 


STATION  NOTES 


BURMA   (5  stations) 


General:        Latitude,     longitude,    and    elevation    values   given   in  table  headings 
are  those  in  effect  at  the  end  of  1960. 

Wherever   possible,    data  have  been  supplied  to  complete  the  1941-1950  period. 
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AKVAB  BURMA                 WMO  48062   20  08N   92  53E     5  M 

NOTES  ON  PAGE  39 
STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 

1949  1015    1015    1014    1012    1008    1005    1005    1006    1008    1012    1016    1016     1011 

1949  1015    1012    1011    1011    1007    1">04    1004    1005    1006    1010    1012    1013     1009 

195C  1013    1012    1014    1012    1009    1007    1005    1004    1009    1012    1014    1015     1011 

MEAN  "--------___ 

1951  1018    1015    1015    1013    1011    1005    1008    1007    1011    1012    1015    1017     1012 

1952  1018    1015    1013    1013    1009    1005    1006    1006    1010    1011    1014    1019     1012 

1953  1018    1018    1014    1013    1009    1006    1007    1006    1010    1010    1015    1018     1012 

1954  1016    1016    1015    1012    1008    1008    1006    1006    1008    1013    1016    1016     1012 

1955  1019    1013    1013    1012    1008    1004    1006    1008    1010    1012    1013    1017     1011 

1956  1016    1014    1014    1011    1006    1006    1006    1005    1008    1013    1016    1018     1011 

1957  1017    1016    1014    1013    1010    1006    1006    1006    1008    1013    1017    1017     1012 

1958  1019    1016    1014    1013    1010    1005    1004    1008    1008    1012    1016    1018     1012 

1959  1018    1016    1011    1012    1009    1006    1005    1005    1008    1013    1015    1016     1011 
196C  1017    1016    1013    1012    1008    1005    1007    1005    1008    1012    1015    1017     loll 

MEAN  1017.6  1015.5  1013.6  1012.4  1008.8  1005.6  1006.1  1006.2  1008.9  1012.1  1015.2  1017.3   1011.6 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEe     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 

1948  20.8    21.6    24.9    26.7    27.4    27.4    26.6    26.4    26.8    26.4    25.5    21.3     25.2 

1949  20.3    21.7    24.4    25.8    26.9    27.4    26.6    26.4    26.8    27.3    24.8    19.6     24.8 

1950  21.4    21.6    26.1    27.4    29.5    27.6    26.7    26.8    27.9    27.5    24.3    20.7     25.6 

MEAN  --------____ 

1951  19.4    2C 

1952  20.3    22 

1953  20.4    22 

1954  19.7    23 

1955  20.4    22 

1956  19.8    21 

1957  20.4    21 

1958  20.9    22 

1959  20.1    21 
196C  20.3    22 

MEAN  20.2    22 


25, 

,1 

28, 

.1 

25, 

,6 

28, 

.8 

26. 

,4 

29, 

,4 

25, 

,8 

29, 

.9 

25, 

,1 

29, 

,2 

26, 

,2 

29, 

,4 

25, 

,8 

29, 

,7 

25, 

,2 

29, 

,9 

26, 

•  8 

27, 

.1 

27, 

.0 

27, 

,7 

26, 

.8 

26, 

.9 

28, 

.0 

27, 

.1 

26, 

,2 

27, 

,3 

27, 

,2 

27, 

,4 

27, 

'3 

27, 

.0 

26, 

,7 

27, 

,8 

27, 

,2 

27, 

,1 

28, 

.2 

27, 

,0 

27, 

,0 

23, 

,2 

27, 

,1 

27, 

,4 

28, 

.6 

27, 

,1 

26, 

,2 

27, 

.6 

27, 

,4 

27, 

,0 

27, 

,8 

27, 

,1 

26, 

,9 

27, 

,7 

27, 

,1 

26, 

,9 

25.9 

22.1 

24.8 

21.1 

25.1 

22.9 

23.9 

22.3 

25.5  21.2  25.7 

25.1  21.0  26.0 
25.3  21.5  26.2 

24.2  22.4  25.9 

25.3  22.1  26.1 

25.1  21.7  25.9 

25.1  21.7  25.9 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 

1948  10      41 

1949  0        0 

1950  C       4 


572 

1522 

1364 

1340 

839 

348 

454 

810 

982 

1171 

741 

332 

385 

874 

1018 

1213 

525 

182 

1951 
1952 
1953 

1954 
1955 

23 

0 
4 
0 

0 

0 

0 

12 

C 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

0 

0 

2  = 

0 

c 

0 
0 
13 
0 

MEAN 
CLINO 

5.3 
5 

2. 

3 

MANDALAY 

NOTES  ON 

PAGE  39 

STATION  1 

'PESSURE 

MR 

38 

1405 

911 

1178 

935 

581 

486 

923 

1688 

1052 

736 

477 

311 

1020 

970 

1564 

748 

233 

140 

1029 

940 

1255 

648 

380 

499 

959 

1269 

992 

416 

332 

212 

930 

914 

896 

689 

703 

84 

663 

922 

1056 

419 

109 

235 

°51 

1405 

470 

615 

262 

234 

830 

1219 

2004 

816 

403 

379 

903 

852 

1134 

580 

504 

361.8 

961.3  1109.0  1160.1 

660.2 

398 

362 

966 

1110 

1162 

655 

398 

6183 
4626 
4502 


5290 
5524 
4876 
4425 
4825 

5413 
3253 

4138 
5561 
4453 

4775. 
4778 


WMO  48042   21  59N   96  06E    76  M 


1948 

1010 

1008 

1949 

10°9 

- 

1950 

1008 

1006 

1001 

998 

998 

998 

1001 

1006 

ln09 

1010 

999 

997 

998 

998 

999 

1002 

mo5 

1006 

1000 

996 

997 

998 

1000 

1004 

1006 

1010 

ASIA 


MANOALAY  BURMA  WMO  48042   21  59N   96  06E 

NOTES  ON  PAGE  39 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

1CC9 

1006 

1005 

1CC2 

1000 

997 

999 

998 

1002 

1004 

1007 

1009 

1003 

1952 

1 0 1 0 

1006 

1004 

1003 

1000 

997 

997 

998 

1001 

1003 

1006 

1011 

1103 

1953 

1009 

1309 

1004 

1002 

1000 

997 

998 

999 

1001 

1005 

1008 

1010 

1004 

1954 

1007 

1006 

1C05 

10C1 

999 

997 

998 

997 

1000 

1005 

1008 

1009 

1003 

1955 

1012 

1004 

1C04 

10C2 

1C0C 

997 

998 

1000 

1002 

1005 

1C06 

1010 

1003 

1956  1007    1006    1004  1001  999  999  999  998  1001  1006  1008  1011  1003 

1957  -       -    1C03  10C1  998  095  995  997     999  1004  1007  1007 

1958  130>    1005    1033  1001  998  995  995  998     999  1003  1007  1009  1002 

1959  100°    1005    1004  10C0  999  998  998  997  1000  1005  1008  1009  1003 

1960  10C9    1007    1O04  1001  999  998  999  997  1001  1005  1007  P19  1003 

MEAN  1008.9  1006. C  1004.0  1001.4  999.2  997.0  997.6  997.9  1000.6  1004.5  1007.2  1009.4  1002.8 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

.YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT  NOV     DEC  MEAN 


1948 

1017 

1015 

1949 

1015 

- 

195? 

1C15 

1013 

1007 

1004 

1004 

1005 

loos 

1012 

1016 

1017 

1006 

1C04 

1004 

1004 

1006 

1009 

1012 

1013 

1006 

1003 

1004 

1005 

1007 

1011 

1013 

1017 

1951 

1C16 

1012 

1011 

1009 

1007 

1003 

1005 

1005 

1008 

1011 

1014 

1016 

1010 

1952 

1317 

1013 

1011 

1010 

1006 

1004 

1004 

1005 

1008 

1010 

1013 

1019 

1010 

1953 

1017 

1016 

1011 

1009 

1007 

1^04 

1005 

1005 

1008 

1012 

1015 

1017 

1011 

1954 

1014 

1013 

1012 

10C8 

1006 

1004 

1004 

1004 

1007 

1012 

1015 

1016 

1010 

1955 

1018 

1011 

1011 

10C9 

1006 

1004 

1005 

1007 

1CC9 

1011 

1013 

1017 

1010 

1956 

1014 

1013 

1011 

1008 

1005 

1005 

1006 

1005 

1007 

1013 

1015 

1018 

1010 

1957 

- 

- 

1012 

1009 

1007 

1004 

1004 

1005 

1008 

1012 

1016 

1016 

- 

1958 

1018 

1014 

1012 

1009 

1007 

1003 

1003 

1006 

1007 

1011 

1016 

1018 

1010 

1959 

1017 

1014 

1012 

1008 

1006 

1005 

1004 

1004 

1007 

1012 

1015 

1016 

1010 

1960 

1016 

1014 

1011 

IOC  8 

1006 

1004 

1005 

1004 

1007 

1012 

1014 

1016 

1010 

MEAN 

1016. 

3  1013. 

3  1011. 

,4  1008. 

7  1006.3  1004. 

0  1004. 

5  1005.0 

1007.6 

1011. 

6  1014.6  1016.9 

1010 

:linc 

1016. 

9  1013. 

9  1011. 

,9  10C9. 

3  1006.8  1004. 

5  1005. 

0  1005.4 

1008.1 

1012. 

0  1015.O  1017.2 

1010 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 

1948  2J.1    21.7    25.9    29.8    28.9  -  -  -  - 

1949  _-_-__-_- 

1950  19.2    23.1    27.1    30.6    31.7  30.8  29.7  28.4  29 

MEAN      _-_-__--- 

.0  28.8  29.2  28.3  29 

.7  29.3  29.3  28.2  28 

.9  29.0  29.9  28.8  29 

.5  29.6  30.7  29.2  28 

.7  29.5  30.2  27.9  29 

.2  28. e  28.8  28.4  27 

.7  29.1  29.7  29.1  29 

.7  31.3  29.6  28.3  28 

.8  29.9  28.6  28.4  27 

.1  30.1  28.9  29.7  28.8    28.5    26.0    23.3     27.6 

MEAN     20.2    23.0    27.5    31.8    30. 9  29.5  29.5  28.6  28. e    28.1    25.1    22.2     27.1 

CLINO     20. 2    23.0    27.5    31.8    30.9  29.6  29.5  28.6  28.8    28.1    25.1    22.2     27.1 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG    ■  SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1948  26      19       0      40     208  12  6  71  238     168      43       0      831 

1949  0       -       -       -      57  37  94  89  128       4       0       0 

1950  0      0       0      29      74  46  42  56  121     206      86      50      710 


1951 

19, 

,2 

23. 

,5 

27, 

,4 

30, 

,7 

1952 

2:. 

,6 

22. 

,6 

26, 

,3 

30, 

,8 

1953 

20, 

,4 

23. 

,0 

28, 

,7 

32, 

.2 

1954 

19, 

,4 

24, 

,2 

28, 

.1 

32, 

.6 

1955 

21, 

iC 

23, 

,3 

27, 

.8 

31, 

.2 

1956 

19, 

,9 

22, 

,7 

28, 

.6 

31, 

.9 

1957 

20, 

.8 

22, 

,8 

27 

.3 

32 

.0 

1958 

20, 

,3 

22, 

.2 

27 

,4 

32, 

.1 

1959 

20, 

.1 

22, 

,3 

26 

,9 

31, 

.8 

1960 

20, 

.6 

23, 

,7 

26 

.8 

32, 

.8 

28. 

,2 

25. 

,1 

21, 

,7 

26. 

,8 

28. 

,8 

25, 

,2 

20, 

,7 

26. 

,9 

28, 

,2 

24, 

,8 

22, 

.2 

27, 

,2 

28, 

,2 

25, 

,1 

22, 

.3 

27, 

,4 

29, 

,1 

25, 

,3 

19, 

.0 

27, 

.0 

27, 

,2 

25, 

.8 

21, 

.5 

26, 

,7 

27, 

,4 

25, 

.3 

28, 

.3 

27, 

.6 

2?, 

,6 

24, 

,8 

21, 

.2 

27, 

,2 

26. 

,7 

23, 

.6 

21, 

.4 

26, 

,? 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


MANDALAY  -  CON. 
NOTES  ON  PAGE  39 


WMO  480*2   21  59N   96  06E 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1951 
1952 

1953 
1954 
1955 

2 

0 
2 
0 
0 

1956 
1957 
1958 
1959 

1960 

0 

3 

0 

26 

0 

MEAN 
CLINO 

3.0 
3 

MERGU1 

NOTES  ON 

PAGE  39 

151 

168 

165 

47 

105 

83 

236 

86 

191 

218 

192 

103 

130 

102 

152 

76 

151.6 

113 

151 

110 

117 
158 


68.3   106.9 


53 

134 

23 

220 

136 

0 

66 

157 

139 

114 

225 

15 

205 

237 

0 

77 

115 

18 

155 

131 

2 

248 

103 

3 

130.1 

144.6 

25 

127 

152 

25 

WMO  48110   12  26N 


717 
678 
712 
693 

809 

895 
968 
708 
863 
708 

775.1 

776 


STATION    PRESSURE    MB 
YEAR  JAN  FEB 


1948 
1949 
1950 


1013.1  1012.2  1010.8  1009. 
1011.5  1009.1  1009.6  1008. 
1009. C    1010.5    1009.9    1008. 


1008.5 
1C06.8 
1007.0 


1007.1  1007.4  1007.4  1009. 
1006.1  1C06.6  1006.8  1007. 
1005.9    1006.9    1C07.6    1007. 


1010.5  1012. R  1011.4 

1010.0 

1007.6  1009.2  1008.5 

1008.1 

1C09.2  1C09.6  1T12.3 

1008.7 

1951 

1C11.6 

1952 

1012.5 

1953 

1011.9 

1954 

1010.1 

1955 

1014.1 

1956 

1011. C 

1957 

1011.9 

1958 

1014. C 

1959 

1013.5 

1960 

1012.4 

1009.8  1010.8    1009.4    1008.4    1007. 

1C10.3  1009.6    1010.0    1007.8    1007, 

1013.0  1010.8    1039.6    1008.6    1007, 

1011.5  1010.7    1008.8    1006.9    1006, 

1009.6  1010.6    1009.3    1007.3    1006, 


0  1008.2  1008.3  1009.1  1010.0  1010.3  1011.8 
4  1007.6  1007.8  1009.1  1008.8  1009.6  1014.1 
0  li"8."  1108.2  K"8.9  1010.2  1010.6  H12.o 
7  1007.0  1006.6  1007.9  1010.2  1011.3  1011.2 
6    1007.8    1007.8    1008.7    1009.3    1009.9    1012.0 


1010.4  101C.7    1008.3    1007.2    1107.8    1007.9  1007.3  1007.6  1009.8  1011.6  1312. 

1012.2  1011.4    1010.2    1008.8    1007.1,    1007.2  1007.7  1008.9  1011.2  1012.4  1011. 

1012.5  1011.2    1010.3    101R. 2    1006.8    1007.7  1008.1  1018.8  1010.1  lOll.S  1113. 

1012.3  IOH.6    1009.4    1007.8    1007.8    1007.6  1007.3  H08.5  1010.6  1011.5  loll. 
1012.2    1011. 6    li"9.5    1017.7    1H7.5    1007.9  1007.1  1008.3  1010.3  1011.0  1012. 


1009.6 
1009.6 
1010. 1 

1009.1 
13C9.4 

1309.3 
1010.1 
1013.2 
1009.9 
1009.8 


MEAN   1012.3  1011.4  lglr 


1C09.5  10  7.9  1007.2  1007.7  1007.6  1008.6  1010.1  1010.9  1012.4   1009.7 


SEA  LEVEL  PRESSURE  M3 
YEAR    JAN     FEB     MAP     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SE°     OCT     NOV 

1948  1015.0  1014.2  1012.7  1011.4  1010.4  1009.0  1009.4  1009.4  1010.9  1012.4  1014." 

1949  1013.5  1011. C  1011.5  101C.4  1009.7  1008.0  1008. 7  1008.7  1008.9  1009.6  1011. i 

1950  1011. C  1012.4  1011.9  101C.O  1C08.9  1107.8  1008.9  1009.5  1009.9  1011.1  1011.' 

MEAN      --_-_-_____ 


1013. 
1010. 
1014. 


1951  1013.5  1011.8  1012.8  1011.2  1010.3  1008.9  1010.1  1010.2  1311.0  1012.0  1012.2  1013.6 

1952  1014.4  1012.2  1011.5  1011.9  1C09.6  1H9.4  1009.5  1009.7  1011.0  1010.7  1011.5  1116. i 

1953  1013.8  1014.9  1012.7  1011.5  1010.5  1008.9  1010.1  1010.1  1110.8  1012.1  1012.'  1014.0 

1954  1012.0  1013.4  1012.5  1010.6  1C08.8  1008.6  1008.9  1008.5  1009.9  1012.1  1013.?  1313.1 

1955  1C16.0  1011.6  1012.5  1011.2  1009.2  1008.5  1009.8  1C09.7  1C10.6  1011.3  1011.°  1014.3 

1956  1013. C  1012.3  1012.6  1010.3  1009.1  1009.7  1009.8  1009.2  10C9.6  1011.7  1013.6  1014.4 


1957  101J.7  1014.1  1013.2  1012.1  1010.7  1009.3  1009.2  1009.6 

1958  1015.9  1014.4  1013.0  1012.2  1010.1  1008.6  1C09.6  1010.1 

1959  1315.4  1014.2  1013.5  1011.3  1009.7  1009.7  1009.5  1009.2 

1960  1014.4  1014.1  1012.5  1011.4  1009.6  1009.4  10O9.8  1009.0 


1010.9  1013.1 

1010.7  1012.0 

1010.4  1012.5 

1110.2  1112. 2 


1014.3  1313. 
1013.7  1015. 

1012.4  1013. 
1013.0  1 "14. 


1011.9 
1111.1 
1010.6 


1011.5 
1011.5 
loll." 
1011.0 
1011.4 

1011.3 
1012.0 
1012.1 
1011.3 
1111.7 


MEAN       1014.2    1013.3    1012.7    1011.4    1009. B    1H9.1    1009.6    1009.5    1010.5    1012.0    1012.0    1014.2       1011.6 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 

1948  25.5    26. 

1949  25.7    26. 

1950  25.9    26. 


26.3 
26.1 


MEAN 
26.5 
26.6 


ASIA 


MERGUI-  CON. 
NOTES  ON  PAGE  39 


WMO  48110   12  26N   98  36E    37  M 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB 

1951  25.8    26. 

1952  26.2    27. 

1953  26.1    26. 

1954  26.9    26. 

1955  25.8    26. 


1956 
1957 
1958 
1959 
1960 


:•-, 

,7 

27, 

,8 

26, 

,7 

27, 

,8 

26, 

,7 

28, 

,9 

27, 

,8 

27, 

.8 

26, 

A 

26.5 

26. 

,8 

26, 

,5 

27, 

,3 

25, 

,8 

27, 

,0 

26, 

,6 

25.8 

26. 

,2 

26. 

,6 

26, 

,7 

24, 

,7 

26. 

,8 

it  , 

,1 

26.4 

26. 

,1 

27, 

,2 

26, 

,7 

25, 

,6 

27, 

,1 

26, 

,7 

26.1 

2*. 

,0 

2', 

,2 

2C, 

,6 

26, 

,1 

26. 

i  o 

26. 

,6 

26.3 

26, 

,7 

26, 

,6 

26, 

,1 

24, 

,6 

26, 

,7 

25, 

,7 

25.6 

26. 

,1 

26, 

,9 

25, 

,6 

25, 

,4 

26, 

,5 

26, 

,7 

25.6 

26, 

,1 

26, 

,1 

27, 

.2 

26, 

.1 

26, 

,9 

25, 

,6 

26.1 

26, 

,7 

26, 

,7 

27, 

,2 

25, 

,0 

27, 

,0 

25, 

,9 

25.6 

25, 

,9 

26, 

,9 

26, 

.8 

27, 

,1 

27, 

.0 

26, 

,7 

26.7 

26, 

,1 

26, 

,7 

26, 

,7 

26, 

.1 

27, 

,0 

MEAN 


PRECIPITATION  M* 


YEAR    JAN 


1948 

41 

3 

1949 

2 

36 

195C 

0 

49 

MEAN 

- 

- 

1951 

34 

11 

1952 

17 

162 

1953 

54 

105 

1954 

24 

7 

1955 

0 

49 

1956 

10 

41 

1957 

15 

81 

1958 

72 

11 

1959 

0 

0 

1960 

1 

6 

128 

456 

1041 

721 

1088 

648 

457 

130 

367 

6S6 

763 

696 

622 

404 

Bl 

427 

°55 

769 

796 

.577 

352 

109 

399 

948 

719 

558 

482 

389 

42 

182 

^22 

928 

785 

678 

361 

133 

321 

797 

798 

529 

520 

105 

70 

359 

70S 

571 

945 

981 

186 

119 

375 

1234 

504 

505 

390 

315 

164 

512 

587 

711 

810 

518 

175 

54 

237 

937 

569 

597 

370 

440 

172 

173 

750 

696 

606 

446 

281 

103 

305 

498 

811 

910 

623 

248 

63 

593 

795 

630 

763 

702 

637 

MEAN 


22.7 


81.2   102.9   345.6   797.6   693.7   700.8   571.0   313.7 


4849 
3956 
4157 


14  3795 
0  4188 
0  3561 
2  3981 
0  3596 

0  3713 

15  3394 
0  3256 

37  3814 

36  4326 

10.4  3762.4 


MOULMEIN 

NOTES  ON  PAGE  39 

STATION  PRESSURE  MB 


YEAR 


JAN 


FEE 


WMO  48103   16  30N   97  37E 


1953  1014.2  1015.0  1013.2  1012.4  1010.1  1C10.3  1010.8  1010.4  1011.5  1014.0  1013.5  1013.8   1012.4 

1954  1011.5  1013.3  1013.3  1011.3  1008.9  1C07.8  1007.6  1007.1  1008.7  1012.4  1014. n  1C14.6   1010.9 

1955  1017.3  1012.3  1012.0  1010.6  1007.9  1005.9  1008.0  1008.2  1009.0  1010.9  1011.9  1014.7   1010.7 


1956  1012.7  1011.2  1011.7  10C9.7  1006. 

1957  1014.3  1014.1  1013.2  1011.9  1009. 

1958  1016.6  1014.2  1012.8  1011.8  1009. 

1959  1015.8  1013.9  1013.3  1010.6  1008. 

1960  1014.8  1014.3  1012.2  1010.8  1008. 


1^8.6  1008.2  1007.8  1008.5  1012.0  1014.2  1015 

1^07.4  1007.9  1007.7  1009.7  1012.6  1014.9  1014 

1006.6  1006.8  1008.8  1009.1  1011.9  1014.4  1016 

1C08.0  1007.3  1007.0  1009.4  1012.3  1013 


6  1007.6  1008.6  1007.4  1009.3  1012.0  1013.4 


1014.1 
1015.5 


MEAN   1014.7  1013.5  1012.7  1C11.1  1008.7  1007.8  1008.2  1008.1  1009. 
TEMPERATURE  DEG  C 


1010.5 
1011.5 
1011.6 
1011.1 
1011.2 


1012.3  1013.7  1014.9   1011.3 


1953 

27, 

.9 

28, 

,9 

30, 

,8 

1954 

23, 

,6 

27, 

,6 

30, 

,0 

1955 

22, 

,4 

24, 

,0 

25, 

,7 

1956 

24, 

,8 

26, 

.3 

31, 

,5 

1957 

25, 

.8 

25, 

,4 

27, 

,7 

1958 

26, 

,3 

27, 

.2 

32, 

,1 

1959 

24, 

.9 

26, 

,7 

28, 

,5 

1960 

26, 

,7 

27, 

,7 

27, 

,9 

MEAN     25.3    26.7 
PRECIPITATION  MM 


25.7 
25.2 


25.1 
26.9 


27.2 
24.9 


25.1 

26.8 
27.4 
27.6 
27.1 
27.4 

26.9 


1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 


42 


557  931  931  1395 
768  924  657  1017 
615    1111    1224     973 


87'  710  799  1125  1109 

7  244  1044  722  1501 

84  299  1076  1453  938 

158  617  628  1133  1191 

0  283  721  864  1745 


460 

224 

843 

119 

460 

118 

711 

72 

525 

206 

540 

81 

869 

247 

491 

274 

4624 
4381 
4602 

4684 
4249 
4554 
4918 
4517 


MEAN 


8.3    10.4 


55.9   511.6   904.3  1013.6  1233.6   612.4   167.6 


12.9   4566.2 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


RANGOON  BURMA                   WMO  48097  16  46N  96  10E    23 
NOTES  ON  PAGE  39 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR     APR     MAY     JUN     JUL  AUG     SEP     OCT  NOV  DEC     MEAN 

1949  0       0  0      97     262     364     592  623     314     145  68  0     2465 

1950  0       0  0     124     246     825     743  566     467     229  22  114     3336 


1951  1015.5  1013.3  1013.5  1011.4 

1952  1016.3  1013.3  1012.1  1012.3 

1953  1015.5  1015.9  1013.4  1012.0 

1954  101.1.8  1014.4  1013.5  1010.9 

1955  1017.8  1012.2  1012.8  1011.0 

1956  1014.2  1013.1  1012.5  1010.4 

1957  1015.1  1014.7  1013.7  1012.2 

1958  1017.2  1014.8  1013.0  1012.0 

1959  1016.7  1014.7  1014.0  1010.2 

1960  1314. 1  1013.7  1011.7  1010.4 

MEAN  1015.6  1014.0  1013.0  1011.3 


1009, 

,9 

1006. 

,9 

1009, 

,0 

1008, 

,8 

1010, 

.6 

1012, 

,2 

1013, 

.6 

1015, 

,6 

1011, 

.7 

1009. 

,1 

1007, 

.2 

1007, 

,7 

1007, 

,7 

1010, 

,2 

1011, 

,2 

1013, 

,3 

1017, 

,7 

1011. 

,5 

1009. 

,9 

1007, 

.2 

1008, 

.6 

1008, 

,6 

1010, 

.0 

1012. 

,9 

1014, 

,1 

1016. 

.0 

1012, 

.0 

1008. 

,5 

10C7, 

,5 

1008, 

,3 

1007, 

,4 

1008, 

,9 

1012, 

,7 

1014, 

.6 

1015. 

,0 

1011, 

,3 

1008. 

.5 

1006. 

,4 

1008, 

,4 

1008. 

,8 

1010, 

.2 

1011. 

,4 

1013. 

,1 

1316. 

•  0 

1011, 

,4 

1007, 

,8 

1006, 

,5 

1008, 

,2 

1007, 

,8 

1C08, 

.5 

1012, 

.8 

1015, 

.2 

1016, 

,1 

1011. 

,1 

1010. 

.0 

1007, 

,2 

1007, 

,4 

1007, 

,9 

1009, 

.7 

1012, 

,9 

1015, 

,4 

1015, 

.4 

1011. 

,  a 

1009, 

.8 

1006. 

.6 

1007, 

,2 

1009, 

,3 

10C9, 

,6 

1012, 

,5 

1015, 

.2 

1317, 

,s 

1012. 

,i 

1008, 

,1 

1007, 

.1 

1006, 

,2 

1006, 

,2 

1008, 

.2 

1011, 

,8 

1012, 

,8 

1013, 

,8 

1010, 

,8 

1007, 

.6 

1C06, 

,6 

1007, 

,9 

1006, 

,4 

1008, 

,4 

1011, 

.1 

1013, 

.1 

1015, 

.0 

1010, 

,5 

1008, 

.9 

1006, 

,9 

1007, 

.9 

1007, 

.9 

1009 

.4 

1012, 

.2 

1014, 

.1 

1015, 

.8 

1011, 

.4 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1949 

25.1 

26.5 

28.4 

29.3 

1950 

23.2 

24.2 

27.3 

28.9 

.8  27.7  26.9  27.1  27.4  28.4  27.6  25.4  27.4 

.6  27.2  26.7  27.6  27.3  27.3  27.4  23.8  26.7 

MEAN      ------------ 

1951  23.2    23.4    26.6    29.4    30.7  27.3  27.4  27.6  29.4  28.0  28.8  25.6  27.3 

1952  24.8    26.8    27.8    29.8    30.4  27.6  27.3  26.8  27.4  28.3  27.4  24.7  27.4 

1953  24.4    25.4    27.4    29.9    29.3  28.3  26.8  26.0  27.7  28.4  26. o  25.6  27.2 

1954  23.9    25.2    27.9    29.7    28.1  28.3  27.6  27.1  27.1  28.2  27.2  25.8  27.2 

1955  24.5    24.7    27.0    29.7    29.1  26.7  27.2  27.6  27.2  28.9  27.2  23.2  26.9 

1956  23.3    25.0    27.2    29.8    28.3  27.8  26.5  26.9  27.6  27.4  27.4  24.9  26.8 

1957  23.9    24.3    26.5    30.0    31.4  27.9  27.4  27.3  27.9  28.3  28.5  24.9  27.4 

1958  25.2    25.5    28.1    30.3    30.6  27.9  27.4  27.6  27.5  28.7  27.1  23.3  27.4 

1959  24.8    25.1    27.3    30.2    29.9  27.9  27.1  26.7  26.7  28.3  27.9  26.8  27.4 

1960  25.3    26.2    26.3    29.3    27.3  27.8  27.6  27.2    27.4  28.5  28.6  25.6  27.3 

MEAN  24.3    25.2    27.2    29.8    29.5  27.8  27.2  27.1    27.6  28.3  27.7  25.0  27.2 

CLINO  24.3    25.2    27.2    29.8    29.5  27.8  27.6  27.1    27.6    28.3  27.7  25.0  27.3 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1949  0       0       0      25      67  92  150  158      80      37  17  0  626 

1950  0       0       0      31      62  210  189  144  119      58       6  29  848 

MEAN      ------------ 

1951  16       0       0       1     115  452  329  640  255  157  17  1  1983 

1952  0       0      40        6     145  621  659  732  488  432  69  0  3192 


115 

452 

329 

640 

255 

157 

145 

621 

659 

732 

488 

432 

421 

583 

396 

801 

322 

95 

399 

392 

369 

526 

335 

118 

301 

951 

493 

473 

543 

132 

1953  37  19  0  48  421  583  396  801  322  95  134  0  2856 

1954  0  0  24  53  399  392  369  526  335  118  47  3  2266 

1955  0  0  0  10  301  951  493  473  543  132  IS  0  2918 

1956  0  9  0  12  268  4l  3  730  376  251  403  3  1  2466 

1957  0  17  0  0  89  408  498  666  410  102  1  0  2191 

1958  0  0  19  185  545  454  293  400  171  4  0  2071 

1959  9  0  0  26  413  610  553  592  648  228  12  1  3092 

1960  21  0  0  0  264  287  432  648  327  394  41  21  2435 


185 

545 

454 

293 

400 

171 

413 

613 

553 

592 

648 

228 

264 

287 

432 

648 

327 

394 

260. 

,0 

S26.2 

491.3 

574.7 

397.9 

223 

260 

524 

492 

574 

398 

208 

MEAN      8.3     4.5     6.4    17.5   260.0   *26.2   491.3   574.7   397.9   223.2    34.3     2.7   2547. 
CL1N0      8       5       6      17     260     524     492     574     398     208      34       3     2530 


ASIA 


VICTORIA  POINT 
NOTES  ON  PAGE  39 


WMO  48112   09  58N   98  35E 


STATION  PRESSURE  MB 


YEAR 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 

1960 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


1010.5  1009.2  1010.3  10C9.0  1008.9  1007. 

1010.9  1009.2  1008.6  1009.2  1007.5  1007. 

1010.5  1012.0  1010.3  10C9.1  1008.7  1007. 

1009.1  1010.6  1010.0  1008.0  1006.8  1006. 

1C12.7  1007.5  1010.0  1008. 5  1C07.0  10C7. 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


1006.8  1008.6  1008.9  1009.8  1C09. 
1C07.7  1007.6  1008.8  1008.7  1008. 
1008.2  1008.3  1009.0  1009.7  1C09. 

1006.9  1006.8  1008.2  1009.8  1010. 
1008.1  1007.8  1008.2  1009.2  1008. 


DEC 

1010.2 
1012.6 
1010.8 
1009.6 
1010.6 


1009.7  1009.3  1009.7  1007.8  1007.2  1007.6  1007.8  1007.4  1007.9  1008.9  1010.1  1010.9 
1010.4  1010.8  1010.1  1009.2  1008.4  1007.4  1007.1  1007.6  1008.8  1010.3  1011.0  1010.3 


1012.4  1010.9  1010.1  1009. 
1011.6  1010.9  101C.2  1008. 

1011.5  1011.1  1009.6  1009. 


1007.8  1007.1  1007.2  1007.7  1008.5  1009.4  1C10.2  1011. 
1006.6  1007.3  1007.3  1007.0  1008.2  1009.6  1009.0  1009.9 
1007.0  1007.0  1007.1  1006.7  1007.8  1009.3  1009.6  1010.8 


MEAN 

1009.1 
1009.0 
1009.5 
1008.6 
1008.8 

1008.7 
1009.3 
1009.3 
10C8.9 
1008.9 


MEAN   1010.9  1010.2  1009.9  1008.8  1007.6  1007.2  1007.4  1007.6  1008.4  100985  1009.9  1010.7   1009.0 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 

1960 

MEAN 
CLINO 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


1013.1  1011.9  1012.9  1011.4  1011. 

1013.8  1012.1  1011.5  1012.1  1012. 

1013.3  1014.9  1013.2  1012.0  1011. 

1012.0  1013.5  1012.9  1010.9  1009. 

1015.6  1011.3  1012.7  1011.4  1009. 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1010.0  1010.9  1011.7  1012.1  1012.4  1012.1  1013.1 

1110.3  1010.5  1010.5  1011.4  1011.6  1011.8  1015.5 

1009.9  1011.1  1011.2  1011.9  1012.6  1012.7  1013.7 

1009.6  1009.8  1009.7  1011.1  1012.8  1013.5  1012.7 

1010.0  1011.0  1010.7  1011.1  1012.1  1011.8  1013.7 


1012.6  1012.2  1012.6  1010. 
1013.1  1013.5  1012.9  1012. 
1015.0  1013.8  1013.0  1012. 
1014.5  1013.8  1013.1  1011. 
1014.3  1014.0  1012.5  1012. 

1013.7  1013.1  1012.7  1011. 

1013.8  1013.1  1012.7  1011. 


5  1010.8  1010.1  1010.8  1011.9  1012.9  1013.8 
,3  1010.1  1011.6  1011.7  1013.2  1113.8  1013.2 


1010.1  1"10 

1011.6  1010 

1010.7  1010.0  1010.2  1010. 
1009.6  1C10.2  1010.3  1009. 

1009.8  1C09.9  1010.0  1009. 


1010 
1010 


,7  lnio.l  1010.5  1010.5 
i4  1010.1  1010.4  1010.4 


1011. 
1011. 
1010. 

1011. 
1011. 


1012. 
1012. 
1012. 


1013.1  1014. 
1011.8  1012. 
1C12.5  1013. 


1012.4  1012.6  1013.7 
1012.4  1012.6  1013.6 


MEAN 

1011.9 
1012.0 
1012.3 
1011.5 
1011.8 

1011.6 
1012.2 
1012.2 
1C11.8 
1011.8 

1011.9 

1011.8 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

26 

6 

27 

2 

28 

8 

29 

4 

27 

4 

27 

9 

27 

1 

27 

o 

1952 

27 

8 

28 

7 

29 

0 

29 

4 

28 

6 

26 

3 

27 

2 

25 

7 

1953 

26 

7 

26 

8 

28 

6 

29 

0 

27 

9 

27 

2 

26 

3 

27 

4 

1954 

27 

6 

27 

9 

29 

1 

29 

5 

28 

1 

27 

1 

26 

6 

25 

8 

1955 

25 

6 

26 

9 

28 

3 

29 

1 

27 

3 

25 

8 

26 

8 

26 

9 

1956 

26 

2 

27 

5 

29 

1 

28 

8 

27 

4 

26 

7 

26 

1 

26 

2 

1957 

26 

6 

27 

6 

28 

4 

29 

6 

29 

2 

27 

6 

26 

5 

26 

4 

1958 

28 

1 

28 

7 

29 

3 

29 

8 

28 

8 

26 

7 

26 

9 

26 

5 

1959 

27 

1 

28 

2 

28 

6 

29 

1 

28 

8 

27 

5 

26 

1 

26 

0 

1960 

26 

7 

27 

6 

28 

7 

29 

6 

27 

7 

27 

1 

27 

1 

26 

8 

MEAN 

26 

9 

27 

7 

28 

8 

29 

3 

28 

1 

27 

0 

26 

7 

26 

6 

CLINO 

26 

9 

27 

7 

28 

8 

29 

3 

28 

1 

26 

2 

26 

7 

26 

6 

26.8 
27.5 


26 

8 

25 

8 

27 

2 

26 

8 

26 

6 

26 

8 

26 

•? 

26 

it 

2  6 

8 

26 

u 

PRECIPITATION  MM 


1951 

1 

1952 

7 

1953 

188 

1954 

42 

1955 

33 

1956 

4 

1957 

16 

1958 

2 

1959 

0 

1960 

1 

MEAN 

29.4 

CLINO 

2B 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

216 

401 

441 

436 

469 

630 

423 

41 

38 

400 

834 

584 

937 

568 

647 

292 

273 

677 

541 

1006 

225 

741 

197 

264 

58 

206 

803 

581 

1096 

1049 

304 

61 

113 

601 

1122 

443 

259 

581 

386 

212 

141 

486 

713 

655 

786 

536 

186 

121 

41 

286 

561 

623 

725 

797 

438 

23 

48 

401 

884 

581 

986 

689 

584 

103 

86 

229 

531 

962 

829 

753 

283 

205 

24 

520 

602 

651 

789 

793 

332 

259 

103.8 

420.7 

703.2 

652.2 

710.1 

713.7 

378.0 

158.1 

102 

427 

698 

657 

700 

721 

387 

158 

TOTAL 

3238 
4526 

4197 
4264 
3765 

3705 
3567 
4280 
4002 
4011 

3955.! 

3964 


CAMBODIA 


STATION  NOTES 


CAMBODIA  (5  stations) 


General:        Mean    monthly    values    of    pressure   and   temperature  are  based  on 

observations  taken  at  3-hour  Intervals;  1800,  2100 1500  hours  GMT.   Latitude, 

longitude,  and  elevation  data  are  those  applicable  12/31/60. 

KOMPONG  CHAM 

Beginning  January  1957,  the  pressure  correction  to  sea  level  has  been  changed 
from  +1.9  mb.  to  +1.7  mb. 

SIEMREAP-ANGKOR 

Beginning  January  1957,  the  pressure  correction  to  sea  level  has  been  changed 
from  +2.3  mb.  to  +1.9  mb. 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


KAMPOT 

NOTES  ON  PAGE  47 


WMO  48985   10  37N  10*  13E 


STATION  PRESSURE  MB 


YEAR    JAN 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 


1010.3  1009.8  1010.1  1007.7  1007.1  1007. 

1011.4  1011.8  1010.8  1009.5  1008.3  1007. 

1013.5  1012.0  1010.7  1009.7  1007.7  1007. 

1013.0  1011.6  1011.0  1009.0  1007.6  1007. 

1012.1  1011.6  1009.6  1008.5  1007.7  1007. 


1007.6  1006.8  1007.0  1009.5  1C10.9  1011.6 

1007.2  1007.1  1008.6  1010.2  1012.1  1011.2 

1007.6  1007.5  1007.8  1009.3  1011.2  1012.6 

1007.8  1006.8  1007.9  1009.9  1009.8  1010.9 

1007.9  1006.8  1007.7  1009.2  1010.4  1011.9 


MEAN 

1009.6 
1009.5 
1010.3 
1009.0 
1008.9 

1006.8 
1009.6 
1009.7 
1009.4 
1009.2 


MEAN   1012.0  1011.0  1010.4  1009.0  1007.8  1007.5  1007.8  1007.4  1008.3  1009.6  1010.4  1011.8   1009.4 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CL1NO 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1012.4  1010.5  1011.7  1009.8  1009.0  1008.6  1008.9  1008.9  1009.8  1010.4  1010.6  1012.3 
1012.7  1010.4  1009.8  1009.9  1008.0  1008.3  1008.8  1008.6  1009.6  1009.4  1010.8  1014.3 
1013.2  1013.8  1011.6  1010.6  1010.0  1008.8  1009.1  1009.3  1009.7  1011.2  1011.1  1011.9 

1010.5  1011.8  1010.7  1008.8  1008.0  1007.6  1007.9  1007.3  1009.2  1010.4  1010.4  1012.0 
1013.9  1009.7  1010.5  1009.0  1007.5  1007.3  1007.9  1007.9  1008.6  1009.5  1009.6  1012.0 


1010.9  1010.4  1010.7  1008. 

1012.0  1012.4  1011.4  1010. 

1014.1  1012.6  1011.3  1010. 


1007.7  1008. 
1008.9  1008. 
1008.3  1007. 


1008.2  1007.4  1007. 
1007.8  1007.7  1009. 
1008.2  1008.1  1008. 


1010.1  1011.5  1012.2 

1010.8  1012.7  1011.8 

1009.9  1011.8  1013.2 


1013.6  1012.2  1011.6  1009.6  1008.2  1008.1  1008.4  1007.4  1008.5  1010.5  1010.4 


1011. 
1012. 


1012.7  1012.2  1010.2  1009.1  1008.3  1007.9  1008.5  1007.4  1008.3  1009.8  1011.0 

1012.6  1011.6  1011.0  1009.6  1008.4  1008.1  1008.4  1008.0  1008.9  1010.2  1011.0  1012.4 
1012.6  1011.7  1010.9  1009.6  1008.4  1008.1  1008.4  1008.1  1008.9  1010.2  1011.0  1012.4 


MEAN 

1010.2 
1010.1 
1010.9 
1009.6 
1009.5 

1009.4 
1010.2 
1010.3 
1010.0 
1009.8 

1010.0 
1010.0 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

26. 

,0 

26, 

,4 

27, 

,8 

1952 

26, 

,2 

27, 

,5 

28, 

,0 

1953 

25, 

>7 

27, 

.0 

27, 

.8 

1954 

26, 

,5 

26, 

,5 

28, 

,1 

1955 

25, 

,9 

26, 

,6 

27, 

,6 

1956 

25, 

,2 

26, 

>6 

28, 

,3 

1957 

25, 

.4 

25, 

.9 

27, 

.1 

1958 

26, 

.6 

26, 

,9 

28, 

,7 

1959 

25, 

,9 

27, 

.6 

27, 

,4 

1960 

26, 

.1 

26, 

,8 

28, 

,3 

MEAN 

26, 

.0 

26, 

.8 

27, 

,9 

CLINO 

26, 

.0 

26, 

.8 

27, 

.9 

28.7    27.9 


27, 

.6 

26, 

,8 

26.8 

26, 

.8 

26.7 

26, 

,8 

27, 

,2 

27, 

,1 

26.3 

26, 

.6 

26.4 

26, 

.2 

27, 

,4 

27, 

.0 

27.0 

26, 

,7 

27.3 

26, 

.6 

27, 

.9 

27, 

,0 

26.9 

26, 

,8 

27.0 

26, 

.3 

26, 

.8 

27, 

.3 

27.2 

26, 

.8 

26.6 

25, 

.9 

27, 

.0 

26, 

,8 

26.8 

26, 

,5 

26.6 

25, 

,7 

28, 

.0 

27, 

,1 

26.9 

26. 

.6 

26.6 

26, 

■  u 

28, 

,1 

27, 

,4 

26.9 

27, 

.1 

26.5 

25, 

.9 

28, 

.1 

26, 

.6 

26.7 

26, 

,9 

27.0 

26, 

.8 

27, 

,5 

27, 

,4 

27.4 

26, 

.9 

26.8 

26, 

.7 

27, 

.6 

27, 

,1 

26.9 

26, 

.8 

26.8 

26, 

.3 

27, 

,4 

27, 

,1 

26.9 

26, 

.8 

26.8 

26, 

.3 

27.0 
27.0 
27.1 
27.1 
26.9 

26.7 


27.1 
27.1 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FE 

1951  2  1 

1952  1  2 

1953  37  5 

1954  33  2 

1955  16 

1956  0  3 

1957  6  11 

1958  35  1 

1959  0  « 

1960  25 

MEAN  1 

CLINO  1 


33.8 
33 


183 

291 

172 

398 

646 

338 

225 

277 

100 

85 

379 

346 

421 

279 

537 

108 

98 

96 

234 

122 

435 

361 

159 

93 

165 

235 

50 

75 

328 

630 

174 

27 

151 

170 

315 

42 

233 

145 

413 

246 

56 

211 

251 

259 

172 

326 

219 

289 

121 

55 

300 

470 

307 

206 

278 

118 

149 

198 

213 

276 

388 

303 

332 

41 

233 

104 

67 

318 

634 

129 

127 

67 

154 

247 

297 

184 

327 

220 

273 

143 

141.0 

169.2 

227.8 

249.0 

389.1 

293.7 

273.7 

140.9 

141 

168 

226 

248 

390 

267 

280 

164 

TOTAL 

2747 
2430 
1799 
1813 
1811 

1914 
2266 

1950 
2047 
1916 

2069.3 
2066 


ASIA 


K.OMPONG  CHAM 
NOTES  ON  PAGE  47 


WMO  48995   12  OON  105  27E    16  M 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1951 
1952 
1953 
195* 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 


1010.1  1007.9  1008.9  1007.3  1006.7  1006.1  1006.4  1006.0  1007.5  1008.2  1008.7  1010.7 

1011.2  1008.7  1007.9  1008.0  1006.2  1005.6  1005.8  1005.4  1006.7  1006.7  1008.5  1012.0 
1010.8  1011.1  1008.6  1007.9  1007.1  1005.7  1006.7  1006.0  1006.7  1008.5  1009.3  1010.5 

1008.6  1009.7  1008.8  1006.7  1005.8  1005.4  1005.6  1005.0  1005.6  1008.5  1009.3  1010.1 

1012.7  1007.4  1008.0  1006.3  1004.8  1004.4  1004.9  1005.2  1005.9  1007.0  1007.2  1009.5 


1008.4  1007.2  1007.6  1005.6  1005.0  1005.3  1005.0  1004.3  1004.5  1007. 

1009.5  1009.6  1008.7  1007.5  1006.1  1004.9  1004.9  1004.5  1006.3  1008. 
1011.5  1009.9  1008.4  1007.5  1005.6  1004.8  1005.1  1005.4  1005.6  1007. 
1011.3  1009.3  1008.8  1006.7  1005.4  1005.2  1005.5  1004.2  1005.7  1008. 
1010.1  1009.6  1007.3  1006.1  1005.5  1004.6  1005.7  1004.2  1005.4  1007. 


1009.3  1009.9 

1010.3  1009.5 

1009.8  1011.1 

1007.9  1009.1 
1008.6  1010.4 


MEAN 

1007.9 
1007.7 
1008.2 
1007.4 
1006.9 

1006.6 
1007.5 
1007.7 
1007.3 
1007.1 


MEAN   1010.4  1009.0  1008.3  1007.0  1005.8  1005.2  1005.6  1005.0  1006.0  1007.7  1008.9  1010.3   1007.4 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


1010.3  1009.1  1009.5  1007.5  1006.9  1007.2  1006.9  1006.2  1006.4  1009.3  1011.2  1011.8 

1011.2  1011.3  1010.4  1009.2  1007.8  1006.5  1006.5  1006.2  1008.0  1009.7  1012.0  1011.2 

1013.2  1011.6  1010.1  1009.2  1007.3  1006.5  1006.8  1007.1  1007.3  1009.3  1011.5  1012.8 

1013.0  1011.0  1010.5  1008.4  1007.1  1006.9  1007.2  1005.9  1007.4  1009.7  1009.6  1010.8 

1011.8  ^011.3  1009.0  1007.8  1007.2  1006.3  1007.4  1005.9  1007.1  1008.9  1010.3  1012.1 

1012.2  1010.9  1010.1  1008.8  1007.6  1007.0  1007.4  1006.8  1007.8  1009.5  1010.7  1012.1 

1012.2  1010.9  1010.1  1008.8  1007.7  1007.0  1007.4  1006.8  1007.8  1009.5  1010.7  1012.1 


1008.5 
1009.2 
1009.4 
1009.0 
1008.8 

1009.2 
1009.3 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

25, 

,6 

1952 

25, 

,9 

1953 

25, 

,8 

1954 

26, 

,9 

1955 

24, 

,7 

1956 

24, 

,4 

1957 

25, 

.1 

1958 

26, 

,7 

1959 

25, 

.3 

1960 

25, 

.9 

MEAN 

25 

.6 

CLINO 

25 

.6 

26.9    28.6 


27.0    28.9 


27.0 
27.0 


28.0 
29.1 


27.0    27.4 


26.9    27.4 


27.1 
27.1 


27, 

,1 

27.1 

27, 

,0 

26. 

.6 

25. 

,1 

27, 

,0 

27. 

,1 

27.1 

26, 

,3 

25. 

,9 

24. 

.8 

27, 

,1 

27, 

,0 

27.0 

27, 

,2 

26, 

,2 

25. 

,2 

27, 

,3 

27, 

,0 

26.4 

26. 

,6 

25, 

i5 

24, 

.9 

27, 

,1 

26, 

,9 

26.9 

26, 

,3 

25, 

.2 

24, 

.0 

26, 

,7 

26.9  26.9 

27.1  27.2 

27.6  27.1 

27.0  26.9 

27.0  26.9 


25.5 
26.7 


25.1 
25.1 


27.1 
27.1 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


TOTAL 


1951 
1952 
1953 
1954 

1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


65 

226 

194 

213 

162 

245 

140 

296 

91 

392 

278 

178 

225 

84 

549 

218 

55 

351 

88 

237 

246 

347 

277 

172 

60 

85 

473 

326 

177 

286 

93 

5 

167 

291 

285 

68 

181 

217 

208 

110 

142 

316 

369 

186 

376 

347 

216 

75 

126 

109 

98 

351 

469 

377 

352 

13 

24 

187 

103 

199 

413 

218 

357 

13 

22 

227 

114 

173 

263 

218 

99 

64 

14 

279 

283 

245 

228 

186 

174 

154 

76.6 

246.3 

228.5 

217.6 

274.0 

252.5 

246.5 

112 

77 

246 

228 

219 

274 

253 

246 

112 

1586 
2047 
1802 
1538 
1535 

2039 
2014 
1535 
1290 
1581 

1696.7 
1698 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


PHNOM  PENH/POCHENTONG 
NOTES  ON  PAGE  47 


WMO  48991   11  33N  104  51E 


STATION  PRESSURE  MB 


YEAR    JAN 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 

1960 


DEC 


1011.2  1009.1  1010.1  1008.3  1007.6  1007.1  1007.4  1007.2  1008.6  1009.2  1009.8  1011.7 

1012.3  1009.8  1009.1  1009.1  1007.3  1006.8  1007.0  1006.7  1008.0  1008.0  1009.8  1013.1 
1011.1  1011.3  1008.9  1008.1  1007.9  1006.0  1007.0  1006.2  1006.9  1008.5  1009.6  1010.8 

1009.0  1010.1  1009.2  1007.1  1006.1  1005.8  1005.9  1005.3  1006.1  1009.0  1009.8  1010.5 

1013.1  1008.4  1008.8  1007.5  1005.9  1005.4  1005.7  1005.9  1006.6  1007.7  1008.1  1010.3 

1009.2  1008.2  1008.5  1006.2  1005.7  1006.1  1005.9  1005.1  1005.4  1008.1  1009.9  1010.6 


1010.1  1010.3  1009.2  1007.9 
1012.0  1010.4  1008.9  1007.9 
1011.9  1010.0  1009.5  1007.3 
1010.6  1010.0  1007.4  1006.1 


1006.7  1005.5  1005.3  1005.0  1006.6  1008.4  1010.7  1010.1 

1006.0  1005.4  1005.8  1006.0  1006.2  1008.2  1010.4  1011.7 

1006.0  1005.7  1005.9  1004.8  1006.2  1008.3  1008.6  1009.6 

1005.4  1004.7  1005.6  1004.3  1005.5  1007.3  1008.6  1010.3 


MEAN 

1008.9 
1008.9 
1008.5 
1007.8 
1007.8 

10C7.4 
1008.0 
1008.2 
1007.8 
1007.2 


MEAN   1011.1  1009.8  1009.0  1007.6  1006.5  1005.9  1006.2  1005.7  1006.6  1008.3  1009.5  1010.9   1008.1 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


APR 


MAY 


JUN 


1012.4  1010.3  1011.3  1009.5  1008.8  1008. 

1013.2  1011.0  1010.3  1010.3  1008.5  1008. 

1012.3  1012.5  1010.1  1009.3  1009.1  1007. 

1010.2  1011.3  1010.4  1008.3  1007.3  1007. 

1014.3  1009.6  1010.0  1008.7  1007.1  1006. 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1008.6  1008.4  1009.8  1010.4  1011.0  1012. 
1008.2  1007.9  1009.2  1009.2  1011.0  1014. 
1008.2  1007.4  1008.1  1009.7  1010.8  1012. 
1007.1  1006.5  1007.3  1010.2  1011.1  1011. 
1006.9  1007.1  1007.8  1008.9  1009.3  1011. 


1010.4  1009.4  1009.7  1007.4  1006. 

1011.3  1011.5  1010.4  1009.1  1007. 

1013.2  1011.6  1010.1  1009.1  1007. 

1013.1  1011.2  1010.7  1008.5  1007. 

1011.8  1011.2  1008.6  1007.3  1006. 


1007 

1006 

1006 

1006.9  1007.1  1006 

1005.9  1006.8  1005 


1012. 
1013. 


1011.0  1010.2  1008.8  1007. 

1012.1  1010.7  1009.7  1008. 


1007.1  1006.3  1006.6  1009.3  1011.1  1011.8 

1006.5  1006.2  1007.8  1009.6  1011.9  1011.3 

1007.0  1007.2  1007.4  1009.4  1011.6  1012.9 

1007.4  1009. 

1006.7  1008. 


1009.8  1010.8 
1009.8  1011.5 


1007.1  1007. 
1007.9  1007. 


1006.9  1007.8  1009.5  1010. 
1007.8  1008.6  1010.2  1011. 


1012. 
1012. 


MEAN 

1010.1 
1010.1 
1009.7 
1009.0 
1009.0 

1008.6 
1009.2 
1009.4 
1009.0 
1008.4 

1009.3 
1010.0 


TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

25 

9 

27 

0 

29 

0 

1952 

26 

2 

28 

3 

29 

5 

1953 

26 

1 

28 

0 

29 

5 

1954 

27 

4 

27 

7 

29 

1 

1955 

24 

9 

27 

1 

29 

0 

1956 

24 

9 

27 

9 

29 

6 

1957 

25 

5 

26 

8 

27 

9 

1958 

27 

3 

27 

6 

30 

2 

1959 

26 

1 

28 

8 

28 

5 

1960 

26 

6 

27 

7 

29 

8 

MEAN 

26 

1 

27 

,7 

29 

,2 

29 

7 

28 

3 

28 

0 

27 

5 

27.4 

27 

5 

30 

3 

28 

B 

27 

8 

27 

8 

26.9 

27 

0 

30 

0 

29 

1 

28 

4 

27 

8 

27.3 

27 

1 

29 

7 

28 

7 

28 

3 

27 

6 

27.5 

26 

6 

29 

8 

28 

7 

27 

9 

28 

.0 

27.7 

27 

4 

29 

0 

28 

2 

27 

3 

27 

4 

27.3 

26 

9 

29 

1 

29 

8 

29 

6 

27 

9 

27.5 

27 

2 

31 

1 

29 

7 

28 

6 

27 

.7 

27.7 

27 

3 

30 

2 

29 

3 

29 

3 

27 

4 

27.7 

27 

4 

30 

9 

28 

.5 

28 

2 

28 

2 

28.5 

27 

5 

30 

0 

28 

9 

28 

3 

27 

,7 

27.6 

27 

2 

29 

4 

28 

.8 

28 

1 

27 

.6 

27.7 

27 

3 

26 

9 

25 

4 

27 

5 

26 

5 

24 

9 

27 

6 

2  6 

6 

25 

6 

27 

8 

25 

9 

25 

1 

27 

6 

26 

8 

24 

8 

27 

3 

25 

5 

24 

7 

27 

2 

27 

2 

26 

7 

27 

7 

26 

3 

25 

5 

28 

0 

27 

2 

27 

1 

28 

0 

2  7 

2 

26 

2 

28 

0 

26.5 
26.7 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1951  1  0 

1952  5  1 

1953  1  6 

1954  8  0 

1955  4  0 

1956  3  0 


1959 
1960 


179 

131 

205 

191 

187 

131 

228 

108 

150 

67 

198 

259 

429 

137 

96 

79 

140 

121 

194 

212 

121 

123 

133 

180 

107 

172 

106 

32 

127 

163 

147 

98 

235 

322 

276 

MEAN 
CLINO 


64 

92 

101 

162 

152 

228 

85 

26  8 

94 

77 

117 

128 

212 

102 

147 

6 

132.4 

131 

e 

151 

8 

206 

7 

243. 

8 

118 

146 

129 

129 

147 

231 

250 

134 

TOTAL 

1316 
1407 
1021 
1102 
1440 

1512 
1535 
1076 
1117 
1038 

1256.4 
1320 


ASIA 


SIEMREAP-ANGKOR 
NOTES  ON  PAGE  47 


WMO  48966   13  22N  103  51E 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1951  1010.1  1007.2  1007.9  1006.1  1005.6  1004.9  1005.3  100*. 6  1006.4  1007.3  100B.5  1010.8 

1952  1011.0  1008.0  1006.9  1007.3  1005.3  1004.5  1004.7  1004.3  1005.8  1006.1  1008.3  1012.2 

1953  1010.5  1010.5  1007.8  1006.9  1005.9  1004.6  1005.6  1004.8  1005.8  1008.0  1009.2  1010.7 

1954  1008.3  1009.0  1008.3  1005.7  1004.8  1004.3  1004.4  1003.9  1004.6  1008.2  1009.3  1010.3 

1955  1013.0  1006.9  1007.3  1006.3  1004.5  1004.0  1004.5  1004.8  1005.7  1007.3  1008.2  1010.2 


1010.6  1008.8  1007.8  1006.5  1005.3  1004.6  1004.9  1004.4  1005.5  1007.7  1009.3  1010.9 


MEAN 

1007.1 
1007.0 
1007.5 
1006.8 
1006.9 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


JAN 


FEB 


APR 


JUN 


JUL 


SEP 


OCT 


DEC 


1012.4  1009.5  1010.2  1008.4  1007.9  1007.2  1007.6  1006.9  1008.7  1009.6  1010.8  1013.1 
1013.3  1010.3  1009.2  1009.6  1007.6  1006.8  1007.0  1006.6  1008.1  1008.4  1010.6  1014.5 
1012.8  1012.8  1010.1  1009.2  1008.2  1006.9  1007.9  1007.1  1008.1  1010.3  1011.5  1013.0 
1010.6  1011.3  1010.6  1008.0  1007.1  1006.6  1006.7  1006.2  1006.9  1010.5  1011.6  1012.6 
1015.3  1009.2  1009.6  10O8.6  1006.8  1006.3  1006.8  1007.1  1008.0  1009.6  1010.5  1012.5 

1011.3  1009.5  1009.7  1007.7  1007.0  1007.3  1007.1  1006.1  1006.4  1009.9  1012.2  1013.2 

1011.5  1011.2  1010.0  1008.8  1007.3  1006.1  1006.2  1005.9  1007.6  1009.8  1012.2  1011.8 

1013.6  1011.8  1010.1  1009.2  1007.4  1006.4  1006.9  1007.4  1007.5  1010.2  1012.8  1014.0 
1014.1  1011.3  1011.3  1008.6  1007.5  1007.1  1007.1  1006.0  1007.6  1010.4  1010.7  1011.9 
1012.8  1012.1  1009.0  1008.0  1007.2  1006.2  1007.4  1005.8  1007.5  1009.5  1011.3  1013.4 


1012.8  1010.9  1010.0  1008. 
1012.5  1010.7  1009.7  1008. 


1007. 
1007. 


1006.7  1007.1  1006. 
1006.5  1006.8  1006. 


1007. 
1007. 


1009.8  1011.4  1013.0 
1009.4  1011.2  1012.8 


MEAN 

1009.4 
1009.3 
1009.8 
1009.1 
1009.2 

1009.0 
1009.0 
1009.8 
1009.5 
1009.2 

1009.3 
1009.1 


TEMPERATURE  OEG  C 


1951 

24.0 

25.4 

27.9 

29.0 

27.5 

1952 

24.4 

26.6 

27.9 

28.7 

28.4 

1953 

24.6 

26.5 

27.7 

28.8 

28.1 

1954 

25.8 

26.0 

28.1 

29.5 

28.3 

1955 

23.1 

25.7 

27.9 

28.4 

27.7 

1956 

22.6 

26.5 

28.1 

27.9 

27.7 

1957 

23.9 

25.5 

27.1 

28.6 

29.5 

1958 

24.0 

26.0 

29.2 

30.1 

29.7 

1959 

23.9 

27.2 

27.2 

28.9 

29.0 

1960 

24.6 

25.7 

29.0 

30.0 

28.  4 

MEAN 

24.1 

26.1 

28.0 

29.0 

28.4 

'LINO 

24.1 

26.1 

28.0 

29.0 

28.4 

26 

9 

27.3 

26 

7 

27 

5 

25 

7 

23 

e 

26 

6 

27 

0 

26.6 

26 

6 

26 

0 

25 

3 

22 

8 

26 

4 

27 

0 

27.0 

26 

7 

26 

7 

25 

5 

24 

0 

26 

7 

27 

0 

26.9 

26 

2 

26 

1 

2* 

5 

23 

5 

26 

7 

27 

2 

27.1 

26 

8 

26 

0 

24 

3 

22 

9 

26 

2 

26 

9 

26.9 

26 

8 

25 

9 

24 

2 

23 

0 

26 

1 

27 

.0 

26.9 

26 

7 

26 

3 

25 

7 

25 

0 

26 

7 

26 

8 

27.1 

26 

8 

26 

0 

24 

6 

23 

4 

26 

8 

27 

.0 

27.1 

27 

1 

26 

4 

26 

0 

26 

0 

27 

1 

27 

,7 

27.5 

27 

1 

26 

3 

26 

2 

24 

0 

27 

.0 

27 

,1 

27.0 

26 

8 

26 

.3 

25 

2 

23 

•  8 

26 

6 

27 

.1 

27.0 

26 

8 

26 

2 

25 

.1 

23 

•  8 

26 

6 

PRECIPITATION  MM 


YEAR 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


0.3 

T 


178 

135 

244 

220 

189 

220 

99 

177 

138 

338 

147 

527 

149 

94 

221 

89 

220 

84 

56 

68 

51 

151 

117 

68 

149 

238 

97 

187 

228 

251 

84 

203 

255 

210 

248 

276 

17 

146 

155 

300 

287 

191 

36 

173 

201 

350 

380 

213 

97 

98 

336 

217 

169 

396 

144 

154 

115 

137 

198 

392 

100.9 

148.6 

181.3 

219.9 

218.3 

261.8 

101 

144 

181 

219 

218 

263 

TOTAL 

1403 
1506 
1075 
561 
1371 

1511 

1279 
1378 
1479 
1300 

1286.2 
1281 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


STUNG  TRENG 
NOTES  ON  PAGE  47 


WMO  48972   13  31N  10?  58E    54  M 


STATION  PRESSURE  MB 


YEAR 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1007.2  1004.4  1005.1  1003.2  1002.8  1002.8  1002.4  1001.6  1003.6  1004.5  1005.3  1007.6 

1008.2  1005.3  1004.0  1004.2  1002.6  1001.7  1001.7  1001.5  1003.1  1003.3  1005.5  1009.1 

1007.9  1007.9  1004.9  1004.2  1003.4  1001.9  1002.9  1001.8  1002.8  1004.9  1006.0  1007.5 

1005.4  1006.4  1005.6  1002.8  1002.1  1001.7  1001.9  1001.1  1001.6  1005.3  1006.1  1007.0 

1009.7  1003.8  1004.1  1002.9  1001.4  1001.0  1001.4  1001.7  1002.6  1003.9  1004.6  1007.0 


1005.9  1004.2  1004.3  1002.4  1001.8  1002.0  1001.7  1000.8  1001.1 

1006.5  1006.3  1005.2  1003.9  1002.6  1001.5  1001.3  1000.8  1002.7 

1008.8  1006.7  1004.8  1003.8  1002.0  1001.1  1001.4  1002.1  1002.0 

1006.9  1005.9  1005.7  1003.4  1002.2  1001.6  1001.9  1000.6  1002.3 
1007.4  1006.8  1003.5  1002.4  1001.9  1000.9  1002.1  1000.4  1002.0 


1004.6  1006.6  1007.4 
1004.9  1007.5  1007.0 
1004.6  1007.3  1008.6 
1005.1  1005.1  1006.5 
1004.1  1005.7  1007.7 


MEAN 

1004.2 
1004.2 
1004.7 
1003.9 
1003.7 

1003.6 
1004.2 
1004.4 
1004.1 
1003.7 


MEAN   1007.6  1005.8  1004.7  1003.3  1002.3  1001.6  1001.9  1001.2  1002.4  1004.5  1006.0  1007.5   1004.1 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 


1957 
1958 
1959 
1960 


APR 


MAY 


JUN 


1013.7  1010.9  1011.6  1009.7  1009.3  1008. 

1014.7  1011.8  1010.5  1010.7  1009.1  1008. 

1014.4  1014.4  1011.4  1010.6  1009.8  1008. 

1011.9  1012.9  1012.1  1009.1  1008.4  1008. 


JUL 

1009. 
1008. 
1009. 

1008. 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1008.1  1010.2  1011.1  1011.9  1014. 

1008.1  1009.6  1009.9  1012.1  1015. 

1008.2  1009.2  1011.3  1012.5  1014. 
1007.4  1007.9  1011.6  1012.4  1013. 


1016.2  1010.3  1010.5  1009.2  1007.8  1007.4  1007.8  1008.1  1009.0  1010.3  1011.1  1013.5 


1956   1012.4  1010.6  1010.7  1008.9  1008.3  1008.4  1008.1  1007.2  1007.5  1011.1  1C13.1  1014.0 


1013.1  1012.9  1011.7  1010.4  1009.2  1008.0  1007.8  1007. 
1015.4  1013.3  1011.4  1010.3  1008.5  1007.6  1007.9  1008. 
1015.4  1012.5  1012.2  1009.9  1008.8  1008.1  1008.4  1007. 


1009.2  1011. 
1008.5  1011. 
1008.8  1011. 


1013.9  1013.3  1010.0  1008.9  1008.4  1007.4  1008.6  1006.9  1008.5  1010.6 


1014.0  1013.5 

1013.9  1015.1 

1011.6  1013.1 

1012.2  1014.2 


MEAN   1014.1  1012.3  1011.2  1009.8  1008.8  1008.0  1008.3  1007.7  1008.8  1011.0  1012.5  1014.1 
CLINO   1014.1  1012.3  1011.2  1009.8  1008.8  1008.0  1008.3  1007.7  1008.8  1011.0  1012.5  1014.1 


MEAN 

1010.7 
1010.7 
1011.1 
1010.3 
1010.1 

1010.0 
1010.7 
1011.0 
1010.6 
1010.2 

1010.6 
1010.5 


TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

24, 

,0 

1952 

24, 

,3 

1953 

24, 

,5 

1954 

25, 

,4 

1955 

24, 

,1 

1956 

22, 

,5 

1957 

23, 

,7 

1958 

25, 

.6 

1959 

24, 

.1 

1960 

24, 

.8 

MEAN 

24, 

.3 

CLINO 

24, 

.3 

30.1 
29.8 
29.8 


26, 

,9 

26.6 

26, 

,7 

26. 

,0 

26. 

,1 

26, 

.8 

26.0 

25, 

,9 

26. 

,1 

24, 

,7 

27, 

,1 

26.8 

26, 

,5 

27, 

,2 

26, 

,1 

27, 

.2 

26.8 

25, 

,8 

25. 

,8 

24, 

,4 

26 

,9 

26.8 

26, 

,5 

25, 

,9 

24, 

,6 

26 

•  6 

26.3 

25, 

,8 

26, 

,2 

24, 

,1 

26, 

,7 

26.7 

26, 

,1 

26, 

.1 

25, 

.2 

26, 

,4 

26.9 

26, 

,4 

26, 

,1 

24, 

,5 

26, 

,4 

26.6 

26, 

.4 

26, 

,2 

25, 

,8 

26.8 
26.8 


27.1 
27.0 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FE 

1951  0  2 

1952  0 

1953  2  2 

1954  0 

1955  0 

1956  7 


1959 
1960 


MEAN 
CLINO 


APR 


165 


MAY 


239 


JUN 


259 


JUL 


156  377  220  245 

30  298  275  197 

21  177  398  203 

214  170  209  186 

50  346  359  172 


156 


AUG 


228 


SEP 


363 


OCT 


f<l 


117 

221 

210 

543 

283 

184 

103 

206 

379 

544 

419 

186 

87 

245 

470 

382 

238 

134 

216 

?01 

223 

275 

204 

235 

213.0 

259.3 

244.1 

344.3 

318.8 

182. 

4 

213 

259 

254 

344 

299 

183 

NOV 


245  305  351  123 

450  290  281  110 

357  344  161  192 

253  373  90  2 

166  369  121  101 


45 


TOTAL 

2066 
1935 
1899 
1526 
1686 

1576 
1686 
1876 
1672 
1486 

1740. f 
1729 


CEYLON 


STATION  NOTES 


CEYLON    (5  stations) 

mean  maximum  +  mean  minimum. 


General:     Mean  monthly  temperature  values  =  2 

Latitude,     longitude,     and   elevation   values    given   in   table   headings  are  those  in  effect 
at  the  end  of  1960. 

NUWARA  ELIYA 

On   December   1,    1960,    the    station   was    moved  slightly,  changing  the  elevation 
from  1881  meters  to  1895  meters. 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


COLOMBO 
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WMO  43466   06  54N   79  52E 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1010.5  1010.2  1010.4  1009.5  1009.6  1008.8  1009.6  1010.3  1009.8  1010.8  1010.4  1011.2 
1011.7  1010.3  1009.6  1009.9  1008.4  1009.8  1009.5  1009.7  1010.2  1010.5  1010.4  1013.0 

1011.6  1012.4  1010.5  1009.8  1009.6  1008.4  1009.6  1010.4  1010.2  1010.4  1011.2  1011.6 
1009.9  1010.9  1010.6  1009.3  1007.6  1008.4  1008.6  1008.4  1009.8  1010.3  1012.1  1010.2 
1012.2  1008.8  1009.8  1008.8  1008.1  1009.0  1009.4  1008.5  1009.0  1010.0  1010.2  1011.1 


100B.3  1008.8  1008.8  1009.6  1010.0  1009.8  1009.9  1011.3  1011.8 

1011.4  1012.0  1010.7 


1010.0  1010.1  1010. 

1010.6  1011.2  1011.1  1010.1  1008.8  1009.2  1009.5  1009.8  1011. 

1012.7  1011.2  1011.1  1009.9  1008.2  1009.3  1009.2  1008.9  1010. 
1011.4  1010.8  1010.6  1009.1  1007.4  1008.4  1009.7  1009.0  1009. 
1011.4  1010.9  1010.4  1009.4  1008.5  1009.4  1008.6  1009.6  1009.6  1011.0  1011.0  1011.5 


1010.1  1011. 
1009.8  1010. 


1011.8 
1011.2 


1011.2  1010.7  1010.4  1009. 
1011.0  1010.8  1010.2  1009. 


1008. 
1008. 


1009.0  1009.3  1009.5  1009.9  1010.4  1011. 

1009.1  1009.4  1009.4  1010.0  1010.4  1010. 


1011.4 

1010.8 


MEAN 

1010.1 
1010.3 
1010.5 
1009.7 
1009.6 

1009.9 
1010.5 
1010.3 
1009.7 
1010.1 

1010.1 
1010.0 


TEMPERATURE  PEG  C 


1951 

26, 

.1 

25, 

,6 

27.0 

27, 

,6 

27.8 

27.1 

27, 

,5 

27.8 

27, 

,4 

27, 

,1 

26, 

,4 

1952 

26, 

.1 

26, 

,7 

27.4 

27, 

,5 

28.2 

27.3 

27, 

.2 

27.6 

27, 

,8 

26, 

,8 

26, 

.2 

1953 

26, 

.1 

26, 

,4 

27.3 

27, 

,1 

28.9 

28.2 

26, 

,4 

27.7 

27, 

,3 

26, 

,6 

26, 

.0 

1954 

26, 

,2 

26, 

,4 

26.7 

27, 

,7 

27.7 

27.7 

26, 

,9 

26.7 

26, 

,8 

26, 

,0 

25, 

,9 

1955 

26, 

.1 

26, 

,0 

26.6 

27, 

,2 

27.2 

26.6 

26, 

.8 

27.3 

26, 

,5 

26, 

,7 

25, 

," 

1956 

25, 

.6 

25, 

.6 

26.7 

27, 

.8 

27.8 

27.0 

26, 

.9 

26.9 

26. 

.8 

25. 

,9 

26, 

.1 

1957 

26, 

■  0 

26, 

.1 

27.0 

28, 

,4 

27.7 

27.4 

26, 

,9 

27.3 

27, 

,5 

26, 

,8 

26, 

,5 

1958 

26, 

,9 

26, 

,3 

27.4 

27, 

,9 

27.9 

27.6 

28, 

.1 

27.3 

27, 

,7 

27, 

.0 

26, 

,4 

1959 

26, 

.8 

26, 

,7 

27.7 

27, 

,8 

27.8 

27.0 

27, 

.0 

27.0 

26, 

.8 

26. 

,7 

26, 

.5 

1960 

26, 

,4 

26, 

,3 

26.9 

27, 

,5 

27.5 

27.7 

26, 

,9 

27.2 

26, 

,7 

26, 

,3 

25, 

.6 

MEAN 

26, 

,2 

26, 

.2 

27.1 

27, 

,7 

27.9 

27.4 

27, 

.1 

27.3 

27, 

,1 

26, 

.6 

26, 

.1 

CLINO 

26, 

,2 

26, 

,4 

27.2 

27, 

,7 

28.0 

27.4 

27, 

.1 

27.2 

27, 

.2 

26, 

.6 

26, 

.2 

26.5 

26.6 

27.0 
27.3 
27.0 
26.8 

26.9 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

137 

25 

158 

165 

559 

238 

279 

3 

329 

196 

590 

149 

2828 

1952 

205 

116 

7 

211 

306 

217 

10 

11 

213 

280 

317 

167 

2060 

1953 

96 

183 

240 

657 

20 

251 

529 

47 

89 

651 

383 

119 

3265 

1954 

186 

141 

247 

520 

350 

46 

85 

146 

103 

329 

120 

353 

2626 

1955 

179 

168 

141 

176 

320 

146 

93 

28 

402 

409 

311 

64 

2437 

1956 

108 

57 

161 

291 

117 

124 

11 

88 

220 

361 

285 

182 

2005 

1957 

63 

102 

4 

136 

508 

240 

149 

22 

18 

231 

441 

547 

2461 

1958 

73 

176 

130 

200 

478 

219 

37 

78 

48 

355 

270 

163 

2227 

1959 

44 

68 

13 

467 

306 

313 

186 

180 

232 

251 

269 

168 

2497 

1960 

47 

173 

69 

198 

359 

126 

467 

42 

116 

353 

475 

53 

2478 

MEAN 

113.8 

120.9 

117.0 

302.1 

332.3 

192.0 

184.6 

64.5 

177.0 

341.6 

346.1 

196.5 

2488 

CLINO 

88 

96 

118 

260 

353 

212 

140 

124 

153 

354 

324 

175 

2397 

ASIA 


HAMBANTOTA  CEYLON  WMO  43*97   06  07N   81  06E 

NOTES  ON  PAGE  55 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1946 
1947 
1948 
1949 
1950 


MEAN   1010.4  1010.0  1009.5  1008.6  1007.2  1007.5  1007.5  1007.4  1008.4  1009.1  1009.2  1009.6 


1009 

4 

1008 

7 

1008 

8 

1008 

6 

1008 

4 

1008 

3 

1008 

9 

1008 

5 

1009 

0 

1008 

8 

1008 

7 

1951 

1010 

2 

1010 

0 

1010 

3 

1009 

4 

1009 

0 

1007 

8 

1008 

4 

1009 

0 

1009 

2 

1010 

2 

1010 

0 

1010 

B' 

1009 

5 

1952 

1011 

6 

1010 

2 

1009 

6 

1010 

0 

1008 

0 

1008 

7 

1008 

2 

1008 

4 

1009 

2 

1009 

4 

1010 

0 

10i2 

8 

1009 

7 

1953 

1011 

4 

1012 

3 

1010 

3 

1009 

7 

1008 

6 

1007 

6 

1009 

c 

1009 

4 

1009 

3 

1010 

0 

1011 

1 

1011 

5 

1010 

0 

1954 

1010 

0 

1010 

9 

1010 

4 

1009 

1 

1006 

« 

1007 

0 

1007 

0 

1007 

4 

1008 

7 

1010 

0 

1011 

7 

1009 

7 

1009 

1 

1955 

1012 

0 

1008 

6 

1009 

5 

1008 

6 

1007 

4 

1008 

0 

1008 

2 

1007 

2 

1008 

6 

1009 

2 

1009 

6 

1011 

0 

1009 

0 

1956 

1010 

0 

1010 

0 

1010 

1 

1008 

1 

1006 

7 

1007 

8 

1008 

2 

1009 

0 

1008 

8 

1009 

1 

1011 

2 

1011 

6 

1009 

2 

1957 

1010 

8 

1011 

4 

1011 

.3 

1010 

2 

1008 

t 

1008 

4 

1008 

2 

1008 

8 

1009 

6 

1010 

8 

1012 

0 

1010 

5 

1010 

1 

1958 

1012 

,9 

1011 

6 

1011 

,2 

1010 

0 

1007 

8 

1008 

5 

1008 

3 

1007 

9 

1009 

0 

1009 

3 

1010 

8 

1011 

7 

1009 

9 

1959 

1011 

,3 

1011 

4 

1011 

.0 

1009 

2 

1007 

4 

1007 

9 

1008 

4 

1008 

2 

1008 

5 

1009 

4 

1010 

P 

1011 

1 

1009 

5 

1960 

1011 

.3 

1010 

.6 

1010 

4 

1009 

2 

1007 

6 

1008 

2 

1007 

8 

1008 

5 

1008 

6 

1010 

2 

1010 

3 

1011 

3 

1009 

5 

MEAN 

1011 

2 

1010 

,7 

1010 

4 

1009 

4 

1007 

8 

1008 

0 

1008 

2 

1008 

4 

1009 

0 

1009 

8 

1010 

,7 

1011 

2 

1009 

6 

LINO 

1010 

.7 

1010 

5 

1009 

9 

1009 

0 

1007 

6 

1007 

8 

1007 

8 

1008 

0 

1008 

6 

1009 

4 

1009 

•  9 

1010 

4 

1009 

1 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


HAMBANTOTA 
NOTES  ON  PAGE  55 


WMO  43497   06  07N   81  08E 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEE 

19*1  26.3  27 

1942  26.7  21 

1943  26.2  26 

1944  25.4  25 

1945  25.6  26 

1946  25.7  26 

1947  26.1  26 

1948  26 

1949  26 

1950  25 

MEAN  26 


26 

5 

27 

2 

35 

8 

27 

0 

26 

5 

27 

3 

28.0 
28.8 


21 

2 

27 

7 

27.3 

27 

3 

27 

7 

26 

9 

26 

3 

27 

7 

28 

4 

27.9 

27 

9 

26 

9 

26 

6 

26 

2 

27 

1 

27 

4 

27.1 

27 

8 

27 

1 

26 

1 

25 

6 

27 

1 

27 

6 

27.8 

27 

3 

27 

0 

26 

4 

26 

1 

27 

8 

27 

3 

27.9 

27 

3 

27 

1 

26 

2 

25 

8 

28 

7 

27 

9 

27.7 

27 

6 

26 

9 

26 

4 

26 

1 

26 

9 

27 

7 

27.8 

27 

6 

26 

8 

26 

4 

25 

9 

27 

2 

27 

1 

28.0 

27 

6 

27 

1 

26 

6 

26 

1 

27 

5 

27 

2 

26.9 

27 

1 

27 

7 

26 

6 

25 

e 

27 

8 

28 

1 

27.8 

27 

8 

26 

9 

26 

6 

25 

8 

1951 

25.7 

25 

7 

1952 

25.9 

26 

8 

1953 

26.2 

26 

2 

1954 

26.1 

26 

3 

1955 

25.8 

26 

2 

1956 

25.9 

26 

1 

1957 

25.9 

26 

1 

1958 

26.7 

26 

8 

1959 

26.6 

26 

7 

1960 

26.2 

25 

7 

MEAN 

26.1 

26 

3 

CLINO 

26.1 

26 

3 

28.6    27.4 


26 

9 

28 

1 

28 

1 

27 

5 

26 

9 

27 

7 

28 

0 

27 

7 

27 

8 

28 

3 

28 

4 

27 

9 

27 

3 

28 

2 

28 

0 

27 

1 

26 

9 

27 

8 

28 

2 

28 

3 

27 

2 

27 

8 

28 

1 

27 

7 

27 

1 

27 

8 

28 

0 

27 

6 

28.1 

27 

0 

27 

2 

27.9 

28 

0 

27 

3 

27.7 

27 

8 

27 

2 

27.1 

27 

2 

26 

2 

26.8 
27.4 


27.1 
27.1 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1941 

43 

1942 

43 

1943 

28 

1944 

122 

1945 

3 

1946 

6 

1947 

64 

1948 

50 

1949 

161 

1950 

15 

127 

51 

105 

119 

101 

147 

46 

112 

479 

72 

153 

84 

135 

142 

241 

123 

122 

134 

OCT 


NOV 


DEC 


TOTAL 


111  248  205  69  1192 

23  261  198  185  1208 

16  104  124  150  1215 

87  132  295  135  1311 

15  157  321  19  813 

27 


220 

313 

120 

915 

53 

196 

79 

1155 

274 

219 

103 

1129 

173 

98 

185 

1251 

88 

160 

47 

600 

109.0   130.0 


42.5   171.0   212.9   109.2   1078.9 


1951  279 

1952  119 

1953  143 

1954  198 

1955  237 


38 

123 

161 

96 

84 

153 

44 

51 

0 

193 

152 

60 

134 

168 

66 

224 
115 


41 

214 

79 

128 

174 

249 

277 

82 

1956 


74 


1409 

774 

1019 

1325 

955 

708 


1959 
1960 


MEAN 
CLINO 


131.8 
101 


81.9 
121 


56 

181 

95 

1055 

B6 

199 

64 

964 

102 

0 

167 

9 

109 

3 

1012 

126 

187 

121 

1074 

ASIA 


MANNAR  CEYLON  WMO  43413   08  59N   79  55E 

NOTES  ON  PAGE  55 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY  JUN     JUL  AUG     SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

1951  1012.0  1011.0  1010.6  1009.2  1008.2  1006.2  1007.3  1008.4  1008.4  1009.8  1010.4  1012.2  1009.5 

1952  1013.0  1011.1  1009.7  1009.6  1006.6  1007.4  1007.3  1007.2  1008.6  1009.0  1010.4  1013.7  1009.5 

1953  1012.8  1013.2  1010.2  1009.1  1007.9  1006.3  1007.6  1008.4  1008.5  1009.6  1011.6  1012.8  1009.8 

1954  1010.8  1011.4  1010.7  1008.5  1005.7  1006.2  1006.7  1006.4  1008.0  1009.2  1012.6  1010.6  1008.9 

1955  1013.8  1009.8  1010.0  1008.4  1006.2  1006.6  1007.6  1007.0  1007.8  1008.9  1009.9  1012.4  1009.0 

1956  1011.4  1011.0  1010.2  1007.5  1005.8  1006.8  1007.5  1007.8  1007.9  1008.8  1011.6  1013.0  1009.1 

1957  1012.1  1012.0  1011.6  1009.8  1007.7  1007.0  1007.4  1007.8  1009.1  1010.6  1012.4  1011.6  1009.9 

1958  1014.1  1012.2  1011.4  1009.7  1006.9  1007.1  1007.3  1006.9  1008.3  1009.0  1010.9  1013.1  1009.7 

1959  1013.1  1012.0  1011.2  1009.2  1006.6  1006.7  1007.4  1007.0  1007.4  1009.0  1010.6  1012.2  1009.4 

1960  1012.6  1011.9  1010.6  1009.2  1006.8  1007.2  1006.8  1007.8  1007.4  1010.1  1010.7  1012.5  1009.5 

MEAN  1012.6  1011.6  1010.6  1009.0  1006.8  1006.8  1007.3  1007.5  1008.1  1009.4  1011.1  1012.4  1009.4 

CLINO  1012.6  1011.8  1010.6  1009.1  1007.1  1007.0  1007.4  1007.6  1008.4  1009.6  1010.7  1011.9  1009.5 

TEMPERATURE  PEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY  JUN     JUL  AUG     SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 


29.1 
28.7 


1951 

25 

7 

25 

4 

1952 

26 

0 

27 

2 

1953 

26 

4 

26 

9 

1954 

26 

1 

27 

1 

1955 

26 

2 

26 

7 

1956 

25 

9 

26 

0 

1957 

26 

3 

26 

7 

1958 

26 

9 

27 

0 

1959 

26 

6 

27 

6 

1960 

26 

6 

26 

3 

MEAN 

26 

3 

26 

7 

CLINO 

26 

0 

26 

7 

2° 

1 

29 

4 

27 

8 

28 

8 

28 

1 

29 

1 

27 

9 

29 

0 

29 

l 

28 

2 

28 

7 

28 

7 

28.4 

26 

9 

26 

5 

27 

8 

29 

4 

28 

2 

28 

2 

28 

6 

27.8 

27 

1 

26 

7 

28 

1 

29 

6 

28 

8 

29 

1 

28 

9 

27.8 

26 

6 

26 

2 

28 

1 

29 

2 

28 

3 

28 

4 

28 

5 

27.3 

26 

8 

26 

1 

27 

9 

28 

2 

28 

2 

28 

3 

28 

5 

28.3 

26 

9 

25 

9 

27 

7 

28 

5 

28 

0 

27 

8 

27 

7 

27.9 

27 

0 

26 

3 

27 

7 

29 

4 

28 

8 

28 

2 

28 

2 

28.1 

26 

9 

26 

1 

28 

0 

29 

8 

29 

1 

28 

3 

28 

9 

27.8 

27 

4 

26 

9 

28 

3 

29 

1 

28 

9 

28 

8 

28 

9 

28.2 

26 

9 

26 

3 

28 

2 

29 

1 

27 

8 

28 

2 

28 

2 

27.9 

26 

0 

26 

6 

27 

7 

29 

1 

28 

4 

28 

4 

28 

5 

28.0 

26 

9 

26 

4 

28 

0 

;° 

1 

28 

4 

28 

3 

28 

4 

27.9 

26 

7 

26 

0 

27 

8 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FE 


1951 

181 

1952 

105 

1953 

36 

1954 

124 

1955 

163 

1956 

42 

1957 

55 

1958 

27 

1959 

42 

1960 

50 

165 
131 


113 
154 


74 

247 

73 

1028 

116 

73 

63 

482 

294 

194 

110 

873 

495 

199 

385 

1471 

97 

136 

54 

749 

48 

272 

181 

605 

237 

420 

620 

1493 

230 

162 

72 

721 

217 

191 

125 

969 

152 

371 

76 

915 

196.0 

226.5 

175.9 

930 

168 

242 

202 

949 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


NUWARA  ELIYA  CEYLON  WMO  43473   06  58N   80  47E  1895  M 

NOTES  ON  PAGE  55 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1951 

813, 

,8 

813, 

,6 

814, 

,5 

814, 

,1 

814, 

,0 

812, 

.4 

812, 

,9 

813, 

,9 

813, 

,5 

814. 

,4 

814, 

,0 

814. 

,5 

813, 

8 

1952 

815, 

,0 

814, 

.2 

814, 

,0 

814, 

,5 

813, 

,0 

813, 

,7 

813, 

,2 

813, 

,1 

813, 

,8 

813, 

,6 

813, 

,8 

816. 

,0 

814, 

0 

1953 

814, 

,8 

815, 

,6 

815, 

.0 

814, 

,2 

814, 

,4 

812. 

,8 

813, 

,0 

814, 

,1 

813, 

,6 

814, 

.0 

814, 

,6 

814, 

,9 

814, 

,3 

1954 

813, 

,5 

814, 

,4 

814, 

,4 

813, 

,8 

812, 

,4 

812, 

,6 

812, 

,4 

812, 

,1 

813, 

,2 

813, 

,6 

815. 

,2 

813, 

,6 

813, 

,4 

1955 

815, 

,4 

812, 

,9 

813, 

•  8 

813, 

,3 

812, 

.5 

812, 

,6 

812, 

,9 

812. 

,2 

812. 

,9 

813, 

,6 

813, 

,4 

814, 

,0 

813, 

,3 

1956 

813, 

,2 

813, 

,4 

814, 

,2 

813-, 

,1 

812, 

,4 

812, 

.4 

812, 

,8 

813, 

,0 

813, 

.0 

813, 

,2 

814, 

,6 

814, 

,6 

813, 

,3 

1957 

814, 

,0 

814, 

.6 

814, 

.8 

814, 

,6 

813, 

,6 

813, 

,2 

813, 

,1 

813. 

,2 

814, 

.2 

814, 

,8 

815. 

,5 

814. 

.1 

814, 

.1 

1958 

816, 

,2 

815, 

,4 

815, 

,2 

814, 

,7 

813, 

.2 

813, 

,4 

813, 

,0 

812. 

,4 

813, 

.6 

813, 

,6 

814, 

,4 

815, 

,2 

814, 

.2 

1959 

815, 

,2 

815, 

.2 

815, 

.0 

814, 

,2 

812, 

.8 

812, 

,6 

813, 

,2 

812. 

,7 

812, 

.8 

813, 

,6 

814, 

.0 

814, 

.6 

813, 

,8 

1960 

814, 

.8 

814, 

.2 

814, 

,4 

814, 

,0 

812, 

.8 

813, 

.2 

812, 

,5 

813, 

,2 

812, 

.8 

814. 

,4 

814, 

.2 

815, 

.0 

813, 

.8 

814.6   814.4   814.5   814.1   813.1   812.9   812.9   813.0   813.3   813.9   814.4 


TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

13, 

,8 

13, 

,9 

13, 

,9 

15, 

,7 

16, 

,5 

15, 

,1 

1952 

15, 

.1 

15, 

,2 

15, 

,0 

16. 

,4 

16, 

.3 

16, 

,3 

1953 

14, 

.4 

14, 

,4 

15, 

,2 

16, 

.3 

17, 

,0 

17, 

,0 

1954 

15, 

.6 

15, 

,1 

16. 

.0 

16, 

,1 

17, 

.2 

16, 

,1 

1955 

15, 

.0 

15, 

.6 

15, 

,3 

15, 

,7 

16, 

,7 

15, 

,3 

1956 

14, 

,1 

14, 

,2 

15, 

,2 

16. 

,2 

16. 

,7 

15, 

,7 

1957 

14, 

.1 

14, 

,5 

14, 

,4 

16. 

,0 

16, 

,9 

16, 

.5 

1958 

15, 

•  6 

15, 

,3 

15, 

,9 

16, 

,8 

17, 

>6 

17, 

,0 

1959 

14, 

,7 

14, 

,4 

14, 

,4 

16, 

,5 

17, 

,6 

16, 

,2 

1960 

15, 

,0 

15, 

,0 

14, 

,6 

16. 

,4 

16. 

.8 

16, 

.4 

- 

15. 

,9 

15. 

,9 

15, 

,4 

16, 

,1 

15, 

.8 

16, 

,0 

15. 

,6 

15. 

,8 

15, 

.6 

16, 

,1 

16. 

,0 

15, 

.6 

15, 

,3 

15, 

,8 

16, 

.0 

15, 

,9 

16, 

.1 

16, 

,7 

16. 

,0 

16, 

,5 

15, 

.8 

16. 

,2 

16, 

,1 

15, 

.8 

16. 

,1 

15, 

,4 

15.5    15.0 
15.5    15.3 


MEAN 
15.1 


.1    15. o    15.3     15. 
.2    15.7    15.3     15. 

MEAN     14.7    14.8    15.0    16.2    16.9    16.2    15.8    15.9    15.9    15.9    15.6    15.1     15. 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB  MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1951  317     108      70     182     153     729     237      67     248     199     270     164     2744 

1952  240     117  106     204     692     244     206     131      174     334     125      95     2668 

1953  128     140      65     202       0     160     372      75     166     182     156     164     1810 

1954  142      69  126     141     120      96     160     355      70     357     112     351     2099 

1955  267     173  102     222     265     476     120      93     270     160     15*      37     2341 

1956  41      12      6 

1957  92      86      4 

1958  119      39  14 

1959  94      96      1 

1960  148     226      1 

MEAN    158.8   106.6    75.6   170.3   198.0   345.2   220.3   151.4   173.0   242.3   225.4   195.5   2262.4 


112 

91 

623 

143 

155 

100 

191 

317 

126 

1975 

78 

235 

244 

254 

131 

55 

226 

411 

792 

2647 

178 

103 

286 

98 

236 

68 

317 

208 

105 

1905 

203 

145 

464 

289 

110 

165 

195 

201 

82 

2059 

181 

176 

130 

324 

161 

414 

262 

298 

39 

2376 

ASIA 


TRINCOMALEE  CEYLON  WMO  43418   08  35N   81  15E 

NOTES  ON  PAGE  55 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG  SEP     OCT     NOV     OEC  MEAN 

1951  1011.6  1011.0  1010.8  1009.6  100B.0  1006.0  1007.0  1007.9  1008.2  1009.6  1010.1  1011.8  1009.3 

1952  1012.8  1011.2  1010.0  1009.8  1006.5  1007.0  1007.0  1006.9  1008.2  1008.8  1010.2  1013.6  1009.3 

1953  1012.6  1013.5  1010.6  1009.4  1007.4  1005.9  1007.4  1008.2  1008.1  1009.6  1011.2  1012. "•  100". 7 

1954  1010.8  1011.8  1010.8  1008.6  1005.6  1005.8  1006.4  1006.2  1007.6  1009.4  1012.4  1010.2  1008.8 

1955  1013.6  1009.8  1010.0  1008.4  1005.9  1006.1  1007.0  1006.4  1007.5  1008.6  1009.4  1012.1  1008.7 

1956  1011.0  1011.0  1010.4  1007.3  1004.9  1006.3  1007.0  1007.2  1007.2  1008.4  1011.0  1012.4  1008.7 

1957  1011.8  1011.8  1011.6  1010.0  1007.8  1006.6  1006.8  1007.1  1008.3  1010.2  1012.0  1010.8  1009.6 

1958  1013.8  1012.0  1011.4  1009.6  1006.6  1006.4  1006.8  1006.4  1007.9  1008.6  1C10.6  1012.8  1009.4 

1959  1013.0  1012.2  1011.4  10C9.0  1006.5  1006.3  1006.3  1006.2  1006.7  1008.3  1010.0  1011.6  1009.0 

1960  1012.0  1011.5  1010.5  1008.9  1006.3  1006.5  1006.4  1006.8  1006.6  1009.4  1010.0  1012. n  1008.9 

MEAN   1012.3  1011.6  1010.8  1009.0  1006.6  1006.3  1006.8  1006.9  1007.6  1009.1  1010.7  1012. n  1009.1 

CLINO   1012.2  1011.6  1010.5  1008.9  1006.4  1006.2  1006.6  1006.7  1007.6  1009.0  1010.2  1011.4  1008.9 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG  SEP     OCT     NOV     OEC  MEAN 

25.2    27.2    28.4    29 
26.4    27.4    28.2    29 

26.2  27.8    28.4    31 

26.3  27.2    29.0    30 

26.4  28.2    28.6    29 


1951 

25, 

,3 

1952 

25, 

,5 

1953 

25, 

,4 

1954 

25, 

,7 

1955 

26, 

,1 

29.8 

29, 

,2 

29.6 

29.0 

28.4 

26.5 

25, 

,9 

27, 

,9 

30.4 

29, 

,4 

30.4 

29.9 

28.4 

26.3 

26. 

,1 

28, 

,2 

30.6 

28, 

,8 

28.7 

29.1 

27.5 

26.2 

25, 

,8 

28, 

,0 

30.1 

29, 

,2 

28.8 

29.5 

27.3 

25.9 

25, 

,6 

27, 

,9 

1958 
1959 

1960 


PRECIPITATION  MM 


29.6    29.4 


29.9    29.7 


30, 

,1 

30, 

,4 

28, 

,2 

26, 

,8 

26, 

,0 

28, 

,2 

28, 

,8 

29. 

,6 

27, 

,9 

26, 

,Q 

26. 

,6 

28, 

,5 

30, 

,1 

29, 

,9 

28, 

,7 

26, 

,6 

26, 

,4 

28, 

,6 

29, 

,4 

29, 

,1 

28, 

,4 

26, 

,2 

26, 

,7 

28, 

,0 

29, 

,4 

29, 

,5 

28, 

.1 

26, 

.5 

26, 

,1 

28, 

,2 

29, 

,4 

29, 

,3 

27, 

,8 

26, 

.3 

25, 

,7 

28, 

.0 

1951 

315 

94 

1952 

466 

46 

1953 

282 

68 

1954 

197 

23 

1955 

325 

161 

1956 

91 

35 

1957 

161 

99 

1958 

132 

51 

1959 

150 

4 

1960 

462 

307 

MEAN 

258.1 

88 

CLINO 

211 

95 

JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

37  50  62  206  418  180  1575 

141  24  22  182  208  124  1340 

138  150  88  206  205  216  1539 

34  138  72  138  229  571  1689 

51  125  79  58  133  283  1545 

96  183  151  252  324  232  1436 


50 

63 

336 

954 

739 

2509 

154 

209 

386 

263 

273 

1711 

57 

81 

305 

485 

144 

1472 

7 

141 

81 

244 

115 

1711 

93.8 

96.8 

215.0 

346.3 

287.7 

1652 

103 

89 

235 

355 

374 

1727 

CHINA 


STATION  NOTES 


CHINA  (23  stations) 

General:  Data  have  been  taken  from  available  published  sources  and,  wherever 
possible,  those  stations  appearing  in  previous  issues  have  been  continued. 

Latitude,  longitude,  and  elevation  values  are  taken  from  the  same  sources 
used  for  the  data. 

In  a  few  instances,  where  changes  have  appeared  in  the  record,  data  have  been 
published  for  early  years  even  though  the  station  has  appeared  in  previous  issues. 
This  will  provide  a  long  term  homogenous  record.  Nanking  and  Shanghai  are  in  this 
category. 
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1916 

- 

- 

- 

1917 

13. 

,3 

13, 

,5 

14, 

,4 

1918 

11. 

,3 

14, 

,2 

15, 

,3 

1919 

14. 

,3 

12, 

,5 

17, 

,7 

1920 

13. 

.6 

12, 

,9 

15. 

,2 

AMOY  CHINA  46733   24  26N  118  04E 

NOTES  ON  PAGE  63 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1915     13.2    12.9  15.2    19.3  21.7    27.4    29.1     30.0    27.6    26.2    21.2 

18.7  22.2    27.5    28.0    29.6    29.2    24.7    19.7    14.4 

19.7  22.6    26.0    28.5    27.3    27.5    24.5    20.5    18.2 

19.9  23.9    28.1    28.9    29.7    27.2    23.5    19.4    15.4 

18.4  23.1    25.9    28.4    28.7    28.7    24.7    21.1     17.8 

MEAN     13.1     13.2  15.6    19.2  22.7    27.0    28.6    29.1    28.0    24.7    20.4 

1921  15.5    14.6  16.0    20.5  23 

1922  15.3    15.1  15.6    18.9  24 

1923  14.2    12.6  16.6    19.5 

1924  14.6    13.1  15.2    19.3  25 

1925  13.6    12.2  15.8    16.7  23 

1926  14.9    13.7  16.0    18.8  23 

1927  14.0    12.6  14.2    17.9  22 

1928  14.7    13.2  15.6    20.1  23 

1929  14.9    13.2  15.8    19.7  24 

1930  12.0    13. C  14.9    2C.5  24 

MEAN     14.4    13.3  15.6    19.2  23 

1931  13.6    13.4  15.9    19.3  2: 

1932  14.2    12.3  15.1    19.4  2t 

1933  12.3    13.4  15.2    20.3  2i 

1934  12.1    13.7  15.7    18.5  2<- 

1935  14.5    14.7  17.6    19.0  2' 

1936  13.4    13.1  12.6    19.3  2' 

1937  15.4    14.4  15.5    20.6  2' 

1938  14.6    13.7  15.3    21.2  2<- 

1939  14.2    14.4  15.9    18.7  2: 

1940  14.4    14.6  14.8    18.9  2< 

MEAN     13.9    13.8  15.4    19.5  2' 


26, 

,9 

28, 

,8 

29, 

,2 

27, 

,1 

23, 

,8 

26, 

,7 

29, 

,5 

28, 

,7 

27, 

,7 

24, 

,1 

26, 

,2 

28, 

,9 

28, 

,9 

27, 

,5 

24, 

,9 

27, 

,7 

29, 

,2 

29, 

,5 

28, 

,3 

24, 

,6 

25, 

,7 

29, 

,3 

30, 

,0 

29, 

,3 

24, 

.6 

26, 

,8 

28, 

,4 

29, 

,2 

27, 

,2 

24, 

,6 

26, 

,2 

30, 

,4 

28, 

,8 

28, 

,4 

24, 

,7 

28, 

,1 

28, 

,4 

28, 

,6 

27, 

.9 

24, 

,2 

28, 

,9 

29, 

,5 

28. 

1 

24, 

,3 

21, 

,2 

29, 

,1 

28, 

,7 

26. 

9 

24, 

,3 

20, 

,4 

29, 

,1 

30. 

,1 

29. 

,1 

25, 

,0 

20, 

,0 

28, 

,8 

29, 

,1 

29. 

,1 

24, 

,6 

20, 

,1 

28, 

,6 

28, 

,7 

26. 

,8 

26, 

,1 

22, 

.0 

29, 

,7 

29, 

,4 

28, 

,1 

24, 

,2 

20, 

.8 

29, 

•  6 

28, 

,'5 

29, 

,1 

25, 

.6 

21, 

.8 

28, 

,4 

28, 

,0 

28, 

,5 

26, 

,1 

20, 

.1 

28, 

,3 

29, 

,3 

27, 

,6 

24, 

.5 

21 1 

.2 

28, 

,7 

28, 

,9 

28, 

,7 

25, 

,1 

21, 

•  0 

1941 

15.2 

14.5 

16.2 

19.1 

24.6 

1942 

13.6 

13.1 

17.4 

20.4 

23.8 

29.7    27.6 
29.5    27.8 


PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1912  53  63  97  17  134  425  11  270  51  19  T  91  1231 

1913  41  57  152  113  94  151  144  52  368  12  15  59  1258 

1914  1  99  61  111  264  210  254  68  83  29  158  80  1418 

1915  27  57  122  480  141  117  130  36  9  T  27  46  1192 


17 

134 

425 

1  1 

270 

51 

113 

94 

151 

144 

52 

368 

111 

264 

210 

254 

68 

83 

480 

141 

117 

130 

36 

9 

53 

182 

236 

23 

51 

64 

300 

118 

188 

367 

46 

74 

101 

219 

397 

284 

261 

94 

223 

83 

245 

54 

202 

106 

89 

146 

303 

170 

144 

126 

1921 

17 

10 

161 

37 

296 

134 

55 

256 

197 

1922 

38 

123 

131 

64 

145 

226 

46 

311 

131 

1923 

5 

122 

57 

125 

48 

255 

176 

338 

24 

1924 

20 

210 

12 

171 

80 

231 

168 

145 

222 

1925 

87 

22 

183 

272 

90 

70 

147 

63 

T 

1916  61       90      68       53     182     236      23      51       64       1 3       0        1  842 

1917  28      26     133     300     118     188     367       46       74        6       0  33  1319 

1918  1       13      66     101      219     397     284     261       94       15  68        8  1527 

1919  40     134      41     223      83     245      54     202     106      65  53  60  1306 

1920  1      95     103      89     146     303     170     144     126       4  64  32  1277 

MEAN     28.1    70.4    93.7   165.2   153.4   252.4   159.7   125.6   108.3    18.1  42.8  45.6  1263.3 

13  48        5  1229 

58  27  28  1328 

80       1       9  1240 

39       0  38  1336 

3  45  25  1007 

1926  10       73       73     226     155     149      80      43     132        3  51  29  1024 

1927  10     123     326     149     281      204     264       70       31        1  23  27  1509 

1928  65      41       93      93     286     172       12     242      49        T  94        1  1147 

1929  33      48      22     129     104      89     250     125       9       0       8  39  856 

1930  37      96     136      99     134      80     239      52      15       5       2       8  903 

MEAN     32.2    86.8   119.4   136.6   161.8   161.0   143.7   164.5    81.0    20.2  29.9  20.9  1167.9 

1931  60       33       75     322     196     110      63     699     467        2        7  101  2124 

1932  0       5      87     221     122     363      65     217     125       o       0  44  1249 

1933  46        9      46       26       38     344     108       17       71        T  62  82  838 

1934  4      22  191       69     220     302     190     273     140       38  13  22  1484 

1935  64     123      21     186      96     333     366     125      20      64  67  12  1467 

1936  24     215      62 

1937  92      53     130 

1938  3     182     188     169     414       4     145     227      11      62 

MEAN     36.6    80.3    99.9   141.3   187.8   704.3   139.9   242.4   130.0    27.4  20.3  42.9  1353.1 


322 

196 

100 

63 

699 

467 

221 

122 

363 

65 

217 

176 

26 

38 

344 

108 

17 

71 

69 

220 

302 

190 

273 

140 

186 

96 

333 

366 

125 

20 

92 

319 

15 

57 

65 

104 

65 

98 

173 

126 

316 

102 

169 

414 

4 

145 

227 

1  1 
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ANHSI  CHINA  5242ft   40  43N   95  57E  1182  M 

NOTES  ON  PAGE  63 


TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC     MEAN 

19*;      -       -  5.4  10.5  17.4  23.0  26.3  22.8  17.1  10.3  -  1.0  -  5.1 
MEAN      ____________ 

1941  -  7.1   -  2.3  5.6  12.5  18.8  24.5  26.5  25.4  -  12.4     - 

1942  -  6.7     -  24.1  26.2  23.9  19.0  - 

1943  -  8.9   -  3.1  4.5  11.5  19.7  22.9  26.9  25.7  19.0  9.0  -  1.6  -  6.4      9.9 

1944  -  8.0   -  3.9  5.8  10.9  18.2  24.0  25.3  24.5  17.3  9.4  -  1.2  -14.3      9.0 

1945  -12.3   -  7.2  3.4  14.4  21.2  24.8  25.5  25.8  18.4  10.7     2.2  -  6.3     10.1 

1946  -  6.1   -  0.3  2.6  15.0  18.7  23.1  25.8  24.9  17.6  10.9  -  0.2  -  8.4     10.3 

1947  -  7.7   -  3.7  5.4  13.8  20.4  23.9  25.7  22.9  18.5  10.5     3.0  -  9.0     10.3 

1948  -  7.5   -  2.7  6.0  13.7  16.6  24.5  26.0  24.6  19.3  8.9  -  2.1  -  5.7     10.1 
MEAN  -  8.0   -  3.3  4.8  13.1  19.1  24.0  26.0  24.7  18.4  10.3     0.0  -  8.4     10.1 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC     TOTAL 


1940 

" 

MEAN 

" 

1941 

0 

1942 

0 

1943 

1 

1944 

T 

1945 

13 

1946 

0 

1947 

0 

1948 

1 

MEAN 

1.9 

CHI-AN 

NOTES  ON 

PAGE  63 

57799   27  03N  114  57E 


193C 

116 

80 

172 

308 

225 

122 

MEAN 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

1931 

47 

50 

265 

315 

200 

165 

1932 

5 

135 

123 

219 

136 

369 

1933 

22 

78 

105 

163 

153 

152 

1934 

33 

47 

73 

142 

136 

186 

1935 

68 

307 

206 

422 

142 

345 

PRECIPITATION  M" 


33      85  184  8      50  64  1516 

29  194  42  45       39  22  1328 

12               65  3  22      68  21      924 

\b               52  67  15  107  16      920 

25      56  15  120  113  72  1891 

1936  81      81     194     224     387     171      42  151  22  6      32  25  1416 

1937  122     120     182      70     274     321      71  288  24  18      38  23  1551 

1938  101      63     182      53     189       _______ 

1939  21      67     154     243     142     356     102  217  99  55      87       0  1543 

1940  43      78     300     142      99     210     101  120  7  210      84  18  1412 

MEAN     55.6   132.0   164.9   205.7   195.4   258.1    58.8  138.5  57.0  36.1    66.8  30.4  1369.3 

81  113  34  43  168  51    '  1302 

98  198  122  171        9  54  1855 

471  105  70  126      17       0  1609 

28  187  22  145  272  25  1769 

22 

46.4       102.0       135.8       175.8       199.0       276.2            -  101.4            -                 -                    - 


1941 

131 

128 

173 

178 

111 

121 

1942 

12 

82 

143 

193 

254 

519 

1943 

23 

52 

176 

109 

274 

186 

1944 

27 

129 

123 

282 

261 

268 

1945 

69 

119 

64 

117 

95 
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CHIUCHUAN 

NOTES  ON  PAGE  63 


52533   39  45N   98  33E  1470  M 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1934 
1935 


1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

MEAN 


-10.0   -  4.3 

-  7.0   -  2.4 

-  6.2   -  3.6 


23.8 
23.1 


2.7   -  5.1 


0.6   -  9.1 


.7   -  3.1   -  6.0 


10.6   -  0.9 
10.6   -  0.3 


9.5   -  1.0 


1941 

-  6.9 

-  2 

3 

4 

9 

12.2 

17.2 

1942 

-  6.6 

-  8 

0 

5 

6 

10.6 

15.8 

1943 

-10.0 

-  3 

8 

3 

0 

9.5 

16.9 

1944 

-  9.3 

-  5 

3 

4 

3 

8.7 

16.8 

1945 

-11.4 

-  9 

0 

2 

2 

12.3 

19.4 

1946 

-  5.4 

-  0 

3 

1 

8 

13.8 

16.6 

1947 

-  7.5 

-  4 

4 

4 

.1 

12.7 

18.4 

1948 

-  7.3 

-  3 

6 

4 

.8 

12.6 

15.0 

1949 

-  7.0 

-  1 

8 

2 

.1 

10.9 

16.9 

1950 

-  6.0 

-  6 

6 

3 

,7 

8.6 

17.9 

22.0    23.8 


8.6   -  1.7 


0.9   -14.0 


10.0  -  0.3  -  8.3 
7.R  2.0  -  8.5 
7.8   -  2.7   -  5.9 


MEAN    -  7.7   - 
PRECIPITATION  MM 


1934 
1935 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 


112 
"70 


MEAN 

1941 
1942 

1943 

1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

MEAN 


125 

76 


117 
153 


ASIA 


FOOCHOW  CHINA  588*7   25  59N  119  27E 

NOTES  ON  PAGE  63 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SFP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1880  50     198  T      96      72     383      73     153      98      12       0       5     1140 
MEAN  -_____------ 

1881  0  29     119     130      79     no     155     238     223      31      10      77     1201 

1882  79  70      23      56      98     120      86     319     151       7      31      10     1050 

1883  22  61     130      65     107      67     219     179      97       6     103       7     1063 

1884  T     137     121     238     114  85     140      72     207      35      34      19     1202 

1885  51  71      47     140       -      72     110     232     264      10 

1886  ------------ 

1887  ------------ 

1888  ------------ 

1889  ------------ 

1890  ------------ 

MEAN  30.4    73.6    88.0   125.8     -      90.8   142.0   208.0   188.4    17.8     -       - 


1891 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1892 

- 

- 

- 

78 

249 

263 

98 

96 

283 

47 

1893 

57 

61 

142 

128 

177 

31 

254 

44 

321 

72 

1894 

65 

40 

107 

94 

127 

289 

0 

192 

22 

- 

1895 

" 

- 

- 

" 

- 

" 

121 

117 

74 

34 

1896 

34 

166 

197 

134 

147 

165 

163 

53 

115 

64 

1897 

115 

225 

- 

193 

35 

131 

96 

84 

168 

0 

1898 

90 

119 

12 

133 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1899 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1900 

71 

22 

206 

62 

107 

340 

114 

30 

295 

5 

MEAN 

72.0 

105.5 

132.8 

117.4 

140.3 

203.1 

141  .0 

88.0 

182.6 

44 

1901 

65 

30 

63 

161 

36 

266 

126 

359 

0 

6 

1902 

0 

10 

62 

37 

176 

147 

192 

157 

30 

64 

1903 

100 

15 

0 

145 

128 

261 

56 

503 

59 

136 

1904 

10 

3 

318 

38 

77 

165 

573 

180 

115 

43 

1905 

62 

244 

183 

201 

2  36 

228 

193 

86 

169 

61 

1906 

55 

382 

188 

118 

293 

146 

421 

399 

396 

179 

1907 

24 

57 

43 

153 

212 

317 

111 

25 

214 

107 

1908 

36 

81 

121 

128 

31 

303 

21 

151 

191 

86 

1909 

79 

140 

153 

77 

222 

73 

6 

154 

686 

73 

1910 

53 

75 

55 

114 

41 

33 

102 

100 

421 

19 

2 

1327 

10.0 

1275.2 

98 

1210 

129 

1093 

48 

1514 

0 

1535 

91 

1754 

45 

2731 

27 

1319 

149 

1381 

3 

1776 

23 

1067 

99.7   114.8   121.7   136.7   207.3   199.4   217.8   177.2  77.9  46.3  67.8  1511.6 

675  130        0  23  1982 

243  21  36  110  1618 

142        0  25  88       896 

534  47  139  173  2218 

54  49  46  35  1463 

177  47        4  15  1065 

52  16       7       5  1328 

55  66  59  12  1732 
42  48  55  64  1614 

384  62  69  64  1788 

MEAN     43.7    76.7   136.9   120.8   186.0   226.8   217.7   174.5   235.8  48.6  44.0  58.9  1570.4 

1921  14      30     174      23     248     139      26     331     161       5  54  49  1254 

1922  70     154     125     226     260     384      97     315     246  41  16  66  2000 


1911 

23 

33 

191 

28 

156 

197 

123 

403 

1912 

79 

104 

201 

105 

142 

197 

7 

373 

1913 

56 

31 

131 

92 

84 

171 

58 

18 

1914 

2 

63 

160 

122 

248 

217 

472 

41 

1915 

41 

77 

128 

169 

241 

118 

465 

40 

1916 

91 

87 

143 

47 

226 

122 

29 

77 

1917 

37 

74 

110 

169 

191 

174 

365 

128 

1918 

0 

5 

83 

114 

329 

349 

330 

330 

1919 

74 

142 

59 

255 

86 

360 

102 

327 

1920 

34 

151 

163 

107 

157 

363 

226 

8 

174 

23 

248 

139 

125 

226 

260 

384 

33 

188 

43 

255 

331 

161 

315 

246 

252 

139 

1923      0      88      33     188      43     255      69     252     139      42       7      73     1189 


1926  7  108  99  135  158  103  14       9  150  29  51  18      881 

1927  23  132  103  110  190      99  79  62  155  42  19  16  1030 

1928  93       35      99       83  157  193  177  629  254        1  63        0  1784 

1929  57  127      47       62  241       39  328  245  29        0  33  48  1256 

1930  65       86  165  161       63      56  224  266  46  44  17  29  1222 

MEAN  47.5  101.0  110.3  145.9  163.0  174.3  135.4  254.1  165.2  39.3  28.5  40.9  1405.4 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


FOOCHOW  -  CON.  CHINA  58847   25  59N  119  27E 

NOTES  ON  PAGE  63 


PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

124     325     209      95     445     216       17       38       83     1827 
260      86     230      26     113     271       18      49      64     1289 

1291 
1104 
1713 

124  145  244  91  97  82  176  16  19  26  1207 
215  59  266  134  146  370  64  130  30  16  1794 
167 

MEAN     32.2    98.0   109.3   137.0   162.8   229.3   121.5   132.5   160.2    39.0    38.8    59.2   1319.8 

HSINING  CHINA  52866   36  37N  109  49E  2275  M 

NOTES  ON  PAGE  63 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV  DEC     MEAN 

-  1.2  -  9.0 

.8     7.6   -  3.4  -  6.8      6.0 

.9     7.6  0.9  -  4.3      6.6 

.7     8.0   -  0.6  -  5.3      7.0 

.4     8.0   -  0.0  -  4.2      6.5 

-  0.9  -  5.9 


1931 

76 

1932 

1 

1933 

39 

1934 

25 

1935 

83 

1936 

24 

1937 

80 

1938 

21 

325 

209 

95 

445 

216 

86 

230 

26 

113 

271 

139 

336 

192 

139 

160 

83 

40  3 

132 

28 

71 

140 

252 

230 

256 

159 

244 

91 

97 

82 

176 

266 

134 

146 

370 

64 

285 

64 

52 

177 

124 

1936 

- 

- 

1937 

-  9.0 

-  1.6 

1938 

-  7.8 

-  4.9 

1939 

-  5.5 

-  1.0 

1940 

-  5.9 

-  2.8 

13 

4 

14 

9 

17 

6 

20 

0 

13 

9 

14 

5 

18 

4 

17 

7 

13 

5 

15 

6 

18 

6 

19 

2 

12 

7 

16 

0 

17 

8 

15 

6 

1941 

- 

5.6 

-  2.5 

4.0 

9.8 

12.5 

15.7 

18.8 

18.0 

12.5 

7.9 

-  1 

4 

- 

4.0 

7 

1 

1942 

- 

6.1 

-  4.2 

4.5 

8.5 

12.9 

15.8 

17.9 

17.4 

12.3 

8.7 

1 

5 

- 

7.5 

6 

8 

1943 

- 

6.9 

-  2.7 

2.7 

7.3 

12.4 

15.5 

18.6 

18.0 

- 

- 

- 

- 

- 

1944 

1945 

" 

" 

" 

- 

13.7 

17.6 

17.5 

18.2 

14.0 

7.9 

2 

4 

" 

5.1 

- 

1946 

_ 

4.6 

-  0.6 

1.8 

11.1 

13.7 

16.9 

18.6 

17.4 

13.9 

8.7 

1 

.0 

- 

5.2 

7 

7 

1947 

- 

6.3 

-  3.2 

4.1 

9.5 

13.9 

16.0 

18.5 

17.0 

13.5 

6.8 

2 

.5 

- 

5.1 

7 

3 

1948 

" 

5.2 

-  2.8 

4.0 

10.4 

11.9 

16.1 

" 

- 

" 

7.7 

0 

■  7 

" 

2.9 

" 

MEAN 

- 

5.8 

-  2.7 

3.5 

9.4 

13.0 

16.2 

18.3 

17.7 

13.2 

8.0 

1 

.1 

- 

5.0 

7 

2 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY     JUN  JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1936  ------  -_---j 

1937  4  0       0  5  40      76  75      75      68      11       3       2      359 

1938  T  6       7  3  20      53  71      90      60      58       T       0      368 

1939  0  T       T  45  33      31  67      44      45      19       6       0      290 

1940  0  6       13  2  13      33  70     167     114       12       10       0      440 

MEAN  -       -        -  -  -       -  -        -        -       -       -        1.4- 

1941  0  T       1  15  33      58  75      76     138       4      12       T      412 

1942  3  0       5  30  52      48  61      87      80      53       0       6      425 

1943  T  T       7  13  28     103  86      95 

1944  --_--_-_---. 

1945  -  -        -  -  11       40  92       87      53        2        6       - 

1946  0  1       13  8  34      29  103     118      44      28       0       0      378 

1947  2  0       3  38  44      39  59      81      41      30       2       3      342 

1948  127  24  -------- 


ASIA 


I-CHANG  CHINA  57461   30  43N  111  13E 

NOTES  ON  PAGE  63 


PRECIPITATION  MM 


293  54  25 

181  42  9  1268 

123  90  3  802 

36  7  19  745 


bl  13  19  1133 

30  27  3  1494 

6  31  43  1103 

MEAN     32.0    27.4    49.4   101.1   129.9   145.4   230.0   152.0    89.5    94.3  31.4  12. B  1095.2 

1891  7       15       34     118       79      86     146     276       10     134  77  9  991 

1892  14      33      40     239     115      65     111     216      40      22  60  48  1003 

1893  6      40      55     101     184     175     246      64     172      13  37  1  1094 

1894  22      56      90     165     118     218     119     198     250      61  13  16  1326 

1895  3      15      70     100     150     151     214     240       6     165       5  29  1148 


1882 

1883 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

74 

78 

64 

151 

56 

102 

129 

112 

51 

181 

170 

192 

116 

132 

223 

151 

379 

249 

204 

144 

103 

343 

82 

21 

118 

79 

86 

146 

276 

10 

239 

115 

65 

111 

216 

40 

131 

184 

175 

246 

64 

172 

165 

118 

218 

119 

198 

250 

100 

150 

151 

214 

240 

6 

122 

127 

79 

139 

336 

109 

154 

269 

64 

430 

140 

204 

84 

159 

221 

190 

144 

190 

75 

61 

128 

89 

183 

108 

89 

49 

30 

91 

104 

26 

1896  12  6  47  122  127  79  139  336  109  60  26  15  1078 

1B97  30  0  91  154  269  64  430  140  204  60  48  3  1493 

1898  28  42  18      84  159  221  190  144  190  22  39  4  1141 

1899  6  57  52      75      61  128  89  183  108  42  11  16  828 

1900  5  13  27      89      49  30  91  104      26  147  24  41  646 

MEAN  13.3  27.7  52.4  124.7  131.1  121.7  177.5  190.1  111.5    72.6  34.0  18.2  1074. 

1901  28  0  24      93      81  92  175  126      59  155  3  0  836 

1902  46  11  38       77       81  78  157  10        0  109  13  24  644 

1903  14  43  116      69  116  124  196  134      25      52  14  0  903 

1904  3  45  12  217  109  160  76  135  167  117  16  15  1072 

1905  21  33  99      87  173  262  81  297  147      58  21  30  1309 

1906  33  94  39      62       91  283  163  240      46      23  22  0  1096 

1907  44  14  46      67      71  123  144  157  238  128  57  5  1094 

1908  38  30  51  120  119  169  400  68  143  112  62  3  1315 

1909  20       2  33      44      75  348  187  225      85      90  10  6  1125 


169 

400 

68 

348 

187 

225 

182 

331 

154 

1911 

25 

1912 

18 

1913 

12 

1914 

36 

1915 

8 

1916 

17 

1917 

0 

1918 

0 

1919 

6 

1920 

10 

163 

191 

128 

157 

157 

208 

202 

193 

72 

217 

140 

64 

130 

42 

230 

209 

54 

218 

135 

101 

100 

70 

292 

130 

46 

299 

317 

287 

120 

52 

159 

437 

164 

367 

319 

158 

62 

160 

224 

41 

1910     15      27      49     131     185     182     331     154     122  100  32  4  1332 

MEAN     26.2    29.9    50.7    96.7   110.1   182.1   191.0   154.6   103.2  94.4  25.0  8.7  1072.6 

73  58  100  16  1146 

17  37  107  42  1207 

15  53  37  22  839 

15  94  75  8  1021 

315  220  36  14  1139 

146  111  86  8  1166 

45  83  24  6  1236 

73  24  98  52  1295 

76  19        6  1  1283 

63  37  15  12  825 

MEAN     13.2    35.2    61.6    90.3   106.8   182.4   214.6   177.7    83.8  73.6  58.4  18.1  1115.7 

1921  5       5      38     111     176     160      89     338     289  88       7  9  1315 

1922  11       19       36      62      188      97     424     157       31  18  14  0  1057 

1923  10      31     100      82      91     139     207     128     144  15  21  16  984 

1924  14      25       37      46     177       81      502      147       30  41  22  13  1135 

1925  5      20       81       40     102     105     309     114       92  38  55  29  990 

1926  37       34      42       65     149      20     215     125       92  56  42  25  902 

1927  35      27       56     179      98     245     185     112     134  55        7  5  1138 

1928  34      13      41     112      20     128     125     137      64  21  30  26  751 

1929  58      10      20      85     117     238     160     232     171  80       8  67  1246 

1930  6      33      86     134      56     232      13     493     103  51  23  10  1240 

MEAN      17.4    23.0    57.4    92.3   117.4   134.1   229.9   194.6   108.8  42.6  24.6  14.8  1056.9 

1931  6      77       55     114     221     247     356     295     119        8  38  19  1555 

1932  ICO       75       33       97     203     186      69     275     148  26        2  22  1236 

1933  13      11      14     102     276     204     351     221      75  134  65  63  1529 

1934  25      47      49     137     195     146     179     171      347  78  27  38  1439 


114 

221 

247 

356 

295 

119 

97 

203 

186 

69 

275 

148 

102 

276 

204 

351 

221 

75 

137 

195 

146 

179 

171 

347 

51 

106 

168 

1032 

95 

55 

123 

88 

60 

234 

208 

26 

126 

114 

231 

281 

364 

251 

1935  22  54  51  51  106  168    1032       95  55  112  69  6  1821 

1936  7  23  30  123      88      60     234  208  26  1  13  49      862 

1937  35  49  30  126  114  231     281  364  251  168  60  7  1716 

MEAN  29.7  48.0  37.4  137.1  171.9  177.4   357.4  232.7  145.9  75.3  39.1  29.1  1451.0 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


23 

1 

23 

9 

23.9 

18 

8 

20 

1 

26 

1 

24.5 

20 

4 

22 

5 

24 

5 

24.5 

21 

2 

21 

9 

24 

9 

24.6 

21 

7 

23 

5 

25 

9 

24.8 

20 

7 

21 

1 

23 

5 

24.6 

22 

4 

23 

2 

24 

2 

23.4 

20 

4 

21 

6 

24 

8 

23.1 

21 

1 

22 

7 

24 

2 

23.2 

19 

5 

21 

9 

26 

4 

24.0 

20 

1 

K.UEI-YANG  CHINA  WMO  57816   26  35N  106  43E   1057  M 

NOTES  ON  PAGE  63 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 

1921  5.2  6 

1922  3.7  9 

1923  5.6  5 

1924  6.5  6 

1925  1.2  3 

1926  6.3  6 

1927  5.5  4 

1928  6.2  6.6    17.1    17.1    20.1    21.6    24.8    23.1    21.1     14.4    10.0 

1929  3.8  5.9    11.5    14.5    19.6    22.7    24.2    23.2    19.5    15.2     9.5 

1930  -  0.7  9 

MEAN  4.3  6 

1931  6.4  5 

1932  5.9  4 

1933  0.5  6 

1934  1.5  7 

1935  4.5  6 

1936  1.7  7 

1937  4.2  7 

1938  3.5  5 

1939  6.2  7 

1940  7.1  7 

MEAN  4.2  6.5    11.1     16.2 

1941  8.3  8.8    13.2    16.7 

1942  7.1  5.5    13.8    16.5 
194  3  4.4  6.3    13.7    16.7 

1944  3.8  5.9    12.1    16.1 

1945  4.0  2.7    11.7    16.5 

1946  8.2  10.9    11.4    20.0    20.3    23.3    24.5    24.4    22.7    16.5    12.6     5.7     16.7 

1947  7.5  5.9    12.7    15.5    21.6    22.0    24.7    24.6    21.9    13.9    12.8     6.7     15.8 

1948  6.5  8.9    12.5    18.9    18.4    23.0    24.0    24.2    22.6    15.9     9.3     9.8     16.2 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1921  17  1  50  123  213  240  111  109  157  67  19  20  1127 

1922  1  1  34  76  212  123  313  220  77  145  30  50  1282 

1923  4  17  16  202  190  106  207  165  157  75  67  28  1234 

1924  19  24  11  160  153  184  301  82  97  137  5  1  1174 

1925  42  15  27  39  144  136  121  124  263  117  54  4  1086 


11 

,4 

17 

6 

22 

5 

21 

6 

23 

9 

23 

6 

19 

1 

11 

4 

17 

3 

20 

7 

22 

8 

24 

5 

24 

6 

20 

5 

11 

.6 

16 

4 

22 

1 

22 

4 

24 

9 

25 

1 

22 

4 

13 

.3 

14 

8 

19 

1 

21 

7 

24 

6 

24 

6 

20 

1 

6 

7 

16 

3 

18 

6 

22 

6 

24 

5 

23 

4 

19 

7 

12 

8 

16 

5 

19 

6 

22 

1 

24 

6 

23 

5 

21 

2 

10 

3 

16 

5 

20 

6 

23 

6 

24 

3 

24 

3 

21 

8 

11 

8 

13 

9 

20 

4 

22 

2 

23 

6 

23 

4 

20 

7 

9 

7 

15 

0 

19 

0 

22 

3 

24 

6 

24 

3 

21 

9 

23 

3 

20 

0 

16 

8 

11 

3 

23 

9 

21 

8 

17 

0 

13 

3 

23 

6 

20 

8 

16 

8 

12 

6 

23 

1 

21 

.2 

14 

9 

12 

4 

23 

6 

22 

.9 

15 

7 

15 

2 

24 

4 

22 

7 

16 

5 

12 

6 

24 

6 

21 

9 

13 

9 

12 

8 

24 

2 

22 

6 

15 

9 

9 

3 

123 

213 

240 

111 

109 

157 

76 

212 

123 

313 

220 

77 

202 

190 

106 

207 

165 

157 

160 

153 

184 

301 

82 

97 

39 

144 

136 

121 

124 

263 

57 

200 

174 

322 

57 

142 

36 

162 

209 

303 

54 

75 

58 

233 

257 

174 

106 

81 

73 

173 

299 

336 

124 

126 

69 

91 

283 

55 

167 

229 

1926  28  29  45  57  200  174  322      57  142  125  55  29  1263 

1927  8  27  25  36  162  209  303       54      75       77  90        5  1071 

1928  10  31  13  58  233  257  174  106      81      50  37  29  1079 

1929  52  27  16  73  173  299  336  124  126      89  61  18  139* 

1930  19  11  98  69  91  283      55  167  229  134  74  16  1246 

MEAN  20.0  18.3  33.5  89.3  177.1  201.1  224.3  120.8  140.4  101.6  49.2  20.0  1195.6 

1931  4  8  39  97  143  317  301       59  179      29  46  31  1253 

1932  23  53  69  35  84  214  132  323  160  126  31  37  1287 

1933  22  27  4  116  282  184  172      75  185  144  53  59  1323 

1934  25  71  15  94  320  341  247       89  112  176  87        1  1578 

1935  15  82  11  59  321  327  120      61      86  287  76  31  1476 


1936 


143 

317 

301 

59 

179 

29 

84 

214 

132 

323 

160 

126 

282 

184 

172 

75 

185 

144 

320 

341 

247 

89 

112 

176 

321 

327 

120 

61 

86 

287 

265 

99 

89 

155 

43 

52 

316 

196 

50 

187 

78 

43 

179 

225 

150 

163 

32 

65 

230 

206 

368 

81 

147 

55 

127 

149 

154 

100 

192 

40 

91 

129 

93 

201 

106 

328 

200 

1  16 

156 

206 

62 

251 

132 

272 

174 

120 

114 

135 

276 

141 

301 

186 

207 

1  11 

187 

157 

246 

202 

189 

170 

271 

122 

301 

288 

112 

135 

194 

220 

246 

108 

868 


1937  46  17        3  93     316     196      50     187      78      43      43      54     1126 

1938  18  27  73  81     179     225     150     163      32      65      28      10     1051 

1939  17  58  18  81     230     206     368      81     147      55      67       7     1335 

1940  5  50  66  120     127     149     154     100     192       40      53      56     1112 

MEAN  20.3  40.5  35.4  80.1   226.7   225.8   178.3   129.3   121.4   101.7    50.7    30.7   1240.9 

1941  7  24  25  100       91      129      93     201       63     164 

1942  12       2  51  82     106     328     200     116      53     113 

1943  19  30  51  95     156     206      62     251       84     205 

1944  43  40  32  133     132     272     174     120     225     204 

1945  17  27  39  6 

1946  17  11  81  9 

1947  8  21  50  14 

1948  34  40  176  7 

1949  6  37  27  13 

1950  31        6  30  9 

MEAN  19.4  23.8  56.2  101.7   177.1   209.1   188.7   150.7   118.7   108.7 


61 

1013 

28 

1  164 

26 

1201 

11 

1404 

33 

955 

15 

1218 

18 

1321 

10 

1268 

20 

1328 

20 

1338 

24.2 

1221.0 

23 

6 

22 

4 

16 

0 

11 

3 

23 

3 

20 

7 

IS 

7 

11 

5 

22 

8 

21 

7 

16 

3 

9 

5 

23 

0 

21 

3 

16 

2 

9 

7 

23 

0 

22 

5 

17 

4 

10 

4 

ASIA 


LANCHOW  CHINA  52889   36  03N  103  51E  1506  M 

NOTES  ON  PAGE  63 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1932  -----  23.2  24.4    21.9  17.0  10.3  2.2  -  4.8 

1933  -  7.4  -  0.7  6.8  12.3  17.2  22.4  22.6    22.2  17.5  8.6  2.0  -  3.0  10.0 

1934  -  6.4  -  O.i.  6.1  12.1  17.7  20.9  23.0    18.9  16.6  8.5  0.5  -  2.6  9.6 

1935  -  7.4  -  0.1  7.0  10.3  16.1  20.7  21.5    20.5  16.8  12.3  -  -  - 

1936  -  8.6  -  2.3  3. A  11.8  16.3  19.3  21.8    20.8  15.2  9.4  0.9  -  6.4  8.5 

1937  -  6.9  -  0.5  3.9  11.3  16.6  18.9  21.3    22.6  15.6  10.1  -  0.9  -  5.2  8.9 

1938  -  6.5  -  2.9  4.8  12.2  18.1  19.9  24.0    22.2  16.1  11.1  3.4  -  3.8  9.9 

1939  -  5.7  0.5  5.8  10.4  17.8  20.9  23.1    23.3  16.4  11.0  0.5  -  5.7  9.9 

1940  -  6.2  -  0.6  4.8  1C.6  16.9  21.2  22.8    18.9  15.5  10.8  1.6  -  4.1  9.4 

MEAN  -  6.9  -  0.9  5.3  11.4  17.1  20.8  22.7    21.3  16.3  10.2  1.3  -  4.5  9.5 

1941  -  5.8  -  1.8  6.4  13 

1942  -  5.4  -  2.0  7.9  12 

1943  -  6.5  -  1.2  5.5  10 

1944  -  6.0  -  2.1  5.9  10.5  17.0  20.6  23.0    21.3  16.2  9.7  1.7  -  7.8 

1945  -  9.1  -  7.0  5.0  14 

1946  -  4.9  0.6  4.6  14.6  16.5  20.8  22.5    21.8  16.7  11.0  2.2  -    5.0 

1947  -  4.9  -  1.8  6.4  13.4  19.3  21.3  23.5    21.4  15.9  9.0  3.1  -  4.4 

1948  -  6.0  -  1.8  6.7  13 

1949  -  5.5  0.8  5.0  11 

1950  -  3.7  -  3.4  6.7  11.5  18.9  19.8  22.5    20.9  16.0  10.0  0.9  -  9.1 

MEAN  -  5.8  -  2.0  6.0  12.5  17.5  21.0  22.9    21.6  16.4  10.4  2.0  -  5.4  9. 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1932  -----  36  69      92  39  7  0  1 

1933  1  5  14  17  24  23  124      78  40  28  0  4  358 

1934  2  9  0  1  25  5  54  218  38  20  1  9  382 

1935  16  4  2  14  7  13  109  116  39  5 

1936  0  T  1  15  30  34  50  104  109  1  1  2  347 

1937  3  0  0  4  26  103  79      58  25  12  2  0  312 

1938  1  3  5  12  15  48  18      92  23  15  2  0  234 

1939  0  0  1  10  50  8  96      33  32  9  6  T  245 

1940  0  5  14  4  20  18  23  114  66  3  12  0  279 

MEAN      2.9  3.3  4.6  9.6  24.6  32.0  69.1  100.6  45.7  11.1  3.0  2.0  308. 

1941  0  4  0  10  29  11  48       35  58  2  14  0  211 

1942  T  T  5  16  44  16  33  132  59  51  0  4  360 

1943  0  0  23  22  40  67  127      91  71  15  0  0  456 

1944  3  1  8  20  15  20  66      92  66  29  3  T  323 

1945  9  6  3  14  2  9  47  133  43  13  2  2  283 

1946  0  5  5  20  61  88  58      60  39  19  4  1  360 

1947  4  0  0  28  31  32  68      64  67  34  6  T  334 

1948  1  6  20  21  19  47  66       56  63  6  T  2  307 

1949  0  1  15  13  49  62  69      84  82  8  4  1  388 

1950  0  3  17  T  13  68  72      83  82  18  0  0  356 

MEAN      1.7  2.6  9.6  16.4  30.3  42.0  65.4    83.0  63.0  19.5  3.3  1.0  337. 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


MAN-CH0U-L1  CHINA  49  35N  117  26E   646  M 

NOTES  ON  PAGE  63 


TEMPERATURE  OEG  C 


1909  -28.6   -21.8  -16.8  -  3.8  10.7  16.7  19.9  18.1      8.3   -  0.4   -10.7   -23.2    -  2. 

1910  -28.7   -21.4  -15.2  0.9  9.3  17.1  19.8  18.2     8.3     1.2   -13.3   -25.4    -  2. 

MEAN      --_-__-______ 

1911  -23.8   -22.1  -15.4  1.9  10.2  16.4  19.5  18.4    10.3   -  0.1   -11.8   -26.2    -  1. 

1912  -24.2   -20.0  -16.2  1.0  9.7  17.8  20.9  16.6     6.7   -  6.5   -18.5   -26.4    -  3. 

1913  -28.6   -23.2  -12.5  1.0  9.9  17.4  20.1  16.0    10.1      0.9   -13.2   -21.1    -  1. 

1914  -21.7   -22.5  -13.4  3.4  11.4  18.2  19.0  17.9    10.9     1.5   -16.4   -23.4    -  1. 

1915  -30.7   -24.7  -13.6  -  1.6  9.3  16.8  20.5  16.3     9.1   -  3.6   -11.1   -20.2    -  2. 

-21.9  -16.4  -  3.5  11.1  15.3  20.3  19.9 

-21.5  -11.1  1.6  11.3  19.7  21.6  20.3 

1.4  10.6  16.4  20.5  18.2 

-20.0  -13.0  -  0.6  9.7  18.3  25.1  18.2 

-26.5  -10.7  3.8  12.9  15.9  21.8  16.1 

MEAN    -25.3   -22.5  -13.6  0.8  10.6  17.2  20.9  17.8 

1921  -20.7   -21.4  -14.2  -  1.9  10.4  17.7  21.2  19.3 

1922  -32.8   -21.6  -14.2  2.8  7.7  13.0  20.8  16.5 

1923  -25.7  -22. 0  -11.1  0.2  10.4  15.1  19.8  17.0 

1924  -26.6   -22.8  -14.9  -  1.2  11.0  17.7  20.7  19.3    11.0   -  2.0   -13.3   -20.1 

1925  -22.8   -21.1  -13.2  3.9  12.1  18.7  20.8  18.1    11.1      3.9   -10.2   -22.7 

1926  -24.6   -22.3  -  9.4  2.4  12.3  19.7  24.0  19.1     11.8   -  1.3   -14.7   -25.9 

1927  -25.9   -23.2  -14.8  0.4  9.2  17.3  22.9  16.9    12.3   -  0.0   -13.1   -23.7 

1928  -26.1   -23.1  -15.3  1.4  8.9  17.9  20.6  18. 

1929  -27.3   -22.3  -  9.3  2.0  11.6  15.9  18.4  16. 

1930  ________ 

MEAN    -25.8   -22.2  -12.9  1.1  10.4  17.6  21.0  17. 
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-26.1   -23.1   -11.5     1.5    10.0    17.5    20.7    17.6    10.5     1.1   -12.6   -21.0 


ASIA 


MAN-CHOU-L I  -  CON. 
NOTES  ON  PAGE  63 


49  35N  117  26E   646  M 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1909 
1910 


MEAN 

1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

1916 
1917 
1918 
1919 

1920 

MEAN 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

MEAN 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

1936 

1937 
1938 
1939 
1940 


130 
118 


264 

263 


268 
277 
213 
263 
231 

227 
141 

181 
365 


252 
241 


364 
221 
305 


3.2  286.7 

2  357 

5  522 

4  305 


252 

315 
331 
2  94 
335 


MEAN 


51.4   105.1 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


NANKING  CHINA  46450   32  03N  11B  47E 

NOTES  ON  PAGE  63 


TEMPERATURE  DEG  C 


1906 
1907 
1908 
1909 

191.1 

MEAN 


25.4 


1911 

2 

4 

1912 

2 

1 

1913 

2 

6 

1914 

5 

0 

1915 

2 

9 

1916 

3 

8 

1917 

0 

7 

1918 

0 

5 

1919 

2 

2 

1920 

3 

0 

6 

9 

15 

7 

7 

6 

12 

8 

7 

B 

14 

1 

8 

0 

14 

3 

7 

7 

15 

5 

26.9 

26 

2 

22.3 

25.1 

27 

6 

21.9 

27.2 

27 

9 

23.1 

28.0 

28 

0 

24.1 

21.8 
21.9 


24.0 
23.0 

22.1 


1921 

3 

1 

5.9 

9.0 

1922 

0 

5 

5.0 

8.7 

1923 

1 

9 

2.8 

11.1 

1924 

2 

7 

3.0 

6.3 

1925 

1 

4 

2.6 

8.8 

1926 

2 

1 

3.5 

8.9 

1927 

2 

8 

3.4 

8.3 

1928 

2 

6 

4.2 

9.5 

1929 

1 

8 

3.2 

9.4 

1930 

-  1 

1 

5.4 

10.0 

15.1     9.6     5.2     14.9 
17.5    10.1      5.1      15.4 


15.1 
15.2 


23.9 

23.8 


8.4 

23.8 

9.4 

22.9 

8.1 

23.8 

MEAN 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 


MEAN  1.6     3.3     8.7    14.2    20.3    24.4    28.3    28.1    23.4 

1941  - 

1942  - 

1943  ------___ 

1944  --------- 

1945  --------- 

1946  --_-__--_ 

1947  3.2     2.9    10.1     16.8     -      23.7    28.1    28.5    24.7 

1948  2.8     5.5     8.8    17.0    19.4    25.2 

1949  2.7     6.0     8.8    15.1     20.9    23.4    27.1     27.1    24.8 

1950  5.)      3.7      9.9    15.2    20.8    24.8    27.6    27.4    22.5 

MEAN  ----_--__ 


ASIA 


NANKING  -  CON.  CHINA  46*50   32  03N  118  47E 

NOTES  ON  PAGE  63 


PRECIPITATION  MM 


kO  29  111  40  1008 

161      71  142  75       0      31       0  29  18  576 

165  137      69  24  125  207  52  52       9  986 

190       94  407  202  117       80  203  116        1  1622 

1916  14      63      18      90  146  260  276  148      64  82  37  14  1212 

1917  6        7       16       14       27  258  147       88       34  30  45        2  674 

1918  0      36      53      89      76      96  303      88      37  42  72  106  998 

1919  40      10     119       77      44  ?26  228       27       57  11  26  16  881 

1920  43      76     116     108      53      72  211      86  126  10       6  103  1010 

MEAN     22.1    51.6    65.6   115.9    80.5  193.3  197.8  100.5    79.6  47.4  54.9  35.1  1044.3 

1921  3      31      40     152      55  196  201  265  174  45  13       8  1183 

1922  62      83      38      24      59  138      72  114  242  34  20       2  888 

1923  42      68      81     165  105  182  278  104      38  12  35       9  1119 

1924  29      61      39      80  157      83  109      97      14  21  27  10  727 

1925  10      11      34      41  100  123  212      47      35  13  89  22  737 


1911 

60 
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17 
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20 

201 

369 

197 
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143 

129 

142 

75 

0 

69 

24 
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407 

202 

117 

55 

196 

201 

265 

174 

59 

138 

72 

114 

242 

105 

182 

278 

104 

38 

157 

83 

109 

97 

14 

100 

123 

212 

47 

35 

45 

89 

160 

152 

56 

70 

236 

116 

130 

48 

26 

105 

155 

43 

110 

56 

101 

64 

117 

63 

71 

133 

139 

116 

33 

1926  24  17      56       6  45      89  160  152  56  47  65  51  768 

1927  28  57      75  98  70  236  116  130  48  60  1  9  928 

1928  88  34      51  99  26  105  155  43  110       1  102  57  871 

1929  88  11      35  23  56  101  64  117  63  16  8  170  752 

1930  15  71      65  187  71  133  139  116  33  60  14  28  932 

MEAN  38.9  44.4    51.4  87.5  74.4  138.6  150.6  118.5  81.3  30.9  37.4  36.6    890. 

1931  36  136      32  116  115  118  619      28  99       T  82  31  1412 

1932  30  24      15  156  148  102      18  120  55       1  3  79  751 

1933  73  34      57  113  119  142  164  103  51  93  13  23  985 

1934  9  17      71  69  84       32       35  141  172  75  37  40  782 

1935  19  58      96  75  28  100      13      92  16  84  77  26  684 

1936  34  52      13  148  79  108  127  105  18       T  23  64  771 

1937  89  97      56  129  59      61      55  144  89  55  -  - 

1938  -_____------ 

1939  ------------ 

1940  -------  363  129  67  15  46 

MEAN  41.4  59.7    48.6  115.1  90.3    94.7  147.3  137.0  78.6  46.9  35.7  44.1    939. 

1941  15  75      67  78  140      63  146      98  111       5  52  33  883 

1942  28  45      76  116  177      99  180      36  101       5  23  5  891 

1943  23  49      98  101      87  12 

1944  47  66       15  95  67      4 

1945  ----- 

1946  17  35  171  53  104  13 

1947  -       -       33       12  109      9 

1948  40  27  124      38  133  162  135  104  48  23  12  84  930 

1949  11  59  172  71  131      83  139  184  26  53  75  92     1096 

1950  62  76      65       88       28       73  216       78       81  97  44  7  915 

MEAN  25.9  50.9    94.5    70.5  118.5  101.1  147.1  116.8    75.1  26.7  50.5 
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180 

36 
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201 
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72 

194 

94 

74 

193 

55 

16 

135 

104 

48 
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184 

26 

216 

78 

81 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


°EI-HAI  CHINA  5964*   21  28N  109  05E 

NOTES  ON  CAGE  63 


PREC IPITAT10N  MM 


1885  ------  381  1222  282  145  76  0  - 

1886  8  99  -  -      81  100  496  448       7C  31        0  0 

1887  0  0  47  144  80  435  485  326  0        9- 

1888  36  58  332  162  153  593  355  531  129  94  48  199     2690 

1889  28  14  75  66       81  134  168  765  317  28  68  6     1750 
189?  83        1  94  80  268  246  325  299       75  10  20  60     1561 

MEAN  31.0  34.4  -  -  145.4  230.6  355.8  625.0  183.4  32.6  29.0  53.0 


78        3      71      1801 
32      43       34     1613 

iO  249  4 

38  117  57  2015 

1  2  0  2321 

4  11  3  1908 

24  15  27  1930 

MEAN     23.5    31.9    55.6    61.3   204.6   332.9   509.4   451.9   160.1    75.6    52.7    40.2   1999.7 

1901  37      3 

1902  4 

1903  12      3 

1904  4 

1905  19 

1906  26  2 

1907  40  3 

1908  83  7 

1909  42  4 

1910  46  5 

MEAN     25.6    2 

1911  11 

1912  67      2 

1913  28      3 


1918  0       4     136       37     237     165     709    1592     457       13       50       55     3455 

1919  4      35     150      53     140     196     300     451     352      15     118      31     1845 


146 

263 

112 

711 

154 

294 

634 

366 

593 

234 

608 

124 

393 

411 

302 

91 

489 

651 

118 

167 

145 

?71 

668 
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41 

_ 

493 

552 

139 

147 

52 

312 

194 

752 

147 

222 

232 

671 

812 

184 

57 

254 

504 

732 

258 

79 

178 

978 

229 

65 

66 

272 

143 

78 

815 

302 

206 

81 

11 

1 

2051 

36 

14 

333 

216 

740 

639 

79 

37 

1 

278 

2377 

86 

72 

204 

568 

402 

134 

193 

40 

8 

3 

1757 

106 

602 

152 

260 

888 

195 

330 

151 

43 

12 

2743 

119 

79 

86 

549 

226 

575 

507 

31 

37 

102 

2333 

188 

266 

310 

297 

278 

55 

600 

18 

1 

38 

2097 

40 

199 

130 

252 

345 

320 

600 

608 

19 

110 

2701 

20 

77 

86 

386 

564 

615 

319 

346 

16 

110 

2694 

34 

54 

224 

303 

330 

256 

227 

56 

42 

0 

1608 

61 

84 

4 

143 

76 

390 

354 

13 

150 

15 

1390 

81.8 

182.4 

176.2 

296.2 

455.6 

318.4 

344.0 

115.0 

34.7 

62.1 

2117 

82 

77 

314 

160 

488 

270 

41 

17 

42 

46 

1553 

72 

245 

66 

265 

220 

264 

3B0 

14 

26 

46 

1691 

26 

87 

403 

207 

442 

673 

454 

81 

24 

79 

2534 

237 

165 

709 

1592 

457 

140 

196 

300 

451 

352 

225 

332 

474 

302 

762 

1920  0  134  40  46  225  332  474  302  762  77  132  51  2575 
MEAN     16.8  35.9  83.5  86.7  191.4  232.0  508.5  531.3  354.5  55.2  71.9  43.7  2211.4 

1921  69  97  20  26  85  196  339  585  257  39  17  31  1761 

1922  183  17  84  35  105  569  504  830  419  85  10  57  2898 

1923  1  15  84  296  249  408  1640  882  175  111  37  67  3965 

1924  119  29  39  76  59  471  643  626  192  84  0  0  2338 

1925  43  22  103  64  346  361  341  171  127  72  25  68  1743 
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85 
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76 

59 

471 

643 

626 

192 

84 

64 

346 

361 

341 

171 

127 

72 

99 

156 

341 

810 

921 

306 

343 

67 

189 

145 

451 

381 

375 

148 

137 

178 

164 

267 

857 

46 

75 

115 

48 

287 

812 

178 

316 

47 

70 

311 

304 

331 

422 

122 

32 

1926  31  74  153  99  156  341  810  921  306  343  1  41  3276 

1927  8  81  34  67  189  145  451  381  375  148  39  17  1935 

1928  47  62  53  137  178  164  267  857  46  75  35  0  1921 

1929  4  49  43  115  48  287  812  178  316  47  78  32  2009 

1930  37  63  41  70  311  304  331  422  122  32  1  36  1770 

MEAN  58.5  51.6  49.8  102.8  153.0  318.0  623.4  595.1  237.8  77.6  27.1  30.0  2324.7 

1931  10  18  63  116  23  164  301  360  200  13  3  44  1305 

1932  11  113  43  68  83  229  274  341  336  91  28  56  1673 

1933  9  70  27  72  36  299  233  258  239  108  16  0  1367 

1934  8  14  23  54  613  348  504  257  119  240  512  0  2692 

1935  68  78  56  74  316  59  299  355  76  250  66  15  1701 

1936  3  50  40  23  207  119  670  82  86        3  12  39  1334 

1937  62  19  15  100  101  249  493  406  314  40  7  14  1820 

1938  16  76  32  66  207  36  633  685  168  170  - 

MEAN  25.3  60.0  33.7  65.3  223.1  191.3  443.7  340.6  189. 7  128.9  105.2  20.7  1827.5 


ASIA 


SHANGHAl/ZI-KA-WEI  CHINA  58367   31  12N  121  26E 

NOTES  ON  PAGE  63 


TEMPERATURE  OEG  C 


16.5  10.9  6.1  15.0 

17.1  9.3  5.3  15.1 

17.2  11.4  4.5  14.7 
18.2  12.0  6.2  16.0 
19.4  12.9  7.0  15.7 


22.8    17.7    11.2 
22.3    17.2    10. R 


1911 

3.8 

1912 

2.7 

1913 

3.6 

1914 

4.9 

1915 

4.0 

1916 

4.8 

1917 

-  0.1 

1918 

0.0 

1919 

3.5 

1920 

2.6 

MEAN 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 

1948 


21 

8 

25 

9 

23 

8 

27 

2 

22 

9 

26 

1 

23 

9 

28 

9 

23 

7 

27 

4 

1921 

3.7 

5.2 

8.1 

13.3 

18.5 

21.3 

27.7 

27.4 

21.8 

16.2 

10 

9 

1922 

3.4 

6.0 

8.8 

14.7 

18.9 

24.0 

27.2 

27.9 

23.3 

17.7 

10 

5 

1923 

2.6 

2.9 

9.8 

13.1 

18.7 

23.1 

25.9 

27.7 

22.6 

17.2 

11 

9 

1924 

4.2 

4.3 

6.5 

15.0 

18.3 

22.4 

28.0 

27.2 

22.9 

17.8 

9 

2 

1925 

2.5 

2.8 

8.6 

12.3 

19.1 

24.4 

26.0 

26.5 

21.8 

17.2 

12 

9 

1926 

3.5 

4.5 

8.8 

13.8 

20.5 

21.5 

27.5 

28.6 

24.1 

16.1 

12 

1 

1927 

3.2 

3.8 

7.2 

13.4 

18.8 

22.8 

27.8 

27.5 

21.8 

16.9 

13 

0 

1928 

3.9 

4.2 

8.6 

14.2 

19.4 

22.7 

26.7 

25.7 

23.3 

16.9 

11 

9 

1929 

4.  o 

3.7 

8.6 

14.8 

19.1 

23.4 

27.5 

27.7 

22.6 

17.4 

10 

5 

1930 

1.1 

6.1 

10.0 

14.7 

19.8 

23.7 

28.4 

27.7 

22.3 

17.3 

9 

9 

MEAN 

3.2 

4.4 

8.5 

13.9 

19.1 

22.9 

27.3 

27.4 

22.7 

17.1 

11 

3 

1931 

3.2 

3.6 

9.3 

13.0 

17.9 

23.6 

25.9 

27.9 

22.5 

16.7 

13 

2 

1932 

5.1 

3.3 

8.3 

14.4 

19.1 

22.4 

28.6 

27.8 

22.0 

16.9 

11 

8 

1933 

1.4 

4.0 

6.8 

13.1 

20.0 

22.9 

28.2 

27.8 

23.5 

17.6 

12 

3 

1934 

0.9 

3.8 

7.8 

11.9 

19.4 

24.8 

29.7 

29. C 

23.6 

16.7 

10 

.9 

1935 

4.5 

5.8 

11.0 

13.8 

20.2 

23.4 

27.6 

27.5 

22.7 

19.2 

13 

*■ 

1936 

1.8 

3.3 

5.5 

14.1 

17.6 

24.1 

27.3 

27.3 

23.7 

18.5 

12 

,3 

1937 

5.2 

5.1 

8.9 

14.5 

19.4 

22.2 

28.1 

27.6 

24.1 

18.5 

11 

.9 

1938 

2.3 

4.7 

8.5 

15.8 

21.5 

22.6 

27.7 

27.1 

22.9 

20.0 

12 

.0 

1939 

4.2 

5.0 

9.2 

13.4 

19.6 

24.5 

26.7 

27.3 

23.0 

19.2 

12 

.0 

1940 

4.5 

4.8 

8.3 

14.6 

19.8 

24.0 

28.5 

27.7 

22.9 

18.5 

12 

•  6 

14 

6 

19 

7 

24 

0 

25 

8 

26 

3 

22 

1 

14 

8 

18 

7 

22 

8 

28 

8 

28 

5 

24 

1 

13 

1 

19 

9 

22 

0 

26 

1 

27 

3 

24 

0 

13 

7 

19 

6 

24 

1 

28 

8 

27 

7 

24 

3 

14 

8 

19 

9 

23 

4 

28 

4 

28 

7 

24 

6 

16 

1 

18 

9 

24 

8 

26 

8 

28 

8 

25 

1 

15 

0 

18 

0 

22 

2 

28 

1 

28 

7 

25 

0 

15 

7 

18 

8 

24 

8 

27 

7 

28 

7 

25 

1 

14 

7 

19 

.2 

23 

5 

27 

6 

28 

1 

24 

3 

15.6 
16.1 


15.8 
16.2 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


182 

177 

143 

123 

298 

218 

258 

54 

183 

228 

28 

109 

240 

85 

105 

211 

254 

271 

123 

96 

225 

235 

173 

88 

302 

218 

133 

52 

238 

175 

177 

69 

308 

288 

92 

56 

139 

148 

86 

93 

31 

100 

1218 

53 

31 

1322 

63 

28 

1077 

121 

26 

1205 

144 

0 

1479 

43 

27 

1271 

68 

19 

1051 

196 

153 

1319 

24 

25 

1191 

25 

128 

1018 

SHANGHAI/ZI-KA-WEI  -  CON.  CHINA  58367   31  12N  121  26E 

NOTES  ON  PAGE  63 


PRECIPITATION  MM 


1908  46  34  49  156      62     130     195     130      84     136      24      43     1089 

1909  54  46  145  45       23     325      88     109     186     169      50      49     1289 

1910  133  29  160  70     104     285      82      51      40      37     103      22  1116 

MEAN  79.8  70.2  103.6  83.2    75.6   250.8   153.2   127.6   114.2   120.0    63.0    29.2   1270.4 

1911  34  32  133  9 

1912  42  39  117  9 

1913  54  71  49  14 

1914  3  80  85  9 

1915  27  103  52  12 

1916  19  69  80  12 

1917  13  19  51  3 

1918  0  19  109  7 

1919  81  48  120  4 

1920  28  108  66  9 

MEAN  30.1  58.8  86.2  93.2    82.4   236.9   204.3   131.8    95.1    65.8    76.8    53.7   1215.1 

1921  17  38  80  15 

1922  73  91  52  5 

1923  7  91  86  12 

1924  31  103  63  3 

1925  63  32  67  2 

1926  21  28  58  5 

1927  16  113  138  12 

1928  98  33  78  8 

1929  57  18       9  2 

1930  48  32  100  ,11 

MEAN  43.1  57.9  73.1  79.1    96.6   166.5   125.3   153.3   176.6    39.0    39.5    37.2   1087.2 

1931  33  148  39  90     185     140     370     112     342      24      70      51     1604 

1932  8  35  23  123     213     182      57     155      78      18      21      40      953 

1933  82  82  67  129      83     110      35     140     188      57      16      13     1002 

1934  41  28  93  106      91      40      35      20     254      35      81      37      861 

1935  26  65  44  75      29     130     125     101       71       79      68      59      872 

1936  45  52  14  105      94     112     210     117      43       T      52      69      913 

1937  83  90  72  97      78     113      17      87     110     103     122      52     1024 

1938  73  42  104  56     155     469       65     114       40      71       16      60     1265 

1939  43  66  103  77       58     104     287     123      86     151       98        1      1197 

1940  56  108  79  34      93      94      37     125     141      311        8       56     1142 

MEAN  49.0  71.6  63.8  89.2   107.9   149.4   123.8   109.4   135.3    84.9    55.2    43.8   1083.3 

1941  77  114  60  68     133     292     287     311     101      36     153      27     1659 

1942  33  83  66  134     141     198      30      78      91      20      67       2      943 

1943  37  64  96  115     117     152     130     180     114      48      68        3     1124 

1944  52  64  40  51      127     140      41      144     113       72       50      15       909 

1945  60  42  72  98      60     328     130      75     380      51      82      27     1405 


130 

257 

152 

285 

304 

102 

231 

70 

134 

283 

126 

166 

210 

75 

48 

142 

235 

9 

81 

198 

144 

42 

170 

94 

95 

64 

64 

123 

261 

243 

41 

206 

127 

212 

116 

12 

215 

125 

115 

321 

106 

70 

128 

153 

48 

99 

179 

139 

123 

110 

15 

1506 

4 

1161 

10 

1022 

7 

988 

12 

796 

80 

1132 

10 

1171 

37 

1160 

40 

792 

57 

1144 

68 

133 

292 

287 

311 

101 

134 

141 

198 

30 

78 

91 

115 

117 

152 

130 

180 

114 

51 

127 

140 

41 

144 

113 

98 

60 

328 

130 

75 

380 

59 

72 

89 

230 

96 

178 

17 

171 

234 

256 

133 

115 

83 

140 

119 

144 

146 

165 

95 

110 

no 

279 

40 

76 

105 

75 

230 

141 

141 

352 

1946  22  60  290       59  72       89  230      96  178  24  27  63  1210 

1947  106  31  45       17  171  234  256  133  115  101        9  87  1305 

1948  27  90  90  83  140  119  144  146  165  43  12  110  1169 

1949  T  39  97  95  110  110  279      40  76  172  142  66  1226 

1950  52  81  96  105  75  230  141  141  352  46  52  32  1403 

MEAN      46.6  66.8  95.2  82.5  114.6  189.2  166.8  134.4  168.5  61.3  66.2  43.2  1235.3 


ASIA 


S1AN  CHINA  57036   34  1  5N  108  55E   395  M 

NOTES  ON  PAGE  63 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN      FEB 


1922 

- 

1923 

-  0. 

1924 

1. 

1925 

-  1. 

1926 

- 

1927 

- 

1928 

- 

1929 

- 

1930 

- 

26.9 

19 

9 

27.9 

19 

8 

24.1 

21 

1 

1931 

- 

1932 

1 

>6 

1933 

-  2 

4 

1934 

-  1 

>6 

1935 

-  0 

,9 

1936 

-  2 

.0 

1937 

-  1 

,4 

1938 

-  1 

>4 

1939 

0 

.7 

1940 

1 

.: 

10 

6 

17 

2 

7 

3 

14 

7 

7 

5 

12 

2 

10 

1 

14 

0 

-  -  -  14.8 
28.9  30.4  25.7  21.7  15.8 
26.5    28.4    27.1    21.3    12.5 


6.2   -  1.4 


1.4  6.2  14.1  19.2  25.5  29.1  25.1  21.7  16.1  7.9  -  0.1 
3.9  10.8  14.7  21.7  23.9  24.7  25.5  18.7  14.2  5.5  3.0 
2.9  8.5  16.4  21.3  22.5  27.2  27.2  17.9  14.7  7.R  1.3 

4.5  9.4  14.0  21.6  25.5  27.3  27.0  20.4  14.7  5.8  0.6 
3.2  9.3  15.3  20.6  27.2  25.9  23.0  19.4  15.0  6.8  3.6 


26.3  19.8  15.4  6.7  2.5  14.9 
27.9  20.7  15.3  8.4  0.6  14.8 
26.5    20.0    14.8      6.7      2.5      14.1 


1941 

0 

6 

3 

1 

10.1 

16.4 

21 

3 

28.1 

27 

9 

1942 

0 

7 

2 

4 

11.2 

15.5 

19 

4 

26.0 

29 

8 

1943 

-  2 

3 

3 

0 

8.8 

14.1 

21 

5 

24.9 

28 

2 

1944 

-  0 

C 

2 

8 

10.5 

13.8 

19 

8 

24.7 

30 

8 

1945 

-  1 

9 

-  0 

1 

7.9 

16.9 

22 

9 

27.7 

27 

1 

1946 

0 

3 

5 

2 

6.9 

17.1 

19 

5 

24.4 

27 

4 

1947 

0 

4 

1 

9 

9.5 

16.4 

21 

7 

25.8 

28 

7 

1948 

-  1 

8 

2 

5 

7.6 

15.6 

19 

3 

24.7 

28 

6 

1949 

-  0 

8 

4 

2 

8.1 

14.3 

21 

4 

26.1 

29 

3 

1950 

1 

6 

1 

2 

8.8 

13.7 

19 

7 

24.6 

29 

7 

7.3 
5.4 


6.2   -  1.0 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


69 

156 

84 

136 

209 

59 

165 

72 

SIAN  -  CON.  CHINA  57036   34  1  5N  108  55E   395  M 

NOTES  ON  PAGE  63 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY     JUN  JU 

1922  ------ 

1923  5  6  11  75       37      63  104      69  156  39  2        0  567 

1924  6  5  21  4      73      20      50      84  136  155  16       3  573 

1925  2  3  8  61  65     142      74  209  59  2  2       3  630 

1926  -  6  25  6  44        5  13 

1927  16  24  40  115 

1928  --_-__-_-_._ 

1929  --------____ 

1930  -----_--____ 

MEAN  -       8.8  21.0  52.2     -----  46.6  20.0     l.g 

1931  ---------  21  42        3 

1932  3  4  14  4      58      25      47       77      48  T  3        2  285 

1933  2  1  35  52       56      68       98       75      49  65  21        8  530 

1934  4  21  25  49      43      44      76      52  102  112  37  20  585 

1935  7  6  23  23      41       29  171  168      63  40  34  12  617 

1936  3  8  5  54      48      56      49      95      54  4  0  13  389 

1937  1  7  3  42      30      69  125  148  126  46  13       T  610 

1938  4  0  46  69      76     115      87      33  211  172  T       3  816 

1939  T  20  9  28      41        8  102       85  104  41  26        0  464 

1940  7  16  11  24      54      27  103  175  150  28  29       1  625 

MEAN  3.4     9.2  19.0  38.3    49.7    49.0    95.3  100.9  100.8  52.9  20.5     6.2  545. 

1941  T  6  12  16       33       14  124       58      90  44  40        9  446 

1942  0  T  34  31  147        9      89       37       88  22  1        T  458 

1943  7  3  26  33  106      91       68       95  151  43  18        0  641 

1944  4  3  7  53  47      61       15  157  48  45  36        5  481 

1945  3  19  6  22       27      23  113  136  142  20  26        9  546 

1946  5  13  36  48      94      53       58  150  145  65  34        T  701 

1947  8  3  32  26      56      61      65      82  130  51  33  16  563 

1948  21  28  40  58      38     103      30      51  149  54  31  12  615 

1949  0  16  35  28       39      15      99  139  323  46  12  10  762 

1950  4  17  16  111       58       15       36      47  93  217  34 

MEAN  5.2    10.8  24.4  42.6  64.5    44.5    69.7    95.2  135.9  60.7  26.5     6.8  586. 


ASIA 


SUNPAN  CHINA  56182   32  39N  103  34E  2883  M 

NOTES  ON  PAGE  63 


MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 
9.9    12.7    IS. 3    IS. 7    12.4     8.1     0.4   -  2.4 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

1940 

" 

- 

" 

4.7 

MEAN 

" 

- 

" 

- 

1941 

_ 

2.7 

0.6 

3.4 

7.8 

1942 

- 

1.4 

0.2 

4.4 

8.2 

1943 

- 

2.8 

-  0.7 

5.1 

7.1 

1944 

- 

2.8 

-  0.1 

3.6 

7.1 

1945 

" 

l.S 

-  2.9 

4.3 

8.1 

1946 

_ 

1.6 

1.6 

3.6 

3.3 

1947 

- 

3.0 

-  1.2 

3.1 

6.7 

1948 

- 

2.8 

-  0.9 

4.7 

8.9 

1949 

- 

2.8 

0.4 

3.5 

6.9 

1950 

- 

1.8 

- 

- 

6.7 

12 

5 

16 

4 

IS 

0 

11 

3 

13 

6 

16 

0 

IS 

1 

11 

4 

12 

9 

14 

8 

14 

6 

11 

4 

13 

0 

15 

3 

14 

0 

12 

3 

12 

8 

14 

8 

15 

1 

12 

9 

14 

2 

IS 

4 

15 

1 

12 

6 

12 

3 

15 

2 

14 

5 

13 

7 

13 

8 

14 

5 

14 

7 

12 

8 

1  3 

5 

- 

- 

13 

6 

* 

14 

7 

13 

8 

11 

6 

13 

2 

15 

2 

14 

7 

12 

.4 

l.S 
2.S 
2.1 

2.1 

2.2 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1937  -  16      11      16     128     186     170      66     133      13      83      39 

1938  _-__-_-__-_- 

1939  ------------ 

1940  51     109  58     103     104     183      19      10      13 

MEAN  ------------ 

1941  1  16      15      48      91      69     121     121     102      62       6       2      654 

1942  2  13      32       75       50       72      140       81      112       69       25        T       671 

1943  2  4       8     101     123     152      75      75     120      64       1       1      726 

1944  14  5      40      64      65     131     108      57      83     151      13       2      733 

1945  4  10      29     104      42     156     151      118     109       55       17        5       800 


91 

69 

121 

121 

102 

62 

50 

72 

140 

81 

112 

69 

123 

152 

75 

75 

120 

64 

65 

131 

108 

57 

83 

151 

42 

156 

151 

118 

109 

55 

138 

137 

155 

78 

103 

52 

105 

88 

113 

121 

94 

71 

105 

168 

107 

72 

114 

66 

138 

147 

555 

137 

149 

90 

94 

- 

95 

77 

128 

- 

1946  0  15  30  44  138  137  155  78  103  52       3       3      758 

1947  7  20  40  47  105  88  113  121  94  71        8        2       716 

1948  9  13  29  75  105  168  107  72  114  66       10        7       775 

1949  T  16  37  5 

1950  9       -  -  7 

MEAN  4.8  12.4  28.9  68.2    95.1  124.4  162.0  93.7  111.4 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


TALIEN  CHINA  54662   38  55N  121  38E 

NOTES  ON  PAGE  63 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

1905  -  1.6   -  5.1     2.2     7.8    15.0    20.2    23.0    24.3    20.3    13.6  5.6  -  0.1  10. 4 

1906  -  5.0   -  6.5     2.6    10.2    15.4    20.1    23.9    24.8    20.2    14.1  2.5  -  0.1  10.2 

1907  -  1.7   -  5.3     2.1    10.2    14.6    20.1    22.7    24.7    20.8    15.6  4.2  -  2.0  10.5 

1908  -  6.5   -  4.9     1.2     9.2    14.2    21.2    23.4    24.7    20.0    14.9  5.5  1.3  10.4 

1909  -  4.7   -  2.5     0.5     8.0    14.8    19.8    23.1    24.5    20.3    13.4  6.9  -  2.1  10.2 

1910  -  6.1   -  3.3     1.1     8.8    16.0    20.1    23.3    24.8    19.7    14.7  4.7  -  4.4  10.0 

MEAN    -  4.3   -  4.6     1.6     9.0    15.0    20.3    23.2    24.6    20.2    14.4  4.9  -  1.2  10.3 

.6  5.8  -  1.9  10.1 

.3  2.6  -  3.9  10.0 

.7  6.1  -  2.1  9.9 

.2  4.5  -  2.7  11.2 

.1  7.0  1.4  10.2 

.5  6.3  -  3.2  10.4 

.0  4.4  -  5.0  9.9 

.1  4.4  -  2.6  10.2 

.6  5.9  -  2.6  10.3 

.1  6.1  -1.8  10.8 

-  5.2   -  3.1     2.0     9.3    15.4    20.3    23.8    24.8    19.6    13.6  5.3  -  2.4  10.3 

19.6    22.9    23.5    19.3    12.8  4.2  -  0.8  10.0 

20.4    24.6    24.5    19.1    14.8  2.3  -  1.7  10.2 

19.9    23.0    24.7    19.0    12.7  4.8  -  0.5  9.9 

21.2  22.7    25.4    2n.8    13.0  3.1  -  2."  10.2 

19.3  22.7    23.2    20.2    14.2  7.5  -  2.8  10.0 

21.2    23.1    24.4    19.7    11.7  6.6  -  5.4  10.2 

.0  7.5  -  2.7  10.3 

.8  4.9  -  3.1  10.1 

.5  5.4  -  3.6  10.2 

.2  2.6  -  0.6  10.5 


1911 

- 

4, 

,9 

1912 

- 

4, 

.6 

1913 

- 

5, 

.6 

1914 

- 

1. 

,9 

1915 

- 

6, 

,6 

1916 

_ 

2, 

.2 

1917 

- 

8. 

.1 

1918 

- 

5, 

,6 

1919 

- 

8, 

.2 

1920 

- 

4, 

>6 

20, 

,4 

24, 

,3 

24, 

,8 

18. 

.1 

19, 

,0 

22, 

,3 

24, 

,0 

20, 

,3 

:i . 

,2 

25, 

,0 

24, 

,6 

19, 

,9 

20, 

,1 

23, 

,4 

24, 

,4 

19, 

,8 

20, 

,4 

24, 

,1 

25. 

,1 

19, 

,4 

21, 

.0 

24, 

,1 

25, 

,1 

20, 

.0 

19, 

.9 

23, 

,3 

24, 

,5 

19, 

,6 

19, 

,7 

24, 

,5 

26, 

,1 

19, 

,7 

1921 

- 

3.3 

- 

2.6 

1, 

.5 

1922 

- 

9.3 

- 

0.6 

2, 

.8 

1923 

- 

6.2 

- 

4.7 

2, 

.6 

1924 

- 

3.2 

- 

4.3 

0, 

.3 

1925 

5.1 

" 

3.7 

1, 

.0 

1926 

_ 

4.6 

- 

2.1 

2, 

,9 

1927 

- 

4.9 

- 

3.9 

1, 

.0 

1928 

- 

5.0 

- 

3.3 

2, 

.2 

1929 

- 

5.6 

- 

4.4 

2, 

,5 

1930 

- 

6.1 

- 

2.6 

3, 

.6 

20.0 

24, 

.0 

24.3 

20.8 

19.5 

23, 

.8 

24.1 

19.5 

21.9 

24, 

,2 

24.6 

20.2 

21.1 

23, 

.8 

24.7 

19.9 

1931 

- 

4.8 

- 

5, 

,4 

1932 

- 

0.8 

- 

5, 

,9 

1933 

- 

7.4 

- 

4, 

,5 

1934 

- 

9.3 

- 

2, 

,3 

1935 

- 

3.1 

0, 

,1 

1936 

_ 

8.5 

_ 

6, 

,7 

1937 

- 

3.3 

- 

3, 

,1 

1938 

- 

6.7 

- 

3, 

,0 

1939 

- 

4.5 

- 

2, 

,8 

1940 

- 

8.0 

- 

2, 

,9 

24.6 


19.1 
19.9 


10.8    15.3    20.4    25.4    26.4    19.9    13.4     6.0     0.4 
9.7    17.2    20.3    23.8    21.7    20.1    15.4     6.5   -  0.1 

9.6    15.8    20.0    23.9    24.2    20.1    14.2     5.o   -  I. J 


ASIA 


TAL1EN  -  CON.  CHINA  5*662   38  55N  121  38E 

NOTES  ON  PAGE  63 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 
1905       8        2       21       23      46       37     164       89      98       25       12       24      549 


1908  14  3       T       5  88  21  122  100  141  57       5       2  558 

1909  18  1       8  18  41  26  241  227  100  30       9       8  727 

1910  9  T  13        4  33  49  97       57       12  27  64        3  368 

MEAN  10.5  7.7     8.5  16.5  56.7  41.3  166.3  108.3    69.3  27.3  21.7     9.8  543. 

1911  49  8  39  35  4  27  406  101  286  28  69  21  1073 

1912  1  26       5  38  99  35  111  107      62  52       3  14  553 

1913  11  0       5  62  2  79  98      79      32  44       9       1  422 

1914  11  6  88        1  17  78  129  389  323  34  42        6  1124 

1915  33  22  2b  19  55  61  266      21      11  32  12       1  559 


406 

101 

286 

111 

107 

62 

98 

79 

32 

129 

389 

323 

266 

21 

11 

58 

79 

63 

298 

139 

150 

129 

197 

79 

25 

76 

132 

376 

122 

205 

1916  27  12  11  30  49  74  58       79       63  9  10  20  442 

1917  T  7  4  40  27  298  139  150  24  37  12  745 

1918  0        T  56  9  110  84  129  197       79  23  52  20  759 

1919  19       T  10  33  38  30  25      76  132  42  17  8  430 

1920  6  27  2  29       6  52  376  122  205  27  29  3  884 

MEAN  15.7  10.8  24.9  26.0  42.0  54.7  189.6  131.0  134.3  31.5  28.0  10.6  699. 

1921  3  18  17  28  82  82  82  181      92  5       6  8  604 

1922  17  11  3  15  32  10  91  114  250  24  49  6  622 

1923  5       1  49  67  13  63  183  161  41  58  18  23  682 

1924  2       9  14  31  25  21  120      17  115  19  11  3  387 

1925  0  2  25  49  44  61       8  175      67  8  10  4  453 

1926  9  10  3  13  65  11  307  225  133  36  32  13  857 

1927  18  0  29  9  29  33  128       46       13  44  16  21  386 

1928  34        2  17  17  33  28  143  155      48  7  44  17  545 

1929  14       1  2  20  23  33  101  225      38  19  14  42  532 

1930  1       7  15  35       9  15  354  110      57  28  27  5  663 

MEAN  10.3  6.1  17.4  28.4  35.5  35.7  151.7  140.9    85.4  24.8  22.7  14.2  573. 

1931  11       2  5  8  50  51  118  166      49  3  22  20  505 

1932  1  20  5  26  108  33  259      43      98  37       1  5  636 

1933  3       3  20  41  53  75  125  101      41  10       3  16  491 

1934  4  10  22  7  22  178  145  178      83  16  20  6  691 

1935  2       1  0  0  40  98  248      56      39  86  70  2  642 


259 

43 

125 

101 

145 

178 

248 

56 

124 

47 

114 

135 

90 

47 

47 

110 

110 

258 

1936  T  4  7  31  44  15  124       47  44        T  34  52  402 

1937  4  6  9  47  68  23  114  135  102  50  4        8  570 

1938  16  7  16  27  128  45       90       47  28  60  3  25  492 

1939  6  5  12  37  8       47  110  94  83  35        7  451 

1940  1  4  1  24       7  13  110  258  11  39  33  21  522 

MEAN  4.9  6.3  9.0  22.3  55.7  53.9  138.0  114.1  58.9  38.4  22.5  16.2  540. 

1941  7  4  7        7  55  45       33  231  30  23  26  17  485 

1942  1  1  5  54  35  12       95  248  63  60  26  19  619 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


TIENSHUI  CHINA  57006   34  36N  105  34E  1174  M 

NOTES  ON  PAGE  63 


TEMPERATURE  DEG  C 


YEAR 

JAN 

1935 

" 

1936 

-  3, 

,4 

1937 

-  3, 

,2 

1938 

-  2, 

,5 

1939 

- 

1940 

- 

SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 
18.2    14.0     4.7   -  2.9 


23.1 

20.8 

21.4 

23.0 

24.1 

23.0 

12.7 
14.7 


MEAN      _..___---       17.1     13. C     4.9 

1941  ------------ 

1942  -  0.2     0.9     8.9    12.9    17.3    22.8    25.5    23.1     17.3    13.2     7.0   -  1.5 
1943 
1944 
1945 

1946 

0.2     0.9     9.5    14.2    19.3    20.7    23.7    21.2    16.8    10.4 
-  2.0     1.8     6.9    13.5    16.4    20.5    24.2    22.6    17.8    11.3 

4.5  -  2.4 
4.2   -  2.6 

5.6  -  1.1 


1948 

-  2.0 

1949 

-  1.5 

1950 

1.1 

22. 

.8 

25, 

,5 

23, 

,1 

17. 

,3 

20, 

,8 

23, 

,7 

22, 

,4 

17, 

,4 

20, 

.6 

24, 

,5 

21, 

,8 

17, 

,5 

23, 

.2 

24, 

,4 

23, 

,9 

IB, 

,3 

21, 

.2 

23, 

,9 

23, 

,4 

17, 

,4 

20, 

.7 

23, 

,7 

21, 

.2 

16, 

,8 

20, 

.5 

24, 

,2 

22, 

.6 

17, 

.8 

21 

,4 

23 

.5 

20 

,7 

15, 

,5 

19 

.5 

23 

.8 

21 

.8 

16, 

.4 

PRECIPITATION  MM 


1935 


1936  1  8  6  23  50  105  65  200      68        8  3  15  552 

1937  1  3  5  24  81  142  217      43  135  18  8  1  678 

1938  9  5  29  48  77  174  74  122      89  32  5  2  666 

1939  1  9  8  34  28  27  74       23       66  31  14  0  315 

1940  1  9  40  25  111  32  69  156      94  29  38  2  606 

MEAN  2.6  6.8  17.6  30.8  69.4  96.0  99.8  108.8    89.7  22.0  15.8  4.2  563. 

1941  ---------  --- 

1942  T  3  16  44  67  20  40        7      93  47  8  0  345 

1943  3  3  18  43  74  63  182  118  125  19  6  0  654 


1944 


1948 


547 


1945  5      10       3      50      46      57      50     116     116      36      14       5      508 

1946  0        9      25        5       76      89      23       78     104      52       28        1       490 

1947  10        T        2       31       86      91       61      244       82       29       15        5      656 


481 


1949  0        7       32       35       87       39     199     123     177       31        8        8       746 

1950  T        6       16       35       26      64      55     133       51       66  5      464 

MEAN       3.6     5.9    16.6    38.4    59.0    65.2    84.3   110.6   102.0    40.4    14.6     2.9    543. 


ASIA 


TSINAN  CHINA  36  40N  117  02E 

NOTES  ON  PAGE  63 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1916  13  7       8  12  48  116  96      67  155  1  31  1  555 

1917  1  0       0  0  3  66  329  110  156  12  0  15  692 

1918  0  15  27  7  157  79  83  244  4  4  16  12  648 

1919  13  0  13  11  28  59  78  113  21  5       3  4  348 

1920  10  16       9  3  5  20  182  144  122  4       8  8  531 

MEAN  7.4  7.6  11.4  6.6  48.2  68.0  153.6  135.6  91.6  5.2  11.6  8.0  554. 

1921  10  10  12  22  28  57  418  363  72  19       8  3  1022 

1922  9  5        T  74  48  49  244  127  62  T        4  3  625 

1923  10  20  27  18  49  139  169  214  29  65        2  3  745 

1924  1  10       9  26  15  75  296      48  30  41       5  T  556 

1925  T  0       6  11  13  181  158  131  38  T       5  1  544 

1926  9  13       9  14  11       7  312  150  55  29  63  12  684 

1927  40  7  10  21  15  24  60      60  39  72  14  10  372 

1928  21  1       8  37  1  133  184  288  27  1  34  16  751 

1929  11  8       2  39  22  39  246  250  2  22       T  73  714 

1930  2  29  18  7  50  25  204  337  36  55       4  4  771 

MEAN  11.3  10.3  10.1  26.9  25.2  72.9  229.1  196.8  39.0  30.4  13.9  12.5  678. 

1931  5  1        8  10  62  60  104  304  66  T  55  6  681 

1932  0  T       4  16  40  67  255  113  34  1       T  13  543 

1933  3  5  19  32  50  92  95  171  48  6  22  24  567 

1934  3  7  23  12  25  132  229  230  82  18       6  27  794 

1935  14  T        0  5  6  55  324  114  41  49  61  4  673 

1936  2  7       2  53  32  8 

1937  5  3       8  58  76  4 

1938  ----- 

1939  3  8       6  T  23  3 

1940  1  15       T  4  8  7 

MEAN  4.0  5.1      7.8  21.1  35.8  71.9  166.6  184.1  61.3  16.0  24.1  14.8  612. 

1941  2  8       9  1  35  55  51  141  22  22  28  5  379 

1942  0  1  10  47  16  12  286      83  24  4       4  0  487 

1943  4  10  15  15  59  56  88  197  129  T  18  8  599 

1944  11  13       T  12  28  96  160  119  54  5  31  2  531 

1945  0  11  20  29  24  85  233  147  121  26  26  T  722 

1946  9  3  19  31  71  11  130  139  149  43  14  3  622 

1947  5  1  14  4  25  88  175  216  96  14        8  21  667 

1948  9  14  32  38  11  64  174  212                       4  21 

1949  1  17       3  8  20  38  253  220  118  1       5  19  703 

1950  6  10  12  59  28  65  135  198  51  125  19  15  723 

MEAN  4.7  8.8  13.4  24.4  31.7  57.0  168.5  167.2  84.9  26.7  15.7  9.4  612. 


104 

304 

255 

113 

95 

171 

229 

230 

324 

114 

211 

104 

129 

333 

49 

164 

103 

124 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


TSINGTAO  CHINA  5*857  36  04N  120  19E    78  M 
NOTES  ON  PAGE  63 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR    JAN     FEB  MAR     APR     MAY     JUN  JUL  AUG     SEP     OCT  NOV  DEC     MEAN 

1945  -  3.0   -  1.7  3.5    11.2    15.4    20.2    22.6  25.8    22. 4    16.2  11.4  2.4     12.2 

1946  0.9     2.4  4.4    11.3    15.9    21.5    24.9  25.9    21.7    16.5  10.4  -  0.2     13.0 

1947  -  1.2   -  2.4  3.1    11.0    15.3    19.5    23.2  24.9    20.5    14.2  6.9  -  0.3     11.2 

1948  -  1.3     1.1  3.8    11.6    15.1    20.5    23.9  25.7    21.5    15.3  7.3  4.0     12.5 


3.8 

11.6 

15.1 

20.5 

23.9 

25.7 

21.5 

15.3 

5.1 

10.5 

16.9 

20.2 

23.1 

23.9 

21.2 

16.4 

5.5 

10.8 

16.4 

20.0 

24.3 

25.5 

21.3 

15.6 

2R 

2 

24.6 

18 

0 

27 

2 

25.1 

18 

9 

26 

5 

23.6 

17 

9 

1949  -  0.3     1.7     5.1    10.5    16.9    20.2    23.1    23.9    21.2    16.4     9.6     1.7     12.5 

1950  0.5     0.2     5.5    10.8    16.4    20.0    24.3    25.5    21.3    15.6     7.7     1.5     12.4 


PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1945  3  4  36      27  27  122  122  132  46  32  38  0  589 

1946  19  4  29       17  89       13  217  215  73  48  18  3  745 

1947  22  5  8       18  18      94  384  205  67  2  19  21  863 

1948  7  8  55      22  3      83  48  340  145  44  2  26      783 

1949  3  16  20      28  33       34  114  112  174  1  *.  27  567 

1950  41  13  11  102  9      52  280  220  40  59  10  13      850 

MEAN     15.8  8.3  26.5    35.7  29.8    66.3  194.2  204.0  90.8  31.0  15.3  15.0    732.7 

TUNHUANG                                           CHINA  52418  40  08N  94  47E  1100  M 

NOTES  ON  PAGE  63 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN 

1938  -  8.6  -  3.0  4.4  13.0  20.1  22 

1939  -  5.5     0.2  5.1  11.2  20.1  23 

1940  -  4.8  -  1.2  6.6  12.3  19.0  23 

MEAN      ------ 

1941  -  5.5  -  0.8  7.5  14.6  19.9  25 

1942  -  5.7  -  4.7  7.9  13.5  18.2  24 

1943  -  7.4  -  2.2  6.1  12.6  19.4  22 

1944  -  7.0  -  2.7  7.9  12.0  19.3  23.9    25.7    24.8    18.1    10.4     0.3   -12.6     10.0 

1945  -10.3  -  5.0  5.0  15.2  21.8  24.8    25.9    26.3    19.3    12.1  3.9   -  4.3     11.2 

1946  -  4.0     1.2  5.0  16.5  16.5  23.3    25.8    25.4    18.7    12.1  1.4   -  6.8     11.3 

1947  -  5.7  -  2.2  7.7  15.4  20.6  23.7    25.5    23.6    19.4    10.1     5.4   -  6.9     11.4 

1948  -  6.3  -  1.5  6.9  14.6  16.9  24.2    25.7    24.4    19.4    10.2     0.1   -  4.0     10.9 

1949  -  5.1     1.3  5.4  14.1  19.2  23.4    24.0     - 

1950  -  3.0  -  2.7  6.6  12.0  21.0  22.9    25.9    24.7    18.4     9.5     0.4   -  7.1      10.7 

MEAN  -  6.0  -  1.9  6.6  14.1  19.3  23.9    25.7    25.0    19.0    11.0     1.8   -  6.2     11.0 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1938 
1939 
1940 

MEAN 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

MEAN 


2h 

5 

25.6 

19.2 

25 

8 

24.1 

19.1 

26 

5 

26.4 

19.6 

WU-CHOW                                             CHINA  59265  23  3«N  111  1  7F    11  M 

NOTES  ON  PAGE  63 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC     TOTAL 

1900  15  39  139  170  124  200  107  91      67  0  21  2  975 
MEAN  ------------ 

1901  48  18  155  230  277  56  296  165      64  0  18  1  1328 

1902  0  0  20  6*  265  111  204  144      12  27  94     128     1069 

1903  27  107  121  134  271  267      88  187      72  4  6  5     1289 

1904  1  4  164  301  116  125  273  105  160  8  33  59     1349 

1905  15  24  176  107  87  255  122  98  103  28  28     135     1178 

1906  49  65  124  399  272  75  266  17  137  6  1  5     1416 

1907  72  30  40  181  331  108  139  127      78  202  103  70     1481 

1908  76  70  10  164  74  184  210  132  118  68  3  72     1181 
19:9  43  63  42  222  320  324  104  156      67  123  54  T      1518 

1910  56  40  31  119  161  125       58  304      41  4  55  53     1047 

MEAN  37.7  44. e  8C.9  187.9  210.8  174.9  162.7  141.1    87.6  52.2  41.9    58.6   1281.1 

1911  16  2 

1912  107  1C 

1913  16  3 

1914  22  15 

1915  6 

1916  5  4 

1917  22  2 

1918  3  9  98  97  262  206  246  445      47  0  104 

1919  3  67  72  128  126  145  155  252      81  12  107 

1920  1  84  85  326  138  198  123  293  286  36  110 

MEAN  20.1  54.1  108.8  168.3  184.4  208.2  168.2  228.4    97.8  40.1  66.6    40.9   1385.9 

1921  33  52  75  95  408  262  184  152  152  1  25  23     1462 

1922  61  56  58  80  179  155  106  272  114  29  25  29     1164 


209 

199 

237 

176 

102 

171 

155 

175 

158 

306 

110 

256 

119 

173 

212 

230 

65 

225 

48 

232 

189 

209 

168 

125 

116 

42 

259 

180 

367 

210 

61 

151 

113 

160 

164 

75 

125 

160 

150 

272 

182 

232 

98 

97 

262 

206 

246 

445 

72 

128 

126 

145 

155 

252 

85 

326 

138 

198 

123 

293 

38 

1301 

44 

1460 

122 

1481 

67 

1488 

3 

1477 

13 

931 

11 

1265 

16 

1533 

34 

1182 

61 

1741 

408 

262 

184 

152 

152 

179 

155 

106 

272 

114 

208 

107 

264 

130 

83 

192 

289 

167 

223 

40 

194 

154 

29 

98 

37 

1923  0  33  73  216  208  107  264  130  83  46  22  20  1402 

1924  83  117  7  97  192  289  167  223  40  10  0  0  1225 

1925  83  45  180  118  194  154  29  98  37  35  23  33  1029 

1926  24  155  148  173  160  162  63  83  88  195  6  45  1302 

1927  8  78  166  94  265  272  158  201  51  35  39  23  1390 

1928  71  44  50  51  210  135  142  203  44  6  38  1  995 

1929  7  93  13  127  316  153  199  209  74  3  33  33  1260 


51 

210 

135 

142 

203 

127 

316 

153 

199 

209 

132 

166 

162 

173 

118 

1930  77  46  191  132  166  162  173  118      52  113  20  39  1289 
MEAN  44.7  71.9  96.1  118.3  229.8  205.1  148.5  168.9    73.5  47.3  23.1  24.6  1251.8 

1931  25  17  116  198  160  173  122  198      52  15       T  68  1144 

1932  T  103  59  121  208  199  190  168  121  113  24  42  1348 

1933  5  33  40  147  199  274  100  123  103  14  32  22  1092 

1934  7  55  52  150  169  238  193  133      38  73  69  48  1225 

1935  101  66      86  89  192  340  199  188  129  80  27  67  1564 


198 

160 

173 

122 

198 

52 

15 

121 

208 

199 

190 

168 

121 

113 

147 

199 

274 

100 

123 

103 

14 

150 

169 

238 

193 

133 

38 

73 

89 

192 

340 

199 

188 

129 

80 

83 

204 

107 

68 

156 

70 

4 

157 

133 

169 

71 

179 

186 

0 

42 

108 

108 

86 

203 

110 

35 

80 

117 

182 

169 

106 

125 

190 

189 

177 

168 

249 

164 

20 

116 

1936  13  50  40  83  204  107  68  156       70        4       7       81       883 

1937  66  23  49  157  133  169  71  179     186       0      21      10     1064 

1938  33  8 

1939  46  18  39  80  117  182  169  106     125     190      59       0     1131 

1940  13  33  316  189  177  168  249  164      20     116      69      24     1538 

MEAN  32.9  50.0  60.8  118.6  165.6  198.9  133.1  161.6   103.8    58.2    29.9    42.3   1155.7 

1941  65  126  164  106  303  224  426  219      20     125      44      48     1870 

1942  4  54  217  180  208  171  337  161      20      67      67      60     1546 

1943  4 

1944  1  2 
1945 

1946  21        1       55  106  210  174  324  164 

MEAN  19.:  42.4  133.6  138.0  237.6  211.2  307.8  199.2 


164 

106 

303 

224 

426 

219 

217 

180 

208 

171 

337 

161 

142 

58 

146 

271 

234 

302 

90 

240 

321 

216 

218 

150 
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56287   30  O0N  103  03E   650  M 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


19.1 
18.9 


12.7 
13.1 


1941 

9, 

.0 

10, 

,6 

1942 

8, 

,8 

7, 

,6 

1943 

6. 

.6 

9, 

,1 

1944 

6. 

.6 

8, 

,8 

1945 

6. 

,5 

5, 

,7 

1946 

9, 

,7 

12. 

,7 

1947 

7, 

.1 

7, 

,5 

1948 

7, 

,7 

8, 

,9 

1949 

6 

.1 

9, 

.3 

1950 

8, 

.8 

6, 

,9 

5, 

,1 

26, 

,7 

26, 

,6 

4, 

,5 

27, 

,3 

26, 

,3 

'3, 

,9 

27, 

,2 

26, 

,7 

!3i 

.6 

26, 

.6 

25, 

,8 

'6, 

.3 

26, 

,6 

25, 

,1 

'4, 

,7 

26, 

,2 

26, 

,2 

'3, 

.0 

25, 

.0 

25, 

,0 

'2, 

,7 

24, 

,2 

24, 

,9 

18.2 
17.8 


16.7 
17.5 


17.0    12.9 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FE 

1937  1  4 

1938  15 
1939 

1940  10  3 

MEAN 

1941  10  4 

1942  7 

1943  19  2 

1944  29  2 

1945  23  2 

1946  21  1 

1947  14  2 

1948  -  2 

1949  14  2 

1950  16  2 

MEAN  17.0  2 


771 

312 

532 

261 

280 

358 

116 

117 

75 

452 

249 

130 

34 

304 

483 

181 

100 

120 

211 

628 

275 

196 

131 

100 

180 

69 

561 

501 

151 

93 

76 

26 

103 

252 

487 

369 

238 

85 

103 

155 

540 

351 

142 

217 

98 

47 

86 

644 

710 

244 

98 

53 

144 

158 

424 

276 

178 

126 

65 

113 

207 

593 

745 

458 

102 

167 

154 

167 

407 

313 

247 

90 

119 

- 

216 

906 

492 

251 

197 

114 

98 

128 

361 

319 

121 

72 

97.7       109.4       150.0       531.6       446.9       235.7 


TOTAL 
1723 


1843 
1772 
1688 
1759 
2176 

1485 
2511 


1338 
1874.4 


ASIA 
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63646   38  17N  109  45E  1121  M 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1936 

-10, 

■  9 

1937 

-  7, 

,3 

1938 

-10, 

,5 

1939 

-  6, 

.8 

1940 

-  5, 

,6 

PF 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

- 

- 

22. 

,7 

24. 

,6 

22, 

,7 

17, 

,4 

11, 

,9 

1. 

,4 

-12, 

,4 

9, 

,4 

17, 

,0 

21, 

,5 

24, 

,5 

22, 

,9 

16, 

,9 

11, 

,8 

1, 

.2 

-  7, 

.2 

11. 

,1 

17, 

,7 

20. 

,7 

22, 

,9 

24, 

,1 

16, 

,1 

10. 

,5 

-  0, 

.3 

-  5, 

.4 

1  ?, 

,1 

18, 

,1 

21. 

,2 

24, 

,4 

24, 

,3 

15, 

,6 

10. 

,9 

1, 

,« 

-  5, 

.6 

9, 

,3 

17, 

,8 

22. 

.1 

24, 

,3 

24, 

,9 

16, 

,8 

10, 

,7 

-  0, 

.4 

-  7, 

,5 

MEAN 


8.2 


1941  -  6.1  -  3.1 

1942  -  7.3  -  6.1 

1943  -  9.1  -  3.5 

1944  -  8.7  -  5.6 

1945  -  9.9  -  5.6 

1946  -  5.5  -  0.9 

1947  -  7.3  -  5.4 

1948  -  8.4  -  2.2 


1.7 

4.5 


23.7 
26.0 
25.4 


16.9 
16.7 


17.0    22.6 


2.2   -  6.9 


1.7   -  6.5 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1933 

1934  3  1 

1935  6  1 

1936  4  2 

1937  T  8 

1938  5  3 

1939  T  7 
194C  T  9 

MEAN  2.6  4. 


402 
209 


96.1   146.1 


638 
4  70 

433 
476 
334 
294 
583 


1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 


129  23 

151  83 

69  109 

214  109 

176  87 


73 


1  = 


213 
454 
332 
532 

427 

255 
359 
355 


MEAN 


19.0    28.2   109.6 


HONG  KONG 


STATION  NOTES 


HONG  KONG  (1  station) 

General:  Data  are  from  the  Royal  Observatory,  Hong  Kong.  Monthly  values 
of  pressure  and  temperature  are  means  of  hourly  observations. 

Barometers  are  of  the  Kew-pattern  and  pressure  readings  are  corrected  for 
temperature  and  reduced  to  mean  sea  level  and  to  standard  gravity.  The  rain  gage 
is  the  8  inch  type  with  rim  18  inches  above  the  ground. 
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HONG  KONG 


WMO  45005   22  18N  lift  10E 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAP 


1951 

1020 

1016 

1017 

1013 

1010 

1005 

1008 

100ft 

1010 

1013 

1018 

1020 

1013 

1952 

1020 

1018 

1015 

1013 

1009 

1005 

100ft 

1006 

1009 

101ft 

1015 

1022 

1013 

1953 

1020 

1020 

1015 

101ft 

1009 

1C06 

1007 

100ft 

1008 

1013 

1017 

1020 

1013 

195ft 

1017 

1018 

1019 

1012 

1010 

1006 

1007 

1005 

1007 

1015 

1015 

1021 

1013 

1955 

102ft 

1015 

1015 

1013 

1009 

1007 

1005 

1007 

1010 

101ft 

1018 

1018 

1013 

1956 

1018 

1017 

1016 

1012 

1009 

1007 

1007 

1006 

1006 

1015 

1019 

1021 

1013 

1957 

1019 

1019 

1017 

101ft 

1009 

1006 

1007 

1005 

1008 

1015 

1018 

1019 

1013 

1958 

1022 

1019 

1016 

1014 

1009 

1006 

1005 

1009 

1007 

1015 

1019 

1019 

1013 

1959 

1022 

1017 

1018 

1013 

1011 

1007 

1007 

100ft 

1008 

101ft 

1017 

1019 

1013 

1960 

1020 

1020 

1013 

1013 

1010 

1005 

1008 

1002 

1009 

1015 

1018 

1020 

1013 

MEAN 

1020.2  1017. 

9  1016. 

1013.1 

1009.5  1006. 

0  1006 

5  1005.2  1008.2 

101ft. 3  1017. ft  1019.9 

1012. 

9 

CLINO 

1020. ft  1018. 

0  1016. 

1012.9 

1009.3  1006. 

1  1006 

3  1005. 

1008.2 

101ft. 3  1017.3  1020.0 

1012. 

8 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

1ft 

7 

15 

9 

15 

8 

1952 

16 

ft 

16 

2 

18 

ft 

1953 

15 

7 

16 

2 

18 

2 

195ft 

17 

1 

15 

9 

16 

0 

1955 

13 

8 

16 

7 

19 

9 

1956 

1ft 

1 

15 

7 

17 

8 

1957 

16 

0 

12 

6 

16 

6 

1958 

15 

1 

1ft 

6 

19 

7 

1959 

15 

2 

17 

2 

18 

ft 

1960 

16 

2 

17 

ft 

21 

,2 

27 

8 

28 

8 

28 

6 

26 

6 

25 

7 

21 

6 

17 

7 

28 

2 

28 

7 

28 

1 

27 

ft 

2ft 

ft 

21 

4 

16 

1 

27 

1 

27 

7 

27 

6 

28 

1 

2ft 

5 

19 

7 

17 

8 

27 

9 

28 

6 

27 

9 

27 

9 

2ft 

7 

19 

2 

16 

2 

27 

1 

28 

5 

28 

2 

27 

0 

23 

7 

21 

8 

19 

ft 

27 

4 

28 

5 

27 

7 

27 

ft 

24 

1 

20 

.7 

18 

1 

28 

1 

28 

0 

27 

8 

26 

9 

25 

2 

22 

.0 

18 

a 

27 

3 

28 

9 

28 

1 

27 

ft 

2ft 

8 

21 

.8 

16 

9 

27 

5 

28 

ft 

27 

9 

27 

3 

2ft 

7 

21 

.1 

17 

4 

27 

5 

28 

ft 

27 

9 

27 

3 

2ft 

7 

21 

.2 

17 

4 

22.8 
22.5 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FE 

1951  32  2 

1952  24  3 

1953  30  5 

1954  49  2 

1955  4 

1956  77  t 

1957  16  5 

1958  54  £ 

1959  1  21 

1960  15 

MEAN  30.2  ( 

CLINO  30  ( 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SFP 


173  554  561  209  481  70 

194  18ft  597  187  ftll  Bftft 

113  36ft  ft05  150  3ft9  58ft 

156  79  219  158  265  223 

17ft  441  294  619  548  143 


9 

70 

240 

414 

146 

389 

162 

7 

72 

894 

462 

395 

387 

470 

8 

48 

225 

244 

479 

175 

550 

.4 

294 

90 

914 

353 

604 

281 

5 

42 

245 

677 

161 

545 

311 

0.0 

133.6 

331.6 

478.7 

285.7 

415.4 

363 

0 

133 

332 

479 

286 

415 

364 

TOTAL 

2365 
2543 
2359 
1367 
2351 

1651 
2949 
2035 
2797 
2238 

2265.5 
2265 


INDIA 


STATION  NOTES 


INDIA  (47  stations) 


General:  Data  given  in  the  main  tables  for  the  years  1951  to  1960  are  pre- 
sented as  recorded  during  the  ten-year  period.  Data  for  the  years  prior  to  1951  are 
for  stations  which  are  currently  appearing  in  the  Monthly  Climatic  Data  for  the  World 
and  for  which  earlier  available  data  have  not  appeared  In  the  previous  issues  of  World 
Weather  Records. 


Latitude  and  longitude  values  of  many  of  the  stations  have  been  slightly  changed 
owing  to  redetermination  or  change  in  site.  All  changes  are  documented  in  individual 
station  notes  and  values  as  on  December  31,  1960  have  been  given  in  the  tables. 

Whenever  there  were  changes  in  site  or  exposure  during  the  decade,  comparative 
observations  of  temperature  and  rainfall  were  taken,  if  considered  necessary.  Such 
corrections,  derived  from  comparative  observations  for  two  or  more  years,  to  reduce 
the  earlier  data  to  the  exposure  at  the  end  of  the  decade  are  given  in  the  individual 
station  notes  and  history  section. 

A  standard  height  of  4  ft.  (1.2  m.)  above  ground  level  for  the  bottom  of  the 
Stevenson  Screen  has  been  adopted  at  all  the  observatories  of  this  department.  The 
rim  of  the  rain  gauge  is  generally  1  ft.  (30  cm.)  above  ground  level. 

At  all  stations,  the  site  for  the  Stevenson  Screen  and  rain  gauge  is  such  as 
to  provide  satisfactory  exposure.  No  special  shielding  is  provided  for  the  rain  gauge 
at  any  station. 

During  the  years  prior  to  1951  and  particularly  before  1900,  occassional  obser- 
vations may  be  missing. 

Pressure:  Prior  to  1951  the  pressure  observations  in  the  tables  have  been 
corrected  to  standard  temperature,  to  constant  of  gravity  at  Lat.  45°,  and  to  the  level 
of  the  barometer  as  In  1920.  The  corrections  for  the  changes  in  height  have  been 
computed  on  the  basis  of  1.0  mb.  for  each  30  ft.  difference  in  the  height  irrespective 
of  the  height  or  temperature  of  the  individual  station.  Changes  in  the  height  of  the 
barometer    level   are   indicated   under   the   individual  station  notes  and  history  section. 

The  data  available  for  the  years  previous  to  1889  are  the  means  of  the  1000 
hours  and  the  1600  hours,  (local  time)  observations;  but  in  later  years  observations 
have  in  general  been  recorded  only  at  0800  hours,  local  time.  Corrections  taken  from 
Indian  Meteorological  Memoirs  Vol.  XVII,  have,  therefore,  been  applied  to  the  earlier 
data  in  order  to  make  them  comparable  with  the  0800  hours  data  of  later  years. 

Recording  of  pressure  in  millibars  instead  of  inches  was  introduced  January  1, 
1943. 

The  data  available  for  the  period  January  1943  to  February  1949  were  recorded 
at  0800  hours  I.S.T.  and  the  data  for  the  period  March  1949  onwards  were  recorded 
at  0830  I.S.T.  The  corrections  applied  to  reduce  the  pressure  data  for  0800  hours 
I.S.T.  to  0800  hours  local  time,  are  indicated  in  the  following  table.  A  uniform  correction 
of  -0.2  mb.  was  applied  to  the  data  recorded  at  0830  hours  I.S.T.  to  reduce  these  to 
0800  hours  I.S.T. 
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CORRECTIONS  APPLIED  FROM  JANUARY  1943  FOR  REDUCING 
PRESSURE  DATA  FROM  0800  HOURS  I.S.T.  TO  0800  HOURS  L.M.T. 


Station 


Jan.     Feb.    Mar.  Apr.    May    Jun.     Jul.     Aug.    Sep.     Oct.    Nov.    Dec. 


Mllllba 

rs 

Agra 

+0.2 

+0.2 

+0.2 

+0.2 

+0.1 

+0.1 

+0.1 

+0.1 

+0.1 

+0.2 

+0.2 

+0.2 

Akola 

+0.3 

+0.3 

+0.3 

+0.3 

+0.2 

+0.1 

+0.2 

+0.2 

+0.2 

+0.3 

+0.3 

+0.3 

Amrltsar/Rajasansi  +0.4 

+0.3 

+0.4 

+0.3 

+0.2 

+0.2 

+0.2 

+0.2 

+0.3 

+0.3 

+0.3 

+0.4 

Blkaner 

+0.4 

+0.4 

+0.5 

+0.3 

+0.3 

+0.2 

+0.3 

+0.3 

+0.3 

+0.3 

+0.4 

+0.4 

Bombay/Santa  Cruz 

+0.5 

+0.5 

+0.5 

+0.5 

+0.4 

+0.3 

+0.4 

+0.4 

+0.5 

+0.4 

+0.5 

+0.5 

Calcutta/Dum  Dum 

-0.3 

-0.3 

-0.2 

-0.2 

-0.2 

-0.1 

-0.1 

-0,2 

-0.2 

-0.2 

-0.2 

-0.3 

Cuttack 

-0.1 

-0.1 

-0.1 

-0.1 

-0.1 

-0.1 

0.0 

-0.1 

-0.1 

-0.1 

-0.1 

-0.1 

Daltonganj 

-0.1 

-0.1 

-0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.1 

-0.1 

-0.1 

Darbhanga 

-0.2 

-0.1 

-0.1 

-0.1 

-0.1 

0.0 

-0.1 

-0.1 

-0.1 

-0.1 

-0.1 

-0.1 

Darjeeling 

-0.3 

-0.3 

-0.2 

-0.2 

-0.2 

-0.1 

-0.1 

-0.1 

-0.2 

-0.2 

-0.2 

-0.3 

Dhubri 

-0.4 

-0.3 

-0.2 

-0.2 

-0.2 

0.0 

-0.1 

-0.1 

-0.2 

-0.2 

-0.2 

-0.3 

Dlbrugarh 

-0.7 

-0.6 

-0.5 

-0.5 

-0.4 

-0.3 

-0.3 

-0.4 

-0.5 

-0.4 

-0.6 

-0.6 

Dumka 

-0.3 

-0.2 

-0.2 

-0.1 

-0.1 

-0.1 

-0.1 

-0.1 

-0.1 

-0.2 

-0.2 

-0.2 

Dwarka 

+0.7 

+0.6 

+0.7 

+0.5 

+0.3 

+0.3 

+0.2 

+0.4 

+0.4 

+0.4 

+0.5 

+0.5 

Hyderabad 

+0.2 

+0.2 

+0.2 

+0.2 

+0.2 

+0.1 

+0.1 

+0.1 

+0.2 

+0.2 

+0.2 

+0.2 

Indore 

+0.3 

+0.3 

+0.3 

+0.3 

+0.2 

+0.1 

+0.2 

+0.2 

+0.2 

+0.3 

+0.3 

+0.3 

Jagdalpur 

+0.1 

+0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

Jodhpur 

+0.4 

+0.4 

+0.5 

+0.3 

+0.3 

+0.2 

+0.3 

+0.3 

+0.3 

+0.3 

+0.4 

+0.4 

Kota 

+0.3 

+0.3 

+0.3 

+0.2 

+0.2 

+0.2 

+0.2 

+0.2 

+0.2 

+0.3 

+0.3 

+0.3 

Ludhiana 

+0.3 

+0.3 

+0.3 

+0.2 

+0.2 

+0.2 

+0.2 

+0.2 

+0.3 

+0.3 

+0.3 

+0.3 

Mukteswar/Kumaun 

+0.1 

+0.1 

+0.1 

+0.1 

+0.1 

+0.1 

+0.1 

+0.1 

+0.1 

+0.1 

+0.1 

+0.1 

Pamban 

+0.2 

+0.1 

+0.1 

+0.1 

+0.1 

+0.1 

+0.1 

+0.1 

+0.1 

+0.1 

+0.1 

+0.1 

Poona 

+0.5 

+0.5 

+0.4 

+0.4 

+0.3 

+0.2 

+0.3 

+0.3 

+0.4 

+0.4 

+0.3 

+0.5 

Sagar 

+0.2 

+0.2 

+0.2 

+0.1 

+0.1 

+0.1 

+0.1 

+0.1 

+0.1 

+0.1 

+0.2 

+0.2 

Silchar 

-0.5 

-0.4 

-0.4 

-0.4 

-0.3 

-0.1 

-0.2 

-0.2 

-0.3 

-0.3 

-0.4 

-0.4 

Trivandrum 

+0.3 

+0.3 

+0.2 

+0.2 

+0.2 

+0.2 

+0.2 

+0.2 

+0.2 

+0.2 

+0.2 

+0.2 

Veraval 

+0.7 

+0.6 

+0.6 

+0.6 

+0.4 

+0.3 

+0.4 

+0.4 

+0.6 

+0.5 

+0.6 

+0.7 

In  order  that  the  continuity  of  pressure  values  shall  not  be  broken,  the  mean 
monthly  pressures  at  station  level  and  reduced  to  mean  sea  level  supplied  for  the 
period  1951-1960  are  those  as  recorded  at  0830  hours,  Indian  Standard  Time. 

The  new  International  Barometer  Conventions,  adopted  by  W.M.O.  in  1953,  were 
implemented  in  this  department  with  effect  from  January  1957.  Asa  result  of  the 
new  conventions,  a  correction  of  -0.1  mb.  will  have  to  be  applied  to  all  pressure  values 
recorded  up  to  the  end  of  1956,  for  all  Indian  Stations  except  the  following  stations 
whose  corrections  are  given  below: 


Station 


New  Barometer  Convention  correction  (mb.) 


Mukteswar/  Kumaun 

Darjeeling/Raj  Bhawan 

Dibrugarh 

Darbhanga 

Bombay/Santa  Cruz 

Bombay/Colaba 

Vislakhapatnam 


-0.2 

-0.2 

-0.3 

-0.2 

0.0 

0.0 

0.0 
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Temperature:  The  entries  for  temperature  are  the  means  of  the  monthly  average 
of  daily  maximum  temperatures  plus  the  monthly  average  of  the  daily  minimum  tempera- 
tures as  recorded  Corrections  due  to  changes  in  site/exposure  are  given  under  the 
individual  station  notes. 

Precipitation:  The  entries  for  rainfall  are  the  total  precipitation  for  the  month 
ending  at  the  last  morning  observation  of  the  month. 


AGRA 
Date 

Site 

Lat. 

Long. 

Hz  (m.) 

12/1/1862-6/30/06 
7/1/06-12/31/23 
1/1/24-6/14/41 
6/15/41-12/31/60 

Medical  School 

Upper  Air  Obs.* 
Central  Telegraph 
Office** 

27°10'N 

78°02'E 

it 

169 

There  has  been  no  change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
6/15/51-12/31/60 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  30  cm. 

♦The  observatory  was  transferred  from  the  Medical  School  building  to  the 
premises  of  the  Upper  Air  Observatory  from  January  1,  1924. 

•♦The  observatory  was  transferred  again  from  the  Upper  Air  Observatory  to  a 
new  site  at  the  Central  Telegraph  Office  from  June  15,  1961. 

Comparative  observations  of  temperature  and  rainfall  were  taken  for  the  changes 
in  site/exposure.  The  corrections  were  found  significant  only  for  the  temperature  values. 
The  corrections  to  be  applied  to  the  earlier  data  to  reduce  these  to  the  later  exposure 
are  given  below: 

Temperature 

Corrections  (Data  for  the  period  1876  to  1923) 

Jan.     Feb.    Mar.      Apr.    May       Jun.       Jul.        Aug.    Sep.       Oct.       Nov.      Dec. 

°F  -1.8     -2.3    -3.1        -2.3    -1.5       -0.1        -0.3       -0.4    -1.0       -3.1        -3.0       -1.5 

°C  -1.0    -1.3    -1.7       -1.3    -0.8       -0.1        -0.2       -0.2    -0.6       -1.7       -1.7       -0.8 

Corrections  (Data  for  the  period  1924  to  March  1925) 

Jan.     Feb.    Mar.      Apr.    May       Jun.        Jul.        Aug.    Sep.       Oct.       Nov.       Dec. 

°F  -0.9     -0.9    -0.8       -0.9     -0.7       -0.7       -0.5       -0.5    -0.5       -0.9       -0.9       -0.9 

°C  -0.5     -0.5    -0.4       -0.5     -0.4       -0.4       -0.3       -0.3    -0.3       -0.5       -0.5       -0.5 

Corrections  (Data  for  the  period  April  1925  to  May  1941) 

Jan.     Feb.    Mar.      Apr.    May       Jun.       Jul.        Aug.    Sep.       Oct.       Nov.      Dec. 


F 

40.7    +0.9    +1.3 

+1.1     +0.4 

0.0 

-0.1 

+0.2    +0.5 

+1.4 

+1.5 

+1.2 

C 

+0.4    +0.5    +0.7 

+0.6    +0.2 

0.0 

-0.1 

+0.1     +0.3 

+0.8 

+0.8 

+0.7 
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AHMADABAD 

Date 

Site 

Lat. 

Long. 

Hz  (m.) 

Prior   to    1/51 

Aerodrome 

23°04*N 

72°38'E 

55 

There   has   been  no  change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
1/1/51-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  33  cm. 

AKOLA 

Date  Site  Lat.  Long.  Hz  (m.) 

1/1/1870-10/23/1877  Civil  Hospital  20°42'N  77°02'E  283 

10/24/1877-3/24/1878 

3/25/1878-4/15/12 

4/16/12-12/31/60  "  "  "  "  282 

There   has   been   no   change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
4/16/12-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  30  cm. 

ALLAHABAD/BAMHRAULI 

Date  Site  Lat.  Long.  Hz  (m.) 

Prior  to  1/51  Aerodrome  25°27'N  81°44'E  98 

There   has   been   no   change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
1/1/51-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  29  cm. 

AMRITSAR/RAJASANSI 

Date  Site  Lat.  Long.  Hz  (m.) 

11/15/47-12/31/60  Aerodrome  31°38'N  74°52*E  234 

There   has    been   no   change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
11/15/47  to  12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  28  cm. 

BANGALORE 

Date  Site  Lat.  Long.  Hz  (m.) 

Prior  to  1/51  Central  Obs.  12'58'N  77°35'E  921 

There   has   been   no   change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
1/1/51-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  30  cm. 
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Site 


Lat. 


Long. 


Hz  (m.) 


BELGAUM 

Date 

Prior  to  1/51- 

12/31/54 
3/2/55-12/31/60 


•The  observatory  was  transferred  to  a  new  site  at  the  Central  Telegraph  Office 
at  a  distance  of  1.5  miles  (2.4  km.)  from  the  previous  location.  Comparative  observa- 
tions of  temperature  and  rainfall  were  taken.  The  corrections  to  be  applied  to  reduce 
the  earlier  data  to  the  present  exposure  are  given  below: 


Military  Hospital 

15°51'N 

74°31'E 

781 

Central  Telegraph 

Office* 

" 

74°32'E 

753 

Pressure: 

Correction:    +3.1 

mb. 

Temperature:    Corrections. 

Jan.     Feb.    Mar. 

Apr. 

May 

Jun. 

Jul. 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

°F           +0.7    +1.0    +1.5 
°C           +0.4    +0.6    +0.8 

+0.8 
+0.4 

+0.5 
+0.3 

+0.1 
40.1 

+0.3 
+0.2 

+0.5 
+0.3 

+0.6 
+0.3 

+1.3 
+0.7 

+1.5 
+0.8 

+0.7 
+0.4 

Rainfall:    Corrections. 

Jan.     Feb.    Mar. 

Apr. 

May 

Juru 

Jul. 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

in.            0.00    0.00    0.00 
mm.        0.0      0.0      0.0 

0.00 
0.0 

0.00 
0.0 

-0.12 
-3.1 

-0.31 

-7.9 

-0.27 
-6.9 

-0.13 
-3.3 

-0.08 
-2.0 

0.00 
0.0 

0.0( 
0.0 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  30  cm. 


BIKANER 

Date 

Site 

Lat. 

Long. 

Hz  (m.) 

9/1/1877-1/13/1892 

1/14/1892-8/19/37 

8/20/37-12/31/60 

Civil  Hospital 
Memorial  Hospital* 

28°00'N 

73°18'E 

234 
232 
224 

*The  observatory  was  transferred  to  a  new  site  at  Prince  Bijay  Singh  Memorial 
Hospital  at  a  distance  of  about  1.5  miles  (2.4  km.)  from  the  previous  location.  Compara- 
tive observations  were  considered  unnecessary. 

There  has  been  no  change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
8/20/37-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  30  cm. 

BOMBAY/COLABA 

Date  Site  Lat.  Long.  Hz  (m.) 

Prior  to  1/51  Meteorological  Office  18°54'N  72°49'E  11 

There  has  been  no  change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
1/1/51-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  122  cm. 


100  WORLD  WEATHER  RECORDS 

BOMBAY/SANTA  CRUZ 

Date  Site  Lat.  Long.  Hz  (m.) 

10/49-2/28/58  Aerodrome  19°05*N  72°53'E  8 

3/1/58-12/31/60  Aerodrome*  19°07'N  72'51'E  15 

*The  observatory  was  transferred  to  a  new  site  at  the  aerodrome  from  3/1/58, 
without  any  break  in  the  continuity  of  the  observations.  As  the  distance  between  the 
two  sites  is  about  1  mile  (1.6  km.)  and  the  exposures  are  identical,  comparative  obser- 
vations of  temperature  or  rainfall  have  been  considered  unnecessary. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  31  cm. 

CALCUTTA/ALIPORE 

Date  Site  Lat.  Long.  Hz  (m.) 

Prior  to  1/51  Meteorological  Office  22°32'N  88°20'E  6 

There  has  been  no  change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
1/1/51-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  43  cm. 

CALCUTTA/DUM  DUM 

Date  Site  Lat.  Long.  Hz  (m.) 

9/29/46-5/8/54  Meteorological  Office  22°39*N  88°27*E  10 

5/8/54-12/31/60  Meteorological  Office*  "  "  6 

*The  observatory  was  transferred  to  a  new  Meteorological  Office  building 
from  the  evening  of  May  8,  1954,  without  any  break  in  the  continuity  of  the  observations. 
As  the  distance  between  the  two  sites  is  only  1  mile  (1.6  km.)  and  the  exposures  are 
identical,  comparative  observations  of  temperature  or  rainfall  have  been  considered 
unnecessary.   Pressure  data  refer  to  the  new  site  from  January  1956  onwards. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  33  cm. 

CHERRAPUNJI 

Date  Site  Lat.  Long.  Hz  (m.) 

Prior  to  1/51  Post  Office  25'15'N  91°44,E  1313 

There  has  been  no  change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
1/1/51-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  38  cm. 

CUTTACK 

Date  Site  Lat.  Long.  Hz  (m.) 

1/1/1868-8/19/28  Telegraph  Office  20°48'N  85056'E  26 

8/20/28-12/31/60  "  "  "  27 

There  has  been  no  change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
8/20/28-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  30  cm. 
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DALTONGANJ 

Date 

4/19/1893-9/20/23 
9/21/23-12/31/60 


Site 
Civil  Hospital 


Lat. 
24°03'N 


Long. 
84°04'E 


Hz  (m.) 

223 
221 


There  has  been  no  change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
9/21/23-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  30.5  cm. 

DARBHANGA 

Date 

11/1/1875-7/31/04 
8/1/04-2/4/13 

2/5/13-3/3/27 

3/4/27-3/12/34 

3/13/34-2/13/38 

2/14/38-12/31/60 

♦The  observatory  was  transferred  to  a  new  site  at  the  Civil  Hospital,  Laheria 
Sarai,  at  a  distance  of  about  4  miles  (6.4  km.)  from  the  previous  location. 

**The  observatory  was  transferred  again  to  a  new  site.  Comparative  observations 
of  temperature  and  rainfall  were  taken.  The  corrections  to  be  applied  to  the  earlier 
data  to  reduce  these  to  the  later  exposure  are  given  below: 

Temperature: 

Corrections  (Data  for  the  period  1904  to  January,  1938) 

Jan.     Feb.    Mar.      Apr.    May       Jun.       Jul.        Aug.    Sep.       Oct.       Nov.      Dec. 


Site 

Lat. 

Long. 

Hz  (m.) 

Maharaja's  Hospital 

26°10'N 

85°54'E 

51 

Civil  Hospital* 

Laheria  Sarai 

" 

" 

50 

Civil  Hospital* 

Laheria  Sarai 

ti 

" 

49 

Civil  Hospital* 

Laheria  Sarai 

" 

" 

54 

Civil  Hospital* 

Laheria  Sarai 

" 

" 

49 

Civil  Surgeon's  Off.** 

" 

" 

" 

F 

40.4    -K).3    40.1 

40.2 

-0.2 

0.0 

0.0 

40.1     40.3 

40.2 

40.3 

40.5 

C 

40.2    +0.2    40.1 

40.1 

-0.1 

0.0 

0.0 

40.1     40.2 

40.1 

40.2 

40.3 

Rainfall: 

Corrections  -  Insignificant. 

There   has   been   no    change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
2/14/38-12/31/60. 


Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  31  cm. 
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DARJEELING/RAJ  BHAWAN 


Date 

Site 

Lat. 

Long. 

Hz  (m 

7/1/1867-3/31/1870 

Telegraph    Office 

27o03'N 

88'16'E 

2121 

4/1/1870-4/30/1873 

"                 " 

" 

1 

2116 

5/1/1873-9/30/1881 

ii                 ii 

" 

i 

2107 

10/1/1881-10/12/1897 

St.   Paul's  School* 

" 

i 

2262 

10/13/1897-4/28/1898 

ii         ii           ii 

ii 

i 

2258 

4/29/1898-2/28/1899 

"         "           " 

it 

i 

" 

3/1/1899-1/15/14 

ii         ii           ii 

ii 

i 

2248 

1/16/14-12/31/52 

ii         ii           M 

" 

1 

2265 

1/1/53-12/31/60 

Government  House** 

" 

1 

2128 

*The  observatory  was  transferred  to  a  new  site  at  St.  Paul  School.  Records 
of  comparative  observations  are  not  available.  The  location  of  the  thermometers  and 
rain  gauge  were  shifted  to  a  new  site  at  the  St.  Paul' s  School  on  November  19,  1930. 
Comparative  observations  of  temperature  and  rainfall  were  taken.  Corrections  for 
change  in  exposure  have  been  applied  to  the  values  of  rainfall  only. 

**The  observatory  was  transferred  to  a  new  site  at  Government  House  at  a 
distance  of  4  miles  (6.5  km.)  from  the  previous  location.  Comparative  observations 
of  temperature  and  rainfall  were  taken.  The  corrections  to  be  applied  to  reduce  the 
earlier  data  to  the  present  exposure  are  given  below: 

Pressure: 

Kindly  refer  to  "Smithsonian  Meteorological  Tables,  Fifth  Revised  Edition  1939" 
for  the  corrections  to  be  applied  for  difference  in  heights. 


Temperature: 

Jan.     Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

Jun. 

Jul. 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

°F           +1.7    +2.3 

+1.5 

+1.9 

+1.4 

+1.3 

+1.6 

+1.5 

+1.9 

+2.1 

+2.1 

+1.7 

°C           +0.9    +1.3 

+0.8 

+1.1 

+0.8 

+0.7 

+0.9 

+0.8 

+1.1 

+1.2 

+1.2 

+0.9 

Rainfall: 

Corrections  -  Insignificant. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  30.5  cm. 

The  corrections  to  reduce  the  temperature  data  to  the  later  exposure  are  given 
below: 

Temperature  (Data  for  the  period  1882  to  October,  1930) 

Corrections 

Jan.     Feb.    Mar.      Apr.    May       Jun.       Jul.        Aug.    Sep.       Oct.       Nov.       Dec. 


+0.2 
+0.1 


-0.5 
-0.3 


-0.7 
-0.4 


-0.9 
-0.5 


-1.1 
-0.6 


-0.9 
-0.5 


-0.8 
-0.4 


DHUBRI 

Date 

4/10/1881-3/24/1882 
3/25/1882-12/31/60 


Site 
Meteorological  Obs. 


-0.8    -0.7 
-0.4    -0.4 


Lat. 
26o01'N 


-0.2 
-0.1 


+0.2 
+0.1 


+0.5 
+0.3 


Long. 
89'59'E 


Hz  (m.) 

36 
35 


There   has    been   no    change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
3/25/1882-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  30  cm. 
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DIBRUGARH 

Date  Site  Lat.  Long.  Hz  (m.) 

7/1/01-2/25/28  Telegraph  Office  27°28'N  94'55'E  108 

2/26/28-7/17/29  "  "  105 

7/18/29-12/31/60  Telegraph  Office*  "  "  106 

•The  observatory  was  transferred  to  a  new  site  in  the  compound  of  the  residential 
bungalow  a  short  distance  away  from  the  previous  location  in  the  compound  of  the 
Telegraph  Office.  Comparative  observations  were  taken  for  a  period  of  six  months  and 
no  corrections  to  the  temperature  and  rainfall  data  were  considered  necessary.  There 
has  been  no  change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period  7/18/29-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  30  cm. 

DUMKA 

Date  Site  Lat.  Long.  Hz  (m.) 

7/5/1883-12/31/60  Circuit  House  and 

Sadar  Hospital  24°16'N  87°15*E  149 

There    has   been   no    change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
7/5/1883-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  30.5  cm. 

DWARKA 

Date  Site  Lat.  Long.  Hz  (m.) 

1/12/01-12/30/60  Near    Municipal    Park 

and    Lighthouse  22*22'N  69°05'E  11 

There  has  been  no  change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
1/12/01-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  31  cm. 

FORT  COCHIN 

Date  Site  Lat.  Long.  Hz  (m.) 

Prior  to  1/51  Post  Office  09'58'N  76014'E  3 

There  has  been  no  change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
1/1/51-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  30  cm. 

GAUHATI 

Date  Site  Lat.  Long.  Hz  (m.) 

Prior  to  1/51  Central  Telegraph  Office       26°H*N  91°45'E  55 

There  has  been  no  change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
1/1/51-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  30  cm. 
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HYDERABAD/BEGAMPET 

Date  Site  Lat.  Long.  Hz  (m.) 

11/10/1891-9/30/13  Engineer's  Office  17°27'N  78'28'E              515 

10/1/13-6/17/16                            "                "                                "  "  530 

6/18/16-5/31/38                            "                "                                "  "  521 

6/1/38-12/31/50  Nizamiah  Observatory*                "  542 

1/1/51-12/31/60  Aerodrome                                       "  545 

♦The  observatory  was  transferred  to  a  new  site  at  the  Nizamiah  Observatory 
at  a  distance  of  3  miles  (4.8  km.)  from  the  previous  location.  Comparative  observations 
of  temperature  and  rainfall  were  taken.  Corrections  for  change  in  exposure  have  been 
applied  to  the  values  of  rainfall  only.  The  corrections  to  reduce  the  temperature  data 
to  the  later  exposure  are  given  below: 

Temperature: 

Corrections  (Data  for  the  period  1893  to  May  1938) 

Jan.     Feb.    Mar.      Apr.    May       Jun.       Jul.        Aug.    Sep.       Oct.       Nov.       Dec. 

°F  -0.5     -1.1     -0.9       -0.9    -0.5       -0.7       -0.3       -0.5    -0.6       -0.7       -0.3       -0.5 

°C  -0.3    -0.6    -0.5       -0.5    -0.3       -0.4       -0.2       -0.3    -0.3       -0.4       -0.2       -0.3 

Note:  Data  from  1/1/51  refer  to  site  at  Begampet  Aerodrome,  which  is  at  a  distance 
of  3  miles  (4.8  km.)  from  the  Nizamiah  Observatory.  The  comparative  observations 
of  temperature  and  rainfall  were  taken.  The  corrections  to  reduce  the  data  of  the  Nizamiah 
site  to  the  later  exposure  at  the  Aerodrome  are  given  below: 


Temperature: 

Corrections 

Jan.     Feb.    Mar.      Apr. 

May 

Jun. 

Jul. 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

°F           -1.1     -1.1     -1.4       -1,1 
°C           -0.6     -0.6    -0.8       -0.6 

-1.3 
-0.7 

-0.7 
-0.4 

-0.7 
-0.4 

-0.7 
-0.4 

-0.8 
-0.4 

-1.1 
-0.6 

-0.9 
-0.5 

-1.1 
-0.6 

Rainfall: 

Corrections  -  Insignificant. 

There    has    been    no    change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
1/1/51-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  30  cm. 


STATION  NOTES 


105 


INDORE 


Date 


2/25/1877-2/11/1880 

12/2/1880-12/19/23 

12/20/23-11/16/28 

11/17/28-8/15/49 

8/16/49-12/51 

1/52-12/31/60 


Site 


King  Edward  Hospital 


Aerodrome* 
Aerodrome** 


Lat. 


22°43IN 


Long. 


Hz  (m.) 


75°48'E 

555 

" 

556 

it 

556 

" 

550 

ii 

561 

ii 

567 

*The  observatory  was  transferred  to  a  new  site  at  the  Aerodrome  at  a  distance 
of  6  miles  (9.6  km.)  from  the  previous  location.  Comparative  observations  of  temperature 
and  rainfall  were  taken.  The  corrections  to  be  applied  to  reduce  earlier  data  to  the 
later  exposure  are  given  below: 

Temperature: 

Corrections 


Jan.     Feb.    Mar.      Apr.    May       Jun.       Jul.        Aug.    Sep. 


°F 

•c 


-0.2    -0.4 
-0.1     -0.2 


40.1 
■40.1 


-0.3 
-0.2 


+0.3 
+0.2 


+0.2 
+0.1 


+0.3 
+0.2 


-0.1 
-0.1 


-0.3 
-0.2 


Oct. 


-0.5 
-0.3 


Nov. 


-0.3 
-0.2 


Dec. 


0.0 
0.0 


Rainfall: 


Corrections  -  Insignificant. 

**The  observatory  was  transferred  to  a  new  Terminal  Building  at  the  Aerodrome 
at  a  distance  of  about  400  yards  (366  m.)  from  the  previous  location.  As  the  conditions 
of  exposure  at  the  two  sites  are  identical,  comparative  observation  of  temperature 
or  rainfall  have  been  considered  unnecessary. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  30  cm. 

JAGDALPUR 


Date 

10/13/09-7/19/41 
7/20/41-12/31/50 
1/11/51-12/31/60 


Site 

State  Dispensary 
Maharani  Hospital* 
State  Dispensary 


Lat. 
19°05*N 


Long. 
82°02'E 


Hz  (m.) 
553 


*The  observatory  was  transferred  to  a  new  site  at  the  Maharani  Hospital  at  a 
distance  of  0.5  mile  (0.8  km.)  from  the  previous  location.  Comparative  observations 
of  temperature  only  were  taken.  The  corrections  to  be  applied  to  reduce  the  earlier 
data  to  the  later  exposure  are  given  below. 


Temperature: 

Corrections 

Jan.     Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

Jun. 

Jul. 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

°F          -1.3    -0.9 
°C          -0.7    -0.5 

-0.3 
-0.2 

-0.3 
-0.2 

-0.2 
-0.1 

-0.1 
-0.1 

0.0 
0.0 

-0.1 
-0.1 

-0.7 
-0.4 

-0.7 
-0.4 

-1.0 
-0.6 

-1.5 
-0.8 

There  has  been  a  change  in  the  site  of  the  observatory,  but  in  the  tables  the 
data  from  the  new  site  at  the  State  Dispensary  have  been  given  throughout  the  period 
1/1/51-12/31/60. 


Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  30  cm. 
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JAIPUR/SANGANER 

Date 

Prior  to  1/51- 

12/31/58 
1/1/59-12/31/60 


Site 


Natani  ka  Bagh 
Aerodrome* 


Lat. 


26°55'N 
26°49'N 


Long. 


75°50'E 
75°48'E 


Hz  (m.) 


436 
390 


*The  observatory  was  transferred  to  a  new  site  at  the  Sanganer  Aerodrome 
at  a  distance  of  10  miles  (16  km.)  from  the  previous  location.  Comparative  observations 
of  temperature  and  rainfall  were  taken.  The  corrections  to  be  applied  to  reduce  the 
earlier  data  to  the  present  exposure  are  given  below: 

Pressure: 

Correction  -  +4.9  mb. 


Temperature: 

Corrections 

Jan.    Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

Jun. 

Jul. 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

°F           -0.3     -0.2 
°C           -0.2    -0.1 

-0.4 
-0.2 

-0.1 
-0.1 

-0.1 
-0.1 

-0.1 
-0.1 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

-0.2 
-0.1 

-0.3 
-0.2 

-0.3 
-0.2 

Rainfall: 

Corrections  -  Insignificant. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  30  cm. 


JODHPUR 

Date 

Site 

Lat. 

Long. 

Hz  (m.) 

10/10/1896-4/30/09 
5/1/09-9/30/40 
10/1/40-9/16/41 
9/17/41-12/31/60 

Jaswant  College 
Aerodrome* 

26°18'N 

t! 

73°01*E 

238 

219 
224 

*The  observatory  was  transferred  to  a  new  site  at  the  Pilot  Balloon  Observatory 
at  the  Civil  Aerodrome  at  a  distance  of  about  3  miles  (4.8  km.)  from  the  previous  location. 

Comparative  observations  of  temperature  and  rainfall  were  taken  for  the  changes 
in  site/exposure.  The  corrections  were  found  significant  only  for  the  temperature 
values.  The  corrections  to  be  applied  to  the  earlier  data  to  reduce  these  to  the  later 
exposure  are  given  below: 

Temperature  (Data  for  the  period  1897  to  September,  1940) 

Corrections 

Jan.     Feb.    Mar.      Apr.    May       Jun.       Jul.        Aug.    Sep.       Oct.       Nov.       Dec. 


°F 

-1.3 

-0.9 

-1.3 

-1.6 

-0.7 

-0.3 

-0.1 

-0.5 

-0.7 

-2.0 

-2.0 

-1.3 

°C 

-0.7 

-0.5 

-0.7 

-0.9 

-0.4 

-0.2 

-0.1 

-0.3 

-0.4 

-1.1 

-1.1 

-0.7 

There   has   been   no    change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
9/17/41-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  28  cm. 


STATION  NOTES  107 


KODAIKANAL 

Date  Site  Lat.  Long.  Hz  (m.) 

Prior  to  1/51  Astrophysical  Observatory    10°14'N  77°28'E  2343 

There  has  been  no  change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
1/1/51-12/31/60. 

Height  of  rim  of  the  rain  gauge  above  ground  30  cm. 

KOTA 

Date  Site  Lat.  Long.  Hz  (m.) 

1897-12/31/60  Civil  Hospital  25°H'N  75°51'E  257 

There  has  been  no  change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
1/1/51-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  30  cm. 

LUDHIANA 

Date  Site  Lat.  Long.  Hz  (m.) 

8/1/1868-4/27/1878  Civil  Hospital  30°56'N  75°52'E  246 

4/28/1878-11/13/29  "  "  "  "  247 

11/14/29-12/31/60  Civil  Surgeon's  Office* 

♦The  observatory  was  transferred  to  a  new  site  at  the  Civil  Surgeon's  Office 
at  a  distance  of  about  2  miles  (3.2  km.)  from  the  previous  location.  Comparative  obser- 
vations were  considered  unnecessary. 

There  has  been  no  change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
11/14/29-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  30  cm. 

MADRAS/MINAMBAKKAM 

Date  Site  Lat.  Long.  Hz  (m.) 

Prior  to  1/51  Meteorological  Office  13°00'N  80°11'E  16 

There  has  been  no  change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
1/1/51-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  30  cm. 

MANGALORE 

Date  Site  Lat.  Long.  Hz  (m.) 

Prior  to  1/51  Deputy  Commissioner's  Off.  12° 52'N  74°51'E  22 

There  has  been  no  change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
1/1/51-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  30  cm. 
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MASULIPATAM 

Date 

Site 

Lat. 

Long. 

Hz  (m.) 

Prior  to  1/51 

Government  Hospital 

16°11'N 

81°08'E 

3 

There  has  been  no  change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
1/1/51-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  30  cm. 

MUKTESWAR/KUMAUN 

Date  Site  Lat.  Long.  Hz  (m.) 

3/1/1897-11/19/06  Veterinary  Institute  29°28'N  79°39*E  2316 

11/20/06-4/25/08  "  "  "  "  2303 

4/26/08-7/29/49  "  "  "  "  2314 

7/30/49-12/31/60  "  "  "  "  2311 

There  has  been  no  change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
7/30/49-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  30  cm. 

NAGPUR/SONEGAON 

Date  Site  Lat.  Long.  Hz  (m.) 

Prior  to  1/51- 

10/53  Aerodrome  21°06'N  79o03'E  308 

11/53-5/54  Aerodrome*  "  "  311 

6/54-12/31/60  R.M.C.  Building  at 

Aerodrome**  "  "  310 

*The  location  of  the  barometer  was  changed  from  November  1953  from  the  old 
Terminal  Building  to  a  new  Terminal  Building  at  the  aerodrome. 

**The  observatory  was  transferred  from  the  new  Terminal  Building  at  the  aero- 
drome to  the  premises  of  the  Regional  Meteorological  Center  from  April  1954.  Baro- 
metric readings  continued  to  be  reported  from  the  previous  location  up  to  June  1954. 
As  the  conditions  of  exposure  at  the  two  sites,  distant  500  yards  (457  m.)  from  each 
other,  are  identical,  comparative  observations  of  temperature  or  rainfall  have  been 
considered  unnecessary. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  30  cm. 

NEW  DELHI/SAFDARJUNG 

Date  Site  Lat.  Long.  Hz  (m.) 

Prior  to  1/51  Aerodrome  28°35'N  77°12'E  216 

There  has  been  no  change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
1/1/51-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  30  cm. 

PAMBAN 

Date  Site  Lat.  Long.  Hz  (m.) 

Prior  to  1/51  Port  Office  09'16'N  79°18'E  11 

There  has  been  no  change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
1/2/1891-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  30  cm. 
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PATNA 

Date 

Site 

Lat. 

Long. 

Hz  (m.) 

Prior  to  1/51 

Science  College 

25°37'N 

85o10*E 

53 

There    has   been   no    change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
1/1/51-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  30  cm. 

POONA 

Date  Site  Lat.  Long.  Hz  (m.) 

1/1/1875-6/19/1879  European  Hospital, 

Wanorie  18°32'N 

6/20/1879-9/29/05  Y era vda  Jail* 


73°51'E 

607 

" 

561 

" 

561 

" 

563 

" 

559 

9/1/1879-9/29/05 
9/30/05-10/31/30 
1 1/1/30-12/31/60  Meteorological  Office* 

*The  observatory  was  transferred  to  a  new  site  in  the  premises  of  the  Central 
Jail,  Yeravda  at  a  distance  of  about  10  miles  (16.0  km.)  from  the  previous  location. 
Comparative  observations  were  taken  between  the  two  sites.  Information  is  not  available 
regarding  the  results  of  these  observations  and  whether  the  earlier  data  had  been 
corrected  for  the  change  in  site. 

**The  observatory  was  transferred  again  to  a  new  site  in  the  premises  of  the 
Meteorological  Office  at  a  distance  of  about  9  miles  (14.4  km.)  from  the  Central  JaiL 
Yeravda.  Comparative  observations  of  temperature  and  rainfall  were  taken.  The 
corrections  to  be  applied  to  reduce  the  earlier  data  to  the  later  exposure  are  given 
below: 


Temperature: 

Corrections 

Jan.     Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

Jun. 

Jul. 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

°F           -0.5     -0.5 
°C           -0.3     -0.3 

-0.4 
-0.2 

0.0 
0.0 

+0.1 
+0.1 

+0.4 
+0.2 

+0.5 
+0.3 

+0.5 
+0.3 

+0.3 
+0.2 

+0.1 
+0.1 

-0.4 
-0.2 

-0.5 
-0.3 

Rainfall: 

Corrections  -  Insignificant. 

There   has    been   no    change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
11/1/30-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  31  cm. 
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SAGAR 

Date 

Site 

Lat. 

Long. 

Hz  (m 

1/1/1880-2/29/1888 
3/1/1888-5/26/1896 
5/27/1896-1/17/54 
1/18/54-12/31/60 

Police  Lines 
Jail  premises 
Police  Hospital 
Circuit  House* 

23°51'N 

78°45IE 

II 

539 

537 

551 
ii 

Prior  to  1951,  there  were  two  changes  in  the  location  of  the  observatory  within 
a  short  distance  of  about  2  furlongs  (0.4  km.)  otherwise  there  has  been  no  major  change 
in  the  exposure  of  the  observatory  throughout  the  period. 

•The  observatory  was  transferred  to  a  new  site  near  the  Circuit  House  at  a  distance 
of  4  furlongs  (0.8  km.)  from  the  previous  location.  Comparative  observations  of  tempera- 
ture and  rainfall  were  taken.  The  corrections  to  be  applied  to  reduce  the  earlier  data 
to  the  present  exposure  are  given  below: 


Pressure: 

Correction  -  0.0  mb. 

Temperature: 

Jan.     Feb.    Mar. 

Apr. 

May 

Jun. 

Jul. 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

°F           40.4    40.2    -0.1 
°C           40.2    40.1     -0.1 

-0.1 
-0.1 

-0.2 
-0.1 

-0.5 
-0.3 

-0.3 
-0.2 

-0.3 
-0.2 

-0.5 
-0.3 

-0.1 
-0.1 

40.5 
40.3 

40.9 

40.5 

Rainfall: 

Corrections  -  Insignificant. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  30  cm. 

SHILLONG 

Date  Site  Lat.  Long.  Hz  (m.) 

Prior    to    1/51  Telegraph    Office  25°34'N  91°53*E  1500 

There    has   been   no    change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
1/1/51-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  30  cm. 

SILCHAR 

Date  Site  Lat. 

1/1/1875-4/1876  Civil  Surgeon's  Office  24°49'N 

5/1876-6/23/1880 

6/24/1880-12/31/60 

There   has   been   no   change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
6/24/1880-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  28  cm. 


Long. 

Hz  (m.) 

92°48'E 

27 

II 

N 

29 

STATION  NOTES  111 

SIMLA 

Date  Site  Lat."  Long.  Hz  (m.) 

Prior  to  1/51  Central  Telegraph  Office       31"06*N  77°10'E  2202 

There    has   been   no    change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
1/1/51-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  145  cm. 

TRIVANDRUM 

Date  Site  Lat.  Long.  Hz  (m.) 

1/1/1853-9/19/31  Meteorological  Obs.  OS^'N  76°57'E  60 

9/20/31-12/31/60  "  "  "  "  64 

There   has   been   no    change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
9/20/31-12/31/60. 

VERAVAL 

Date  Site  Lat.  Long.  Hz  (m.) 

2/1/1890-10/10/41  Near  Collectors'  Office  20°54'N  70°22'E  6 

10/11/41-12/31/60  "  "  "  "  "  8 

There   has   been   no    change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
1/1/51-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  31  cm. 

VISHAKHAPATNAM 

Date  Site  Lat.  Long.  Hz  (m.) 

Prior  to  1/51  Aerodrome  17°43'N  83°14'E  3 

There    has   been   no    change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
1/1/51-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  30  cm. 
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WMO    42261       27    ION       78    02E       169    M 


STATION 

PRESSURE  MB 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1875 

996 

997 

991 

987 

985 

979 

980 

983 

985 

992 

998 

998 

989 

1876 

996 

994 

992 

987 

983 

980 

979 

983 

986 

994 

996 

999 

989 

1877 

1000 

998 

993 

991 

987 

982 

981 

982 

987 

994 

997 

998 

991 

1878 

999 

998 

995 

991 

988 

981 

981 

983 

986 

991 

996 

998 

991 

1879 

998 

996 

993 

988 

984 

981 

981 

982 

986 

993 

997 

998 

990 

1880 

997 

996 

991 

987 

984 

979 

981 

983 

987 

993 

999 

1000 

990 

997.7       996.5       992.5       988.5       985.2       980.3       980.5       982.7       986.2       992.8       997.2       998.5 


1881 

1000 

997 

994 

988 

985 

981 

980 

982 

986 

992 

996 

999 

990 

1882 

999 

996 

994 

988 

985 

980 

980 

983 

987 

991 

997 

998 

990 

1883 

998 

997 

993 

988 

983 

980 

981 

983 

986 

994 

996 

1001 

990 

1884 

999 

996 

993 

989 

984 

981 

980 

983 

986 

994 

998 

1000 

990 

1885 

1000 

997 

995 

991 

989 

982 

981 

982 

989 

993 

998 

999 

991 

1886 

998 

998 

993 

990 

986 

985 

981 

983 

987 

992 

997 

999 

991 

1887 

995 

997 

992 

990 

984 

981 

981 

983 

987 

994 

999 

999 

990 

1888 

1000 

998 

993 

988 

985 

981 

981 

982 

989 

995 

998 

1000 

991 

1889 

999 

998 

995 

990 

986 

981 

981 

982 

987 

992 

996 

998 

990 

1890 

997 

997 

992 

989 

984 

980 

980 

984 

987 

994 

999 

999 

990 

MEAN 

998.5 

997.1 

993.4 

989.1 

985.1 

981.2 

980.6 

982.7 

987.1 

993.1 

997.4 

999.2 

990 

1891 

999 

998 

995 

991 

986 

982 

979 

983 

987 

994 

997 

1001 

991 

1892 

999 

994 

990 

987 

984 

982 

979 

983 

986 

993 

997 

1000 

990 

1893 

997 

998 

995 

988 

986 

982 

982 

983 

986 

993 

999 

999 

991 

1894 

998 

997 

993 

988 

983 

980 

981 

981 

986 

991 

998 

999 

990 

1895 

998 

997 

992 

989 

984 

982 

981 

982 

987 

992 

997 

999 

990 

1896 

998 

995 

992 

987 

984 

980 

980 

983 

987 

993 

996 

1000 

990 

1897 

998 

995 

992 

991 

984 

980 

980 

982 

987 

992 

996 

999 

990 

1898 

998 

993 

993 

987 

984 

979 

980 

981 

986 

992 

995 

997 

989 

1899 

998 

994 

992 

988 

984 

980 

980 

982 

987 

993 

997 

998 

989 

1900 

997 

995 

993 

990 

987 

981 

980 

981 

987 

994 

996 

999 

990 

998.0       995.6       992.7       988.6       984.6       980.8       980.2       982.1       986.6       992.7       996.8       999.1 


1901 

998 

997 

994 

988 

985 

980 

979 

981 

988 

991 

996 

1000 

990 

1902 

997 

999 

992 

988 

984 

982 

979 

982 

986 

995 

998 

998 

990 

1903 

998 

998 

992 

990 

986 

981 

979 

982 

986 

990 

997 

998 

990 

1904 

998 

996 

992 

986 

983 

979 

979 

982 

987 

992 

997 

999 

989 

1905 

998 

998 

993 

990 

985 

980 

980 

982 

986 

992 

999 

998 

990 

1906 

998 

995 

995 

988 

983 

982 

979 

984 

985 

993 

998 

999 

990 

1907 

997 

996 

994 

990 

986 

981 

980 

981 

987 

992 

996 

998 

990 

1908 

998 

994 

994 

988 

985 

980 

980 

982 

987 

992 

994 

999 

989 

1909 

997 

997 

993 

989 

985 

981 

980 

984 

986 

992 

996 

999 

990 

1910 

997 

995 

992 

989 

984 

981 

981 

982 

984 

992 

996 

998 

989 

997.6       996.5       993.1       988.6       984.6       980.7       979.6       982.2       986.2       992.1        996.7       998.6 


1911 

996 

997 

993 

988 

983 

980 

979 

981 

985 

992 

997 

999 

989 

1912 

999 

996 

993 

990 

985 

980 

979 

982 

987 

993 

997 

1000 

990 

1913 

1000 

997 

992 

987 

984 

982 

981 

982 

987 

993 

998 

1000 

990 

1914 

1001 

997 

994 

990 

985 

981 

978 

982 

987 

995 

997 

999 

991 

1915 

1000 

997 

995 

991 

982 

981 

980 

982 

986 

989 

997 

999 

990 

1916 

999 

995 

992 

988 

985 

978 

982 

982 

984 

992 

997 

998 

989 

1917 

999 

995 

993 

988 

988 

980 

979 

982 

985 

990 

997 

997 

989 

1918 

999 

997 

993 

990 

981 

981 

981 

981 

987 

994 

997 

1000 

990 

1919 

999 

998 

995 

990 

986 

979 

980 

981 

987 

993 

996 

999 

990 

1920 

1000 

996 

992 

989 

986 

980 

979 

983 

986 

992 

996 

998 

990 

999.2       996.5       993.2       989.1       984.5       980.2       979.8       981.8       986.1       992.3       996.9       998.9 


ASIA 


AGRA  -  CON.  INDIA  WMO  42261   27  ION   78  02E   169  M 

NOTES  ON  PAGE  97 

STATION  PRESSURE  MB 


1921 

998 

995 

991 

988 

982 

979 

980 

981 

986 

994 

998 

999 

989 

1922 

999 

996 

992 

989 

985 

980 

979 

981 

986 

994 

997 

998 

990 

1923 

999 

994 

994 

986 

983 

978 

978 

980 

986 

992 

995 

998 

989 

1924 

999 

995 

993 

987 

985 

979 

978 

981 

987 

992 

996 

999 

989 

1925 

995 

995 

992 

987 

984 

981 

981 

982 

987 

993 

998 

1000 

990 

1926 

999 

996 

994 

991 

986 

980 

979 

981 

986 

991 

997 

998 

990 

1927 

997 

996 

991 

987 

985 

981 

980 

983 

986 

992 

997 

999 

990 

1928 

998 

996 

993 

988 

983 

979 

980 

982 

986 

992 

996 

998 

989 

1929 

997 

996 

993 

989 

984 

979 

978 

982 

987 

992 

996 

998 

989 

1930 

997 

997 

992 

989 

985 

981 

980 

982 

986 

993 

998 

998 

990 

997.8       995.6       992.5       988.1       984.2       979.7       979.3       981.5       986.3       992.5       996.8       998.5 


1931 

998 

997 

994 

968 

984 

981 

979 

980 

986 

992 

997 

999 

990 

1932 

999 

995 

994 

989 

984 

979 

979 

983 

984 

992 

996 

998 

989 

1933 

999 

995 

993 

990 

986 

979 

981 

984 

986 

992 

996 

997 

990 

1934 

997 

994 

993 

987 

985 

981 

980 

982 

985 

993 

996 

999 

989 

1935 

999 

995 

993 

990 

984 

980 

979 

983 

985 

992 

997 

998 

990 

1936 

998 

995 

994 

988 

982 

981 

980 

982 

987 

993 

997 

997 

990 

1937 

998 

995 

992 

989 

984 

979 

979 

981 

986 

993 

996 

997 

989 

1938 

998 

996 

990 

989 

982 

980 

980 

982 

986 

991 

997 

998 

989 

1939 

998 

996 

994 

989 

983 

980 

979 

981 

985 

992 

996 

1001 

990 

1940 

999 

997 

992 

992 

984 

981 

980 

982 

988 

994 

998 

1000 

991 

998.3       995.5       992.9       989.1       983.8       980.1       979.6       982.0       985.8       992.4       996.6       998.4 


1941 

999 

998 

993 

988 

984 

981 

980 

981 

987 

994 

996 

997 

990 

1942 

1000 

997 

992 

990 

984 

980 

979 

983 

987 

993 

997 

999 

990 

1943 

998 

996 

992 

990 

984 

960 

980 

982 

986 

994 

996 

1001 

990 

1944 

999 

997 

994 

990 

984 

981 

981 

983 

988 

993 

995 

997 

990 

1945 

997 

993 

994 

990 

985 

980 

981 

981 

985 

994 

997 

999 

990 

1946 

998 

996 

994 

989 

984 

980 

979 

980 

987 

993 

996 

998 

990 

1947 

998 

996 

992 

987 

984 

980 

979 

983 

985 

993 

998 

997 

989 

1948 

999 

997 

995 

988 

982 

979 

979 

981 

986 

992 

997 

998 

989 

1949 

998 

995 

993 

987 

983 

980 

980 

982 

984 

991 

997 

997 

989 

1950 

996 

994 

994 

988 

984 

979 

979 

982 

986 

992 

995 

999 

989 

998.2       995.9       993.3       988.7       983.8       980.0       979.7       981.8       986.1       992.9       996.4       998.2         989.6 


1951 

998 

995 

993 

989 

987 

980 

981 

983 

969 

990 

996 

1000 

990 

1952 

999 

995 

992 

989 

983 

980 

981 

981 

987 

990 

995 

1000 

989 

1953 

999 

998 

991 

990 

985 

980 

981 

982 

987 

993 

997 

998 

990 

1954 

997 

996 

994 

989 

983 

979 

980 

981 

984 

993 

998 

998 

989 

1955 

1000 

995 

992 

990 

985 

979 

980 

982 

986 

991 

996 

999 

990 

1956 

996 

996 

992 

988 

981 

980 

982 

982 

986 

993 

998 

991 

989 

1957 

998 

996 

995 

991 

987 

982 

980 

983 

987 

993 

998 

998 

991 

1958 

993 

996 

994 

989 

985 

981 

979 

983 

985 

992 

998 

1000 

990 

1959 

998 

995 

993 

990 

984 

981 

980 

981 

985 

992 

997 

999 

990 

1960 

999 

996 

993 

990 

984 

981 

981 

981 

986 

992 

997 

999 

990 

997.7       995.9       992.9       989.6       984.1        980.3       980.4       981.8       985.9       992.1        997.1        998.0 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1893 

1018 

1018 

1014 

1007 

1004 

1001 

1000 

1002 

1005 

1012 

1019 

1020 

1010 

1894 

1018 

1017 

1012 

1007 

1002 

998 

1000 

1000 

1004 

1010 

1018 

1019 

1009 

1895 

1019 

1017 

1012 

1008 

1002 

1001 

1000 

1001 

1006 

1012 

1017 

1019 

1010 

1896 

1018 

1015 

1012 

1006 

1003 

999 

999 

1001 

1006 

1013 

1016 

1020 

1009 

1897 

1018 

1016 

1011 

1009 

1002 

999 

999 

1001 

1006 

1011 

1016 

1019 

1009 

1898 

1019 

1013 

1012 

1006 

1003 

998 

999 

1000 

1005 

1012 

1015 

1018 

1008 

1899 

1019 

1014 

1012 

1007 

1003 

999 

999 

1001 

1006 

1013 

1017 

1019 

1009 

1900 

1018 

1016 

1012 

1009 

1006 

999 

999 

1000 

1006 

1014 

1016 

1019 

1010 

MEAN 

1018.4 

1015.8  1012. 

1007.4  1003.] 

999.3   999.4  1000.8 

1005.5  1012. 

1016.8  1019.1 

1009 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


AGRA  -  CON. 
NOTES  ON  PAGE  97 


WMO  42261   27  ION   78  02E   169  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR    JAN 


1901 

1019 

1017 

1014 

1007 

1003 

998 

998 

1000 

1007 

1010 

1016 

1020 

1009 

1902 

1018 

1019 

1011 

1007 

1003 

1000 

998 

1001 

1005 

1014 

1018 

1019 

1009 

1903 

1019 

1018 

1012 

1009 

1005 

999 

998 

1001 

1005 

1009 

1017 

1019 

1009 

1904 

1019 

1016 

1012 

1005 

1002 

998 

998 

1001 

1006 

1012 

1017 

1020 

1009 

1905 

1019 

1018 

1013 

1009 

1003 

999 

999 

1001 

1005 

1012 

1019 

1019 

1010 

1906 

1019 

1015 

1015 

1008 

1002 

1000 

998 

1003 

1005 

1013 

1018 

1019 

1010 

1907 

1017 

1017 

1014 

1009 

1005 

1000 

999 

1000 

1006 

1011 

1016 

1019 

1009 

1908 

1019 

1014 

1014 

1007 

1004 

999 

999 

1001 

1006 

1011 

1016 

1020 

1009 

1909 

1018 

1017 

1013 

1008 

1003 

999 

999 

1003 

1005 

1011 

1016 

1019 

1009 

1910 

1018 

1015 

1012 

1008 

1003 

999 

1000 

1001 

1003 

1011 

1016 

1019 

1009 

MEAN   1018.5  1016.6  1013.0  1007.7  1003.3   999.1   998.6  1001.2  1005.3  1011.4  1016.9  1019.3   1009.2 


1911 

1016 

1017 

1013 

1007 

1002 

999 

998 

1000 

1005 

1011 

1017 

1019 

1009 

1912 

1019 

1016 

1013 

1009 

1004 

998 

998 

1001 

1006 

1013 

1017 

1020 

1010 

1913 

1020 

1017 

1012 

1006 

1003 

1000 

iooo 

1001 

1006 

1012 

1018 

1020 

1010 

1914 

1021 

1017 

1013 

1009 

1004 

1000 

997 

1001 

1006 

1014 

1016 

1019 

1010 

1915 

1021 

1017 

1015 

1009 

1001 

1000 

999 

1000 

1005 

1008 

1017 

1019 

1009 

1916 

1019 

1015 

1011 

1007 

1004 

996 

1001 

1001 

1003 

1011 

1017 

1018 

1009 

1917 

1020 

1016 

1013 

1008 

1007 

998 

997 

1001 

1004 

1009 

1017 

1018 

1009 

1918 

1020 

1017 

1013 

1008 

1000 

999 

999 

1000 

1006 

1013 

1016 

1020 

1009 

1919 

1020 

1018 

1014 

1008 

1004 

998 

999 

1000 

1006 

1012 

1016 

1019 

1010 

1920 

1020 

1016 

1011 

1008 

1004 

999 

998 

1002 

1005 

1011 

1016 

1018 

1009 

MEAN   1019.6  1016.6  1012.8  1007.9  1003.3   998.7   998.6  1000.7  1005.2  1011.4  1016.7  1019.0   1009.2 


1921 

1019 

1015 

1010 

1007 

1000 

997 

999 

1000 

1005 

1013 

1018 

1019 

1009 

1922 

1019 

1016 

1012 

1007 

1004 

999 

998 

1000 

1005 

1013 

1017 

1019 

1009 

1923 

1020 

1014 

1014 

1005 

1002 

997 

997 

999 

1005 

1012 

1015 

1019 

1008 

1924 

1020 

1015 

1013 

1006 

1004 

998 

997 

1000 

1006 

1011 

1016 

1020 

1009 

1925 

1016 

1016 

1011 

1006 

1002 

1000 

999 

1001 

1006 

1013 

1018 

1021 

1009 

1926 

1019 

1016 

1014 

1009 

1005 

998 

997 

1000 

1005 

1010 

1017 

1019 

1009 

1927 

1018 

1016 

1011 

1006 

1004 

999 

998 

1001 

1005 

1011 

1017 

1019 

1009 

1928 

1019 

1016 

1012 

1007 

1002 

997 

998 

1001 

1005 

1011 

1016 

1019 

1009 

1929 

1017 

1017 

1012 

1008 

1002 

997 

997 

1001 

1006 

1012 

1016 

1018 

1009 

1930 

1018 

1017 

1011 

1008 

1004 

1000 

999 

1001 

1005 

1012 

1018 

1019 

1009 

MEAN 

1018.5 

1015. 

8  1012.0 

1006.9  1002.9 

998.2 

997.9 

1000.4 

1005.3 

1011.8  1016.8 

1019.2 

1008 

1931 

1018 

1017 

1014 

1007 

1002 

999 

998 

998 

1005 

1012 

1017 

1019 

1009 

1932 

1020 

1015 

1013 

1008 

1003 

998 

998 

1002 

1002 

1011 

1016 

1018 

1009 

1933 

1019 

1015 

1013 

1008 

1005 

997 

1000 

1003 

1005 

1011 

1016 

1017 

1009 

1934 

1017 

1014 

1013 

1006 

1003 

999 

999 

1001 

1004 

1012 

1016 

1019 

1009 

1935 

1020 

1015 

1013 

1009 

1002 

998 

998 

1002 

1004 

1012 

1016 

1019 

1009 

1936 

1018 

1015 

1014 

1007 

1000 

999 

999 

1000 

1005 

1013 

1017 

1018 

1009 

1937 

1018 

1015 

1012 

1008 

1003 

998 

998 

1000 

1005 

1012 

1015 

1018 

1009 

1938 

1018 

1016 

1009 

1007 

1000 

998 

998 

1001 

1004 

1009 

1017 

1018 

1008 

1939 

1019 

1016 

1014 

1008 

1002 

999 

998 

1000 

1004 

1012 

1016 

1022 

1009 

1940 

1019 

1017 

1011 

1011 

1003 

1000 

999 

1001 

1007 

1014 

1016 

1020 

1010 

MEAN 

1018.6 

1015. 

5  1012.6 

1007.9  1002.3 

998.5 

998.5 

1000.8 

1004.5 

1011. 

i    1016.2 

1018.8 

1008 

1941 

1019 

1018 

1012 

1007 

1002 

1000 

999 

1000 

1006 

1013 

1016 

1017 

1009 

1942 

1020 

1017 

1012 

1008 

1003 

999 

998 

1001 

1006 

1012 

1017 

1019 

1009 

1943 

1018 

1016 

1011 

1009 

1003 

999 

999 

1001 

1004 

1013 

1016 

1021 

1009 

1944 

1019 

1017 

1014 

1009 

1003 

1000 

999 

1002 

1006 

1012 

1015 

1017 

1009 

1945 

1017 

1014 

1013 

1009 

1003 

998 

1000 

1000 

1004 

1013 

1017 

1020 

1009 

1946 

1019 

1016 

1013 

1008 

1003 

999 

998 

999 

1006 

1012 

1016 

1018 

1009 

1947 

1019 

1016 

1012 

1006 

1003 

998 

997 

1002 

1004 

1013 

1017 

1019 

1009 

1948 

1019 

1017 

1013 

1007 

1001 

999 

998 

1000 

1005 

1012 

1017 

1019 

1009 

1949 

1019 

1015 

1012 

1006 

1002 

999 

999 

1001 

1004 

1011 

1017 

1018 

1009 

1950 

1016 

1015 

1013 

1008 

1002 

997 

998 

1001 

1005 

1011 

1015 

1019 

1008 

MEAN   1018.5  1016.1  1012.5  1007.7  1002.5   998.8   998.5  1000.7  1005.0  1012.2  1016.3  1018.1   1008.9 


ASIA 
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1951 

1019 

1015 

1013 

1008 

1005 

998 

1000 

1002 

1007 

1009 

1015 

1019 

1009 

1952 

1019 

1016 

1012 

1008 

1002 

999 

999 

1000 

1006 

1010 

1015 

1020 

1009 

1953 

1019 

1018 

1010 

1008 

1004 

999 

999 

1001 

1006 

1012 

1017 

1019 

1009 

1954 

1017 

1016 

1014 

1007 

1001 

998 

998 

1000 

1003 

1012 

1017 

1018 

1008 

1955 

1021 

1015 

1011 

1008 

1004 

997 

999 

1001 

1005 

1010 

1016 

1019 

1009 

1956 

1016 

1016 

1012 

1007 

999 

999 

1001 

1001 

1004 

1012 

1018 

1019 

1009 

1957 

1018 

1016 

1014 

1010 

1005 

1000 

999 

1001 

1006 

1013 

1018 

1018 

1010 

1958 

1020 

1015 

1013 

1008 

1003 

999 

998 

1002 

1004 

1011 

1018 

1020 

1009 

1959 

1019 

1016 

1013 

1009 

1003 

999 

999 

1000 

1004 

1011 

1017 

1019 

1009 

1960 

1020 

1016 

1013 

1009 

1003 

999 

1000 

999 

1005 

1011 

1017 

1019 

1009 

MEAN   1018.8  1015.9  1012.5  1008.2  1002.9   998.7   999.2  1000.7  1005.0  1011.1  1016.8  1019.0   1009.1 
TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 

1876  15.9    18.8    23.9    29.8    35.1    36.1    31.3    29.6    28.2    24.7    20.8 

1877  15 


16 

8 

23 

9 

29 

8 

15 

9 

24 

4 

28 

8 

19 

4 

25 

4 

30 

1 

19 

4 

24 

5 

31 

9 

17 

4 

28 

1 

32 

8 

1878  14.3    19.4    25.4    30.1    31.4    36.6    33.1 

1879  16.2    19.4    24.5    31.9    36.3    34.3    29.9    28.3    27.8    25.5    19.2    15.6 

1880  16.6    17.4    28.1    32.8    34.7    37.0    29.8 


34 

3 

33 

4 

30 

7 

29 

7 

28 

3 

27 

8 

30 

6 

29 

7 

MEAN 


1881 

1882 

1883 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

34.5 
33.1 


17.3    15.7    25.4    33.3 
16.2    16.5    25.2    29.1 


24 

6 

30 

6 

25 

6 

31 

6 

26 

3 

23 

5 

26 

1 

31 

6 

24 

8 

31 

6 

34 

8 

30 

2 

32 

4 

30 

5 

34 

7 

31 

3 

28 

3 

28 

4 

34 

2 

30 

1 

28 

2 

29 

4 

33 

5 

29 

9 

29 

1 

29 

2 

35 

8 

29 

5 

27 

8 

28 

1 

35 

8 

30 

2 

28 

6 

28 

4 

34 

8 

30 

8 

29 

4 

30 

6 

34 

2 

29 

1 

28 

8 

29 

4 

20 

6 

17 

3 

26 

2 

20 

6 

18 

1 

25 

9 

2  0 

4 

15 

6 

26 

2 

19 

4 

15 

7 

25 

8 

22 

1 

16 

8 

25 

5 

22 

1 

17 

8 

26 

0 

20 

6 

17 

8 

26 

2 

21 

6 

16 

2 

25 

3 

20 

9 

17 

8 

26 

5 

20 

8 

17 

6 

26 

3 

MEAN  16.3    18.2    25.1    30.5    34.4    34.5    30.0    29.0    29.2    26.7 

1891  15.8    17.3    21.5    30.3    33.6    35.7    33.3    28.6    27.9    25.4 

1892  17.3    20.2    27.1    34.1    35.8    35.1    30.5    28.7    28.6    25.7 

1893  14.7    14.6    22.2    31.4    33.2    33.3    28.6    30.0    28.2    25.7    20.8    17.4     25.0 

1894  16.0    18.6    23.8    31.2    35.7    33.9    29.8    28.5    28.5    25.9    20.6    16.2     25.7 

1895  14 

1896  16 

1897  16 

1898  17 

1899  14 

1900  16 


19 

8 

25 

8 

31 

e 

18 

8 

24 

4 

30 

7 

18 

2 

24 

5 

32 

6 

19 

9 

26 

6 

30 

2 

19 

6 

27 

1 

29 

9 

MEAN     16.0    18.6    24.8 


1901 

14 

4 

17 

8 

24 

7 

1902 

17 

4 

20 

1 

26 

8 

1903 

16 

1 

18 

2 

23 

7 

1904 

15 

6 

19 

1 

24 

1 

1905 

14 

2 

13 

3 

21 

1 

1906 

15 

3 

17 

2 

22 

2 

1907 

17 

4 

17 

1 

21 

7 

1908 

14 

9 

18 

8 

23 

9 

1909 

15 

1 

17 

6 

24 

2 

1910 

14 

9 

18 

9 

24 

3 

33 

3 

28 

6 

30 

0 

28 

2 

33 

9 

29 

8 

28 

5 

28 

5 

32 

6 

31 

4 

29 

3 

30 

1 

34 

2 

31 

7 

30 

6 

31 

7 

34 

6 

31 

7 

29 

5 

30 

3 

35 

8 

31 

2 

29 

7 

29 

5 

32 

9 

28 

9 

33 

0 

32 

2 

35 

9 

32 

9 

30 

4 

28 

6 

34 

4 

31 

0 

29 

8 

29 

6 

36 

6 

33 

3 

29 

8 

30 

6 

34 

1 

30 

7 

31 

0 

29 

4 

36 

4 

33 

4 

29 

7 

30 

4 

35 

1 

29 

3 

28 

5 

28 

9 

36 

6 

31 

,9 

33 

2 

31 

4 

34 

0 

31 

.2 

29 

9 

28 

8 

35 

3 

34 

.0 

29 

3 

30 

8 

35 

9 

29 

•  6 

28 

8 

29 

4 

33 

0 

29 

.6 

29 

4 

29 

1 

34 

.2 

31 

.4 

30 

1 

29 

b 

26.8 
26.8 
26.1 


27.7    22.6 


17.8    23.7 
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TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1911 

17, 

,6 

19, 

.1 

22, 

,4 

30, 

.3 

1912 

16, 

,4 

19, 

.6 

23, 

,4 

30, 

,5 

1913 

16, 

,3 

18, 

,7 

22, 

,3 

31, 

,7 

1914 

17, 

.8 

19, 

,0 

24, 

,1 

31, 

.6 

1915 

15, 

.6 

16, 

,9 

23, 

,7 

29, 

.8 

1916 

16, 

■  6 

18, 

.3 

26, 

.8 

32, 

.1 

1917 

16, 

,3 

18, 

.8 

23, 

.8 

27, 

.3 

1918 

10, 

,4 

18, 

,8 

23. 

8 

28, 

4 

1919 

16, 

•  0 

17, 

,7 

24, 

,7 

29, 

.8 

1920 

15 

.7 

18, 

,3 

24, 

.6 

30, 

.2 

33.8 
34.7 
36.8 


33. 

,2 

28, 

,7 

27. 

.8 

19, 

.9 

30. 

,1 

28, 

.3 

27. 

,3 

20. 

,8 

31, 

,7 

31, 

,9 

28. 

,9 

21, 

.8 

29, 

,7 

30, 

.2 

26. 

.6 

22. 

.4 

30, 

,9 

31, 

.4 

29, 

.4 

21, 

.8 

29. 

.2 

29, 

,4 

26, 

.4 

19, 

.6 

29, 

.0 

28, 

•  6 

25, 

.8 

18, 

,7 

32, 

,3 

31, 

.1 

28, 

.1 

21, 

.  B 

29, 

,1 

29, 

.6 

26, 

.8 

21 

>1 

30, 

.6 

31 

•  8 

29, 

.3 

23 

.4 

26.5 
26.8 


MEAN 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

MEAN 


19, 

.8 

27, 

,1 

33, 

.4 

20, 

,2 

25, 

.8 

31, 

,4 

18, 

.2 

24, 

.8 

31, 

,2 

16, 

,8 

24, 

.0 

29, 

.6 

15, 

,1 

22, 

.5 

30, 

,9 

18, 

.6 

21, 

,7 

26, 

.3 

15, 

.8 

21 

,4 

28, 

,2 

17, 

,7 

23, 

,2 

28, 

.8 

\b. 

■  9 

24 

.6 

30, 

.2 

35. 

,9 

33, 

,9 

29, 

,4 

28. 

,7 

34, 

,2 

31. 

,2 

28, 

,7 

28, 

,6 

37, 

,5 

32, 

.3 

29, 

,1 

29, 

,7 

36, 

,5 

30. 

,5 

28. 

,8 

28. 

,1 

30, 

,8 

28, 

.6 

30, 

,1 

29, 

,7 

36, 

.1 

31, 

,5 

28, 

,9 

27, 

,7 

34, 

,6 

30, 

,4 

28, 

,3 

28, 

,3 

34, 

,4 

31, 

.3 

31, 

,3 

30, 

.2 

34. 

.6 

30, 

,5 

28, 

,6 

30, 

.3 

34, 

,1 

29, 

.1 

28, 

,8 

29, 

.3 

1931 

16, 

,3 

16, 

,3 

22, 

,2 

30, 

,4 

33. 

.9 

35, 

,3 

31. 

,7 

29, 

.8 

28, 

,2 

1932 

17, 

,3 

16, 

,7 

23, 

,4 

28, 

.6 

32, 

,7 

36, 

,2 

32, 

,4 

28, 

,9 

28. 

,8 

1933 

12, 

,4 

17, 

,5 

23. 

,3 

27, 

,4 

31. 

.0 

33. 

.4 

29, 

,8 

28, 

,2 

27, 

,4 

1934 

13, 

.3 

17, 

,9 

21, 

.3 

28. 

,4 

32, 

.8 

32, 

,9 

30, 

.3 

28, 

,3 

28, 

,4 

1935 

13, 

,2 

17, 

,8 

22, 

.8 

26, 

,4 

33, 

.7 

36, 

,1 

30, 

.8 

28, 

.8 

28, 

.6 

1936 

13, 

.2 

17, 

,7 

22, 

.8 

28, 

.8 

35, 

.4 

32, 

.4 

29, 

,7 

28, 

,8 

28, 

,3 

1937 

13, 

.6 

18. 

.2 

21, 

.1 

27, 

,7 

33, 

.6 

35, 

.6 

31, 

.1 

30, 

,7 

29, 

,2 

1938 

14, 

.3 

16. 

.1 

24, 

.6 

30. 

.4 

35, 

.8 

33, 

,0 

31, 

,3 

29, 

,7 

30, 

.1 

1939 

15, 

.8 

18, 

.1 

20, 

,7 

27, 

,7 

35, 

.1 

33, 

.2 

30, 

,7 

31, 

,1 

28, 

,5 

1940 

14, 

,8 

16, 

,7 

21, 

,3 

27, 

,5 

34, 

■  4 

35, 

,5 

32, 

.2 

28, 

.8 

28, 

.5 

20.6 
19.7 


18, 

>6 

27. 

5 

16 

.4 

26. 

,3 

16, 

>6 

26. 

4 

15. 

.4 

24. 

,9 

15. 

.0 

24. 

5 

15.9 

14.8 


15.5 

15.7 
14.6 
15.0 
15.4 

15.4 

IS. 4 


1941 

14, 

,2 

18, 

,3 

25. 

,2 

1942 

13, 

.8 

19, 

,2 

25. 

,5 

1943 

16, 

.2 

17, 

.8 

24, 

,5 

1944 

14, 

,7 

17, 

.6 

22, 

,3 

1945 

13, 

.6 

17, 

,3 

24, 

.8 

1946 

15, 

.6 

19, 

,8 

23, 

.6 

1947 

13, 

.9 

19, 

.6 

25, 

,4 

1948 

15, 

.4 

17, 

.4 

22, 

,3 

1949 

16, 

,7 

18, 

,7 

24, 

,4 

1950 

16, 

.2 

16, 

.6 

22, 

.<. 

33, 

,6 

30. 

,9 

30, 

,2 

29.5 

21, 

.2 

17, 

.S 

30, 

,1 

28, 

,5 

27, 

.9 

26.1 

21, 

.7 

15. 

,4 

30. 

.8 

28, 

,1 

29, 

.1 

26.1 

21, 

.4 

17, 

.2 

30, 

,7 

30. 

,1 

29, 

,3 

25.7 

21, 

.4 

17, 

.2 

31, 

,4 

29, 

,8 

28, 

.6 

25.7 

20, 

,7 

14, 

.8 

30, 

.8 

29, 

,4 

29, 

.7 

27.2 

20, 

.8 

16, 

.7 

31, 

,4 

29, 

,7 

28, 

.7 

24.7 

21, 

.7 

16, 

.2 

31, 

,3 

29, 

,2 

28, 

.9 

27.1 

20, 

.3 

16, 

.S 

30, 

■  8 

29, 

,3 

29, 

.4 

26.2 

19, 

.3 

15, 

.0 

30 

,7 

29, 

,2 

28, 

.5 

25.8 

19, 

,7 

14, 

.2 

1951 

14 

1952 

16, 

1953 

13 

1954 

13 

1955 

13 

1956 

14 

1957 

13 

1958 

16 

1959 

14 

1960 

14 

MEAN 

14 

CLINO 

14 

23.9 
25.1 


24.5 
24.5 


30.9    36.1 


34. 

,8 

32, 

,5 

29. 

.6 

28. 

,8 

32. 

,8 

30, 

,5 

28, 

,7 

30. 

,1 

36. 

,9 

31, 

,7 

29, 

,2 

29, 

,1 

36, 

.3 

31, 

,4 

30, 

,1 

28, 

,7 

35. 

,7 

31, 

,2 

28, 

.6 

29, 

,0 

34, 

.8 

29, 

.0 

28, 

.8 

29, 

.8 

33, 

.8 

30, 

.6 

29, 

.9 

27, 

.9 

27.2    20.7 


28.9    28.3    25.7    20.2 


30.6    28.7 


19.6 
20.5 


25.8 
26.2 


18.0    23.8 


25.7 
25.7 
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PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN  FEB     MAR     APR     MAY     JUN  JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1862  8  0       5       0       5      81  216      66     152  25  0  0  558 

1863  20  0       0       0       3      58  485     185      18  0  0  0  769 

1864  5  0       0       0      13       0  97     224     140  0  0  0  479 

1865  18  15      13      25      13      25  51     323     193  0  0  0  676 


216 

66 

152 

485 

185 

18 

97 

224 

140 

51 

323 

193 

394 

185 

64 

300 

328 

46 

325 

51 

8 

150 

76 

340 

211 

180 

10 

1866  10  0  0  0  0  15  394  185  64  0  0  0  668 

1867  8  0  3  0  8  69  300  328  46  18  0  15  795 

1868  20  8  0  3  13  79  325      51  8  0  0  0  507 

1869  25  8  20  0  0  8  150      76  340  104  0  20  751 

1870  5  0  74  10  5  150  211  180  10  0  0  18  663 

MEAN  13.2  3.4  12.8  4.2  6.7  53.9  247.7  179.8  107.9  16.3  0.0  5.9  651. 

1871  0  5  0  15  104  165  305  272  112  0  0  25  1003 

1872  33  5  5  8  30  38  163  229  152  0  0  3  666 

1873  0  0  5  0  38  53  478  340  267  0  0  0  1181 

1874  3  0  3  0  33  147  325  246  48  0  0  0  805 

1875  10  56  0  0  18  8  356      66  318  0  0  28  860 

1876  0  0  3  0  10  74  216      84  300       0  0  0  687 

1877  3  5  3  0  19  10  41      17  4  91  0  62  255 

1878  0  0  1  11  24  86  144      47  124       0  0  0  437 

1879  17  3  4  1  0  77  201  270  168       7  0  5  753 

1880  0  3  0  0  13  3  210      25  103       0  6  19  382 

MEAN  6.6  7.7  2.4  3.5  28.9  66.1  243.9  159.6  159.6     9.8  0.6  14.2  702. 

1881  0  2  24  0  3  43  440  372  4       0  0  0  888 

1882  6  6  0  7  24  52  459  113  60       0  0  0  727 

1883  50  0  3       2  13  29  323       3  93       0  0  0  516 

1884  4  2  4  0  0  83  117  251  254  115  0  6  836 

1885  14  0  4  12  59  116  343  340  4       1  0  18  911 

1886  11  0  7       0  13  134  396  240  41       1  0  0  843 

1887  27  0  2       0  0  38  498  326  201       0  2  0  1094 

1888  23  7  6       0  7  16  226  193  248       3  6  0  735 

1889  9  41  3  13  3  65  309  200  5       5  0  0  653 

1890  0  0  13       T  0  139  245  203  91       0  0  4  695 

MEAN  14.4  5.8  6.6     3.4  12.2  71.5  335.6  224.1  100.1  12.5  0.8  2.8  789. 

1891  21  0  48       1  2  52  104  222  372  25  0  0  847 

1892  17  4  0       0  22  14  239  154  84       0  0  21  555 

1893  13  17  10       0  30  45  307      99  94  36  14  0  665 

1894  39  2  11       0  10  67  138  487  58  23  21  51  907 

1895  26  13  6       7  0  111  137  231  35       0  0  4  570 

1896  0  1  0       T  1  50  138      84  5       0  8  15  302 

1897  9  0  1       2  19  95  368  355  159       10  0  1009 

1898  0  68  1       0  11  6  189  256  102       0  0  18  651 

1899  1  2  0  14  26  249  240       7  8       0  0  0  547 

1900  14  0  T  16  12  28  115  149  195       0  0  32  561 

MEAN  14.0  10.7  7.7      4.0  13.3  71.7  197.5  204.4  111.2      8.5  4.3  14.1  661. 

1901  30  15  7       0  9  20      80  234  12       5  0  5  417 

1902  1  0  0       1  1  50  276  133  112       1  0  0  575 

1903  6  3  11       0  2  3  103  261  34  192  0  0  615 

1904  9  0  10       0  8  77  319  387  21       0  9  36  876 

1905  23  25  13       0  1  23  102      1 3  77       0  0  1  278 


1906  1  27  25  0       1  14 

1907  8  64       8  34  14  16      64  406  0  0  0  0  614 

1908  32  0       0  2  12  32  436  350  18  11  0  1  894 

1909  27  5       0  71  28  55  323  150  75  0  0  31  765 

1910  13  4       0  4       T  44  150  205  125  269  0  0  814 

MEAN  15.0  14.3     7.4  11.2     7.6  46.6  196.9  223.7 


80 

234 

276 

133 

103 

261 

319 

387 

102 

13 

116 

98 

64 

406 

436 

350 

323 

150 

150 

205 
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PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1911  29  0 

1912  33  3 

1913  0  57 

1914  0  5 

1915  13  96 

1916  0  16 

1917  2  10 

1918  24  0 

1919  27  0 

1920  9  27 

MEAN  13.7  21.4 

1921  38  0 

1922  18  T 

1923  0  14 

1924  20  17 

1925  0  0 

1926  10  8 

1927  0  28 

1928  6  34 

1929  1  1 

1930  13  10 

MEAN  10.6  11.2 

1931  0  7 

1932  0  0 

1933  0  6 

1934  16  0 

1935  30  3 

1936  1  5 

1937  0  57 

1938  10  0 

1939  18  12 

1940  21  21 

MEAN  9.6  11.1 

1941  21  T 

1942  22  13 

1943  25  0 

1944  26  21 

1945  2  5  0 

1946  0  3 

1947  10  5 

1948  52  15 

1949  0  19 

1950  0  0 

MEAN  18.1  7.6 

1951  11  0 

1952  0  20 

1953  49  0 

1954  15  49 

1955  39  0 

1956  2  2 

1957  72  0 

1958  3  7 

1959  18  0 

1960  0  0 

MEAN  20.9  7.8 

CLINO  16  9 


29 

76 

289 

189 

221 

178 

80 

39 

10 

329 

151 

169 

141 

158 

31 

238 

335 

85 

392 

312 

244 

56 

164 

57 

209 

441 

58 

277 

76 

74 

46.1       194.0       197.3       119.5 


37 

77 

114 

304 

66 

186 

233 

205 

1 

120 

257 

225 

8 

144 

243 

308 

163 

499 

72 

24 

26 

199 

307 

126 

21 

170 

331 

87 

23 

181 

82 

68 

52 

119 

79 

11 

112 

387 

206 

50 

50.9       208.2       192.4       140. 


20 

124 

185 

248 

22 

100 

286 

173 

259 

106 

279 

229 

105 

91 

186 

68 

20 

310 

140 

75 

249 

188 

357 

69 

40 

62 

no 

104 

21 

296 

115 

3 

86 

266 

23 

609 

85.6       162.6       192.4       160.8 


141 

125 

44 

372 

310 

315 

97 

398 

160 

114 

204 

75 

115 

319 

249 

226 

291 

5 

267 

297 

360 

296 

219 

197 

341 

387 

237 

193 

305 

173 

26.7      216.2      285.5       181.5 


106 

270 

234 

159 

618 

7 

163 

212 

35 

239 

233 

142 

262 

416 

160 

388 

194 

28 

377 

135 

192 

388 

333 

273 

204 

214 

46 

234 

494 

82 

252.0 

311.9 

119 

210 

263 

154 

518 
658 
276 
789 

621 

766 
1148 
332 
781 
572 


571 
738 
668 
769 
815 

764 

683 
520 
2  84 

818 


657 
605 
951 
511 
606 

927 
413 
453 
1016 
468 


376 

1072 
820 
547 

776 

598 
1051 
822 
995 
707 


732 

1204 

463 

751 

1177 

848 
912 

1043 
575 
975 


868.0 
767 


ASIA 


AHMAOABAD 

NOTES  ON  PAGE  98 


WMO  42647   23  04N   72  38E 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

1010 

1008 

1006 

1004 

1002 

996 

996 

998 

1002 

1004 

1007 

1010 

1004 

1952 

1010 

1007 

1005 

1004 

1000 

996 

996 

997 

1003 

1004 

1008 

1011 

1003 

1953 

1010 

1009 

1005 

1004 

1002 

996 

996 

996 

1002 

1006 

1009 

1011 

1004 

1954 

1008 

1008 

1007 

1003 

999 

995 

994 

996 

998 

1006 

1010 

1009 

1003 

1955 

1011 

1006 

1005 

1003 

999 

996 

997 

997 

999 

1004 

1008 

1010 

1003 

1956 

1008 

1008 

1005 

1003 

997 

996 

996 

997 

1000 

1005 

1010 

1011 

1003 

1957 

1009 

1009 

1006 

1004 

1002 

997 

995 

997 

1003 

1006 

1009 

1009 

1004 

1958 

1011 

1008 

1007 

1004 

1000 

997 

994 

997 

999 

1005 

1009 

1011 

1004 

1959 

1010 

1008 

1007 

1004 

999 

997 

993 

996 

999 

1004 

1009 

1010 

1003 

1960 

1011 

1008 

1006 

1034 

999 

997 

996 

997 

1001 

1005 

1009 

1010 

1004 

MEAN 

1009. 

8  1007. 

9  1005. 

9  1003. 

7   999.9 

996.3 

995.3 

996. 

!  1000.6  1004. 

9  1008. 

3  1010.2 

1003 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 


JAN 

1016 
1017 
1017 
1015 
1018 


FEB 

1014 
1014 
1016 
1014 
1013 


MAR 

1012 
1011 
1012 
1013 
1011 


APR 

1010 
1010 
1010 
1009 
1009 


MAY 

1008 
1006 
1008 
1006 
1005 


JUN 

1002 

1003 
1002 
1002 
1002 


JUL 

1003 
1002 
1002 
1001 
1003 


AUG 


SEP 


1004  1009 

1003  1009 

1002  1008 

1003  1004 
1003  1006 


1956   1014    1014    1012    1009    1004    1002    1002 


1957   1016 


1008    1003 


1958 
1959 
1960 


1017 
1016 
1017 


1014 
1015 
1015 


1013 
1013 
1013 


1010 
1010 
1010 


1007 
1006 
1006 


1003 
1003 
1003 


1001 
1000 
1002 


1004 
1004 
1003 
1003 
1003 


1006 
1009 
1005 
1005 
1007 


OCT 

1010 
1010 
1012 
1012 
1010 

1011 
1012 
1011 
1011 
1011 


NOV 

1013 
1014 
1016 

1017 
1014 

1016 

1016 
1015 
1015 
1015 


DEC 


1017 
1016 
1017 
1017 

1016 


MEAN 


1017  1010 

1017  1010 

1017  1010 

1016  1009 

1017  1009 


1009 
1010 
1010 
1010 
1010 


MEAN   1016.3  1014.5  1012.3  1009.7  1006.4  1002.5  1001.8  1003.2  1006.8  1011.0  1015.1  1016.7   1009.7 


TEMPERATURE  DEG  C 


YEAR 

JAN 

FEB 

1951 

18 

9 

21 

6 

1952 

21 

3 

23 

6 

1953 

19 

9 

24 

6 

1954 

19 

1 

23 

7 

1955 

20 

6 

23 

3 

1956 

20 

3 

21 

7 

1957 

19 

4 

20 

0 

1958 

21 

9 

22 

5 

1959 

19 

8 

22 

1 

1960 

19 

5 

24 

0 

MEAN 

20 

1 

22 

7 

CLINO 

20 

3 

22 

8 

27.5    31.3 


34.8 
34.9 


33.1 
33.1 


29.6    29.1 


30.6  30.8 
28.9  29.3 
28.4    27.7 


27 

4 

27.4 

28 

3 

30 

4 

29.0 

29 

5 

29 

5 

29.5 

27 

7 

28 

1 

27.5 

27 

6 

30 

1 

27.7 

29 

5 

29 

.6 

28.2 

28 

6 

23.8 
23.8 


20.4 
20.7 


21.9 

27.9 

21.1 

27.2 

22.1 

27.3 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FE 

1951  0 

1952  0 

1953  20 

1954  0 

1955  0 

1956  0 

1957  3 

1958  0 

1959  0 

1960  6 

MEAN  2.9 

CLINO  4 


JUN 


45 


111 
154 


JUL 


AUG 


652 


528 

106 


275.7 
316 


235 


158 
145 


208.5 
213 


SEP 


54  134  193  0 

44  513  186  0 

86  171  474  183 

29  272  205  482 

101  37  332  325 


204 


236.1 
163 


393 
743 
935 
994 
829 

1199 


1454 
459 


836. 
804 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


AKOLA  INDIA  WMO  42933   20  42N   77  02E   282  M 

NOTES  ON  PAGE  98 

STATION  PRESSURE  MB 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1875 

982 

982 

980 

977 

975 

971 

971 

973 

975 

980 

984 

984 

978 

1876 

983 

982 

980 

976 

974 

972 

970 

973 

976 

981 

983 

986 

978 

1877 

985 

983 

981 

979 

976 

973 

974 

975 

978 

982 

985 

985 

980 

1878 

984 

984 

981 

979 

976 

972 

972 

972 

974 

978 

981 

983 

978 

1879 

984 

982 

981 

977 

973 

972 

972 

972 

976 

980 

983 

984 

978 

1880 

983 

982 

979 

976 

974 

971 

972 

974 

975 

980 

984 

986 

978 

983.5   982.5   980.3   977.3   974.7   971.8   971.8   973.2   975.7   980.2   983.3   984.7    978.3 


1881 

985 

983 

981 

978 

974 

972 

972 

973 

976 

980 

983 

984 

978 

1882 

985 

982 

980 

976 

974 

971 

970 

974 

975 

979 

982 

984 

978 

1883 

984 

982 

980 

977 

974 

972 

971 

973 

976 

981 

982 

987 

978 

1884 

986 

983 

980 

978 

975 

973 

971 

973 

975 

982 

984 

986 

979 

1885 

985 

982 

981 

978 

977 

972 

972 

973 

977 

981 

984 

984 

979 

18B6 

984 

983 

980 

978 

974 

972 

971 

973 

976 

978 

983 

985 

978 

1887 

982 

983 

979 

977 

974 

972 

972 

974 

976 

981 

984 

985 

978 

1888 

985 

983 

981 

977 

975 

972 

972 

973 

977 

982 

983 

986 

979 

1889 

985 

984 

982 

978 

976 

972 

971 

972 

976 

979 

984 

984 

979 

1890 

983 

982 

979 

977 

974 

971 

971 

974 

975 

980 

984 

984 

978 

MEAN  984.4  982.7  980.3  977.4  974.7  971.9  971.3  973.2  975.9  980.3  983.3  984.9  978.4 

1891  985  983  980  978  975  973  971  974  975  982  984  986  979 

1892  984  981  979  976  975  972  970  973  974  979  983  986  978 

1893  -  982  981  976  974  971  973  973  975  980  984  986 

1894  983  982  980  976  975  971  971  972  974  979  985  984  978 

1895  983  983  980  977  975  972  972  973  976  980  984  985  978 

1896  984  983  979  976  975  971  971  973  978  982  982  985  978 

1897  983  981  980  978  975  972  971  973  977  980  984  986  978 

1898  986  981  981  977  975  971  971  973  976  980  982  984  978 

1899  984  982  981  978  975  972  973  974  978  981  984  985  979 

1900  983  982  981  978  977  972  972  972  976  982  983  985  979 

MEAN  983.9  982.0  980.2  977.0  975.1  971.7  971.5  973.0  975.9  980.5  983.5  985.2  978.3 


1901 

984 

983 

982 

977 

975 

973 

971 

973 

978 

979 

983 

986 

979 

1902 

984 

985 

980 

977 

975 

974 

971 

974 

976 

983 

985 

984 

979 

1903 

984 

985 

980 

978 

976 

973 

970 

973 

976 

978 

984 

985 

979 

1904 

985 

983 

980 

976 

975 

972 

971 

974 

977 

981 

985 

986 

979 

1905 

985 

984 

981 

979 

975 

973 

972 

974 

976 

980 

985 

985 

979 

1906 

984 

981 

981 

977 

972 

972 

970 

974 

976 

981 

984 

984 

978 

1907 

984 

982 

981 

979 

976 

972 

971 

972 

977 

980 

983 

985 

979 

1908 

985 

981 

981 

977 

975 

972 

972 

972 

976 

980 

983 

985 

978 

1909 

983 

983 

980 

978 

975 

971 

971 

975 

976 

980 

983 

984 

978 

1910 

983 

982 

980 

977 

976 

971 

973 

973 

974 

980 

983 

985 

978 

984.1   982.9   980.6   977.5   975.0   972.3   971.2   973.4   976.2   980.2   983.8   984.9 


1911 

983 

985 

981 

978 

974 

972 

973 

974 

976 

984 

983 

985 

979 

1912 

985 

982 

980 

979 

975 

972 

970 

973 

977 

981 

983 

986 

979 

1913 

986 

982 

980 

977 

975 

971 

972 

974 

977 

981 

984 

985 

979 

1914 

987 

983 

981 

979 

975 

972 

970 

973 

976 

983 

983 

984 

979 

1915 

966 

983 

982 

979 

974 

971 

972 

973 

975 

978 

982 

985 

978 

1916 

985 

981 

980 

977 

974 

969 

972 

973 

973 

978 

982 

984 

977 

1917 

985 

982 

980 

981 

977 

971 

971 

973 

974 

977 

983 

983 

978 

1918 

984 

984 

981 

978 

973 

973 

974 

973 

978 

982 

983 

985 

979 

1919 

984 

983 

982 

978 

976 

971 

972 

973 

977 

980 

981 

984 

978 

1920 

985 

983 

980 

978 

976 

972 

971 

975 

977 

980 

983 

984 

979 

985.0   982.8   980.7   978.4   974.9   971.4   971.7   973.4   976.0   980.4   982.7   984.5 


ASIA 


AKOLA  -  CON.  INDIA  WMO  42933   20  42N   77  02E   282  M 

NOTES  ON  PAGE  98 

STATION  PRESSURE  MB 


1921 

984 

982 

979 

978 

974 

971 

971 

973 

976 

982 

985 

985 

978 

1922 

984 

982 

980 

978 

975 

972 

971 

973 

975 

978 

983 

985 

978 

1923 

985 

981 

982 

977 

975 

972 

970 

972 

976 

982 

983 

985 

978 

1924 

985 

982 

981 

977 

974 

972 

970 

972 

976 

980 

983 

985 

978 

1925 

982 

982 

980 

977 

975 

971 

972 

973 

977 

981 

984 

986 

978 

1926 

985 

983 

981 

979 

976 

972 

970 

972 

975 

979 

983 

984 

978 

1927 

982 

982 

979 

977 

975 

972 

970 

973 

976 

981 

983 

985 

978 

1928 

984 

983 

980 

977 

974 

970 

971 

973 

976 

979 

983 

984 

978 

1929 

983 

982 

980 

978 

975 

971 

971 

973 

977 

980 

983 

984 

978 

1930 

984 

984 

980 

977 

975 

972 

972 

974 

976 

981 

984 

985 

979 

983.8       982.3       980.2       977.5       974.8       971.5       970.8       972.8       976.0       980.3       983.4       984. 


1931 

984 

982 

981 

978 

975 

972 

972 

971 

975 

979 

984 

985 

978 

1932 

986 

983 

981 

978 

974 

973 

970 

975 

974 

980 

982 

985 

978 

1933 

984 

981 

980 

978 

976 

972 

972 

974 

975 

979 

983 

983 

978 

1934 

983 

982 

980 

977 

976 

973 

972 

973 

976 

981 

984 

985 

979 

1935 

984 

982 

980 

978 

974 

972 

970 

974 

974 

980 

984 

984 

978 

1936 

983 

981 

981 

977 

972 

971 

971 

972 

975 

980 

983 

984 

978 

1937 

984 

981 

979 

978 

975 

971 

970 

973 

976 

980 

982 

983 

978 

1938 

983 

982 

978 

977 

973 

970 

971 

973 

975 

978 

983 

984 

977 

1939 

984 

982 

980 

977 

974 

972 

971 

972 

976 

980 

982 

987 

978 

1940 

984 

983 

979 

979 

974 

972 

971 

972 

978 

982 

982 

985 

978 

983.9       981.9       979.9       977.7       974.3       971.8       971.0       972.9       975.4       979.8       982.9       984.5         978.0 


1941 

984 

984 

980 

978 

974 

972 

972 

972 

976 

981 

982 

983 

978 

1942 

984 

983 

979 

977 

975 

971 

970 

972 

976 

980 

983 

984 

978 

1943 

982 

983 

979 

979 

973 

971 

970 

973 

975 

980 

982 

987 

978 

1944 

984 

982 

980 

978 

974 

972 

970 

973 

976 

979 

982 

983 

978 

1945 

982 

980 

981 

978 

974 

972 

971 

972 

975 

981 

984 

985 

978 

1946 

985 

982 

979 

977 

975 

971 

971 

971 

976 

980 

981 

982 

978 

1947 

982 

981 

980 

977 

974 

971 

970 

972 

974 

981 

984 

984 

978 

1948 

983 

982 

980 

977 

973 

971 

970 

971 

974 

980 

982 

984 

977 

1949 

984 

982 

980 

976 

974 

972 

971 

973 

973 

979 

984 

983 

978 

1950 

983 

981 

980 

976 

974 

971 

970 

973 

975 

979 

982 

984 

977 

983.3       982.0       979.8       977.3       974.0       971.4       970.5       972.,2       975.0       980.0       982.6       983.9         977.7 


1951 

984 

981 

980 

978 

976 

971 

972 

974 

977 

978 

982 

985 

978 

1952 

985 

982 

979 

978 

973 

971 

971 

972 

977 

978 

983 

985 

978 

1953 

984 

983 

979 

978 

975 

971 

972 

972 

976 

980 

984 

985 

978 

1954 

983 

982 

981 

977 

973 

971 

970 

972 

973 

980 

985 

983 

978 

1955 

985 

980 

979 

977 

973 

971 

972 

971 

975 

978 

982 

984 

977 

1956 

982 

982 

980 

976 

971 

971 

971 

973 

974 

979 

984 

985 

977 

1957 

983 

982 

981 

978 

976 

972 

971 

972 

977 

981 

984 

984 

978 

1958 

985 

981 

981 

977 

974 

971 

970 

972 

974 

979 

983 

985 

978 

1959 

984 

982 

980 

978 

974 

972 

970 

971 

973 

979 

983 

985 

978 

1960 

984 

983 

980 

978 

973 

971 

972 

972 

975 

980 

983 

984 

978 

MEAN    983.9   981.8   980.0   977.5   973.8   971.2   971.1   972.1   975.1   979.2   983.3   984.5 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1893 

- 

1015 

1013 

1008 

1003 

1002 

1004 

1005 

1007 

1012 

1016 

1019 

- 

1894 

1016 

1015 

1012 

1007 

1005 

1002 

1002 

1004 

1006 

1011 

1018 

1017 

1010 

1895 

1016 

1016 

1012 

1009 

1006 

1003 

1004 

1004 

1008 

1012 

1017 

1018 

1010 

1896 

1018 

1015 

1011 

1007 

1006 

1002 

1002 

1005 

1009 

1014 

1014 

1018 

1010 

1897 

1016 

1013 

1012 

1009 

1006 

1003 

1003 

1004 

i008 

1012 

1017 

1020 

1010 

1898 

1020 

1014 

1013 

1008 

1005 

1002 

1002 

1005 

1007 

1012 

1015 

1017 

1010 

1899 

1018 

1015 

1013 

1009 

1006 

1003 

1004 

1006 

ioio 

1013 

1017 

1019 

1011 

1900 

1016 

1015 

1013 

1009 

1008 

1003 

1003 

1004 

1008 

1015 

1016 

1018 

1011 

MEAN 

1017.1  1014. 

8  1012. 

,4  1008. 

3  1005.6  1002. 

5  1003. 

,0  1004.6 

1007.9  1012.6  1016.2  1018.3 

1010 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB      MAR 


1901 

1018 

1016 

1014 

1009 

1006 

1004 

1003 

1004 

1010 

1012 

1016 

1019 

1011 

1902 

1017 

1018 

1012 

1008 

1006 

1004 

1002 

1005 

1007 

1015 

1018 

1018 

1011 

1903 

1017 

1018 

1012 

1009 

1007 

1004 

1001 

1005 

1007 

1010 

1017 

1018 

1010 

1904 

1018 

1016 

1013 

1007 

1005 

1003 

1003 

1005 

1009 

1013 

1018 

1019 

1011 

1905 

1018 

1017 

1013 

1011 

1005 

1004 

1003 

1006 

1007 

1013 

1018 

1018 

1011 

1906 

1017 

1014 

1013 

1008 

1005 

1003 

1001 

1005 

1007 

1013 

1017 

1018 

1010 

1907 

1017 

1015 

1013 

1011 

1007 

1004 

1003 

1004 

1009 

1012 

1015 

1018 

1011 

1908 

1019 

1015 

1014 

1008 

1006 

1004 

1003 

1004 

1007 

1012 

1016 

1019 

1011 

1909 

1016 

1016 

1013 

1009 

1006 

1003 

1003 

1007 

1008 

1013 

1016 

1018 

1011 

1910 

1016 

1015 

1012 

1008 

1007 

1003 

1005 

1004 

1005 

1012 

1016 

1019 

1010 

MEAN 

1017.3 

1016. 

0  1012. 

9  1008.8  1006.0  1003. 

6  1002. 

7  1004.9 

1007.6 

1012. 

5  1016.7 

1018.4 

1010.6 

1911 

1016 

1018 

1013 

1009 

1005 

1003 

1004 

1005 

1007 

1012 

1015 

1018 

1010 

1912 

1018 

1015 

1012 

1010 

1006 

1002 

1001 

1004 

1009 

1013 

1016 

1019 

1010 

1913 

1019 

1015 

1012 

1008 

1006 

1002 

1003 

1006 

1009 

1013 

1017 

1019 

1011 

1914 

1020 

1016 

1013 

1010 

1006 

1003 

1001 

1005 

1008 

1015 

1016 

1017 

1011 

1915 

1019 

1016 

1015 

1011 

1005 

1002 

1003 

1005 

1007 

1009 

1014 

1018 

1010 

1916 

1018 

1014 

1012 

1008 

1005 

1000 

1004 

1004 

1005 

1009 

1014 

1017 

1009 

1917 

1018 

1015 

1012 

1009 

1008 

1002 

1002 

1004 

1005 

1008 

1015 

1016 

1010 

1918 

1018 

1016 

1013 

1009 

1004 

1004 

1005 

1005 

1009 

1014 

1015 

1018 

1011 

1919 

1017 

1016 

1013 

1009 

1006 

1002 

1003 

1004 

1009 

1012 

1014 

1017 

1010 

1920 

1018 

1016 

1012 

1009 

1007 

1003 

1002 

1006 

1008 

1012 

1015 

1017 

1010 

MEAN 

1018.1 

1015. 

7  1012, 

,7  1009.2  1005.8  1002. 

3  1002. 

8  1004.8 

1007.6 

1011. 

7  1015.1 

1017.6 

1010.3 

1921 

1017 

1015 

1011 

1009 

1004 

1003 

1002 

1004 

1007 

1014 

1018 

1018 

1010 

1922 

1017 

1015 

1013 

1008 

1006 

1003 

1002 

1004 

1007 

1014 

1016 

1019 

1010 

1923 

1018 

1014 

1014 

1007 

1006 

1003 

1001 

1004 

1007 

1014 

1016 

1018 

1010 

1924 

1018 

1014 

1013 

1008 

1005 

1003 

1001 

1004 

1007 

1012 

1015 

1018 

1010 

1925 

1016 

1015 

1012 

1008 

1005 

1002 

1004 

1004 

1009 

1012 

1016 

1019 

1010 

1926 

1018 

1016 

1013 

1011 

1007 

1003 

1002 

1003 

1006 

1011 

1016 

1017 

1010 

1927 

1015 

1015 

1011 

1008 

1005 

1003 

1001 

1005 

1007 

1013 

1016 

1018 

1010 

1928 

1017 

1015 

1012 

1008 

1005 

1001 

1002 

1005 

1007 

1011 

1016 

1017 

1010 

1929 

1016 

1015 

1012 

1009 

1005 

1002 

1002 

1005 

1008 

1012 

1016 

1016 

1010 

1930 

1017 

1017 

1011 

1008 

1006 

1003 

1003 

1005 

1007 

1013 

1017 

1018 

1010 

MEAN  1016.9  1015.1  1012.2  1008.4  1005.4  1002.6  1002.0  1004.3  1007.2  1012.6  1016.2  1017.8  1010.1 

1931  1017  1015  1013  1008  1005  1003  1003  1002  1007  1011  1017  1018  1010 

1932  1020  1016  1013  1009  1005  1004  1001  1006  1006  1011  1015  1018  1010 

1933  1017  1014  1012  1009  1007  1003  1003  1006  1006  1011  1016  1017  1010 

1934  1017  1015  1012  1008  1006  1004  1003  1004  1007  1013  1017  1019  1010 

1935  1017  1014  1012  1009  1005  1003  1001  1005  1006  1012  1016  1017  1010 

1936  1016  1014  1013  1008  1003  1002  1002  1004  1006  1012  1016  1017  1009 

1937  1017  1014  1011  1009  1005  1001  1001  1005  1007  1012  1015  1016  1009 

1938  1016  1015  1010  1008  1003  1002  1002  1004  1007  1010  1016  1017  1009 

1939  1017  1014  1012  1008  1005  1003  1002  1003  1008  1012  1015  1020  1010 

1940  1018  1015  1011  1010  1005  1003  1002  1004  1009  1014  1015  1018  1010 

MEAN  1017.2  1014.6  1011.9  1008.6  1004.9  1002.8  1002.0  1004.3  1006.9  1011.8  1015.8  1017.7  1009.9 

1941  1017  1017  1012  1008  1005  1003  1003  1003  1007  1012  1014  1016  1010 

1942  1017  1015  1011  1008  1005  1001  1002  1004  1007  1012  1016  1017  1010 

1943  1015  1016  1012  1010  1004  1003  1002  1005  1006  1012  1015  1021  1010 

1944  1017  1015  1013  1010  1005  1003  1002  1005  1008  1011  1014  1016  1010 

1945  1015  1013  1013  1009  1005  1002  1002  1004  1006  1013  1017  1018  1010 

1946  1018  1015  1012  1009  1006  1002  1002  1003  1008  1012  1014  1014  1010 

1947  1015  1014  1012  1008  1005  1002  1001  1004  1006  1013  1017  1017  1010 

1948  1016  1015  1012  1008  1004  1002  1001  1003  1006  1012  1014  1018  1009 

1949  1017  1015  1012  1008  1005  1003  1002  1004  1005  1011  1017  1016  1010 

1950  1016  1014  1012  1008  1005  1002  1001  1004  1006  1011  1015  1017  1009 

MEAN  1016.3  1014.9  1012.1  1008.6  1004.9  1002.3  1001.8  1003.9  1006.5  1011.9  1015.3  1017.0  1009.6 


ASIA 


AKOLA  -  CON.  INDIA  WM0  42933   20  42N   77  02E   282  M 

NOTES  ON  PAGE  98 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1017 

1014 

1012 

1009 

1006 

1002 

1003 

1005 

1008 

1010 

1015 

1018 

1010 

1952 

1017 

1014 

1011 

1009 

1004 

1003 

1003 

1004 

1008 

1010 

1015 

1018 

1010 
1010 

1953 

1016 

1015 

1011 

1009 

1006 

1002 

1003 

1004 

1008 

1012 

1016 

1018 

1954 

1016 

1014 

1013 

1008 

1003 

1002 

1002 

1003 

1004 

1012 

1017 

1016 

1009 

1955 

1018 

1012 

1011 

1009 

1004 

1002 

1004 

1003 

1007 

1010 

1015 

1017 

1009 

1956 

1015 

1014 

1011 

1007 

1002 

1003 

1003 

1004 

1006 

1011 

1016 

1018 

1009 

1010 
1010 

1957 

1015 

1015 

1013 

1010 

1006 

1003 

1002 

1004 

1008 

1012 

1017 

1016 

1958 

1018 

1014 

1013 

1009 

1005 

1002 

1001 

1003 

1006 

1011 

1015 

1018 

1959 

1016 

1014 

1012 

1009 

1005 

1003 

1001 

1003 

1005 

1010 

1015 

1017 

1009 

1960 

1017 

1015 

1012 

1009 

1004 

1003 

1003 

1004 

1007 

1012 

1016 

1017 

1010 

MEAN   1016.5  1014.1  1011.9  10C8.8  1004.5  1002.5  1002.5  1003.7  1006.7  1011.0  1015.7  1017.3 
TEMPERATURE  DEG  C 


1875 


IUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

30.2 

26.7 

26, 

,5 

26, 

,2 

24, 

,8 

32.8 

27.6 

26, 

,9 

25, 

,9 

25, 

.3 

32.3 

29.1 

28. 

,6 

28, 

,7 

26. 

.3 

33.6 

27.8 

26, 

,7 

27, 

,4 

26. 

,4 

30.2 

29.2 

26. 

,2 

25, 

,9 

24, 

,6 

28.6 

28.2 

28. 

,3 

26. 

,9 

26. 

,7 

21.0    20.4 


1876  21.3  22.7  28.5  32.8  35. o    ,*.b         i,.b         26.9    25.9    25.3  >0.1     26  8 

1877  20.6  22.7  27.3  30.5  33.7    32.3    79-1    ?«.„    %l  J,         HI         %l'°         1°'}.  ?$'? 

1878  22.3  25.5  28.8  31.7  34 

1879  -  24.1  27.6  32.3  34 

1880  19.2  22.5  29.9  33.5  34 


22.9     27.2 


17.2 
20.1 


MEAN      -     23.6    28.7    32.3 


1881 

20 

.9 

1882 

20 

.5 

1883 

21 

.3 

1884 

18, 

.3 

1885 

21 

.7 

1886 

19, 

.4 

1887 

21. 

.2 

1888 

19, 

,6 

1889 

22, 

,3 

1890 

19, 

,9 

28 

,7 

31, 

.6 

27 

.8 

32, 

.8 

28, 

,1 

30, 

,8 

27, 

.4 

31, 

.2 

29, 

.9 

26.9 

26, 

.6 

27, 

.2 

28, 

.8 

26.2 

26, 

,9 

26, 

.9 

29, 

.2 

26.7 

27, 

,2 

25, 

,7 

31. 

.5 

26.1 

26, 

,9 

25, 

,9 

28.2 

32, 

.1 

33.9 

30.1 

27.6 

32, 

.5 

33.7 

31.7 

28.8 

32, 

.8 

35.2 

31.2 

28.7 

32, 

.5 

35.2 

29.7 

1891 

20, 

.6 

22, 

,4 

1892 

22, 

.3 

24, 

,3 

1893 

19, 

.7 

20, 

.8 

1894 

21, 

,8 

25, 

.1 

1895 

22, 

.0 

23, 

.3 

1896 

20, 

•  2 

23, 

.9 

1897 

23, 

,7 

25, 

,4 

1898 

19, 

•  2 

22, 

,7 

1899 

19, 

,1 

23, 

,8 

1900 

23. 

,6 

25, 

,1 

27.0    26.9 


21.2 

22.6    28.0  32.0    34.5    30.4    26.8    26.6 

.7  32.2 

.5  34.7 

.2  30.8 


27.9 

26.0 

24, 

.2 

28.1 

24.7 

20, 

.4 

27.2 

25.9 

23, 

•1 

21.7  20.2     26.2 

20.8  16.4     26.0 
20.2    17.9     25.5 


25.9 
26.6 
26.7 


29.3 

34.2 

27.8 

33.7 

33.8 

27, 

.5 

26, 

,1 

26, 

,2 

31.1 

28, 

.3 

26, 

.8 

25, 

,9 

29.1 

28, 

•  6 

26. 

.2 

26. 

.2 

30.1 

27, 

.1 

27, 

.3 

26, 

,8 

30.9 

28, 

,1 

27, 

,1 

27, 

.8 

30.7 

27, 

,9 

26. 

,1 

28, 

,3 

34.1 

29, 

,6 

27. 

,2 

27, 

,8 

31.3 

27, 

,4 

25. 

,9 

27, 

,3 

31.6    28.2 


1901 

21 

.0 

1902 

22 

.6 

1903 

21, 

.9 

1904 

21, 

.7 

1905 

20, 

.6 

1906 

20, 

.7 

1907 

21, 

.3 

1908 

20, 

,4 

1909 

22, 

,8 

1910 

21, 

.4 

22.2  27.6 

24.4  29.4 

22.2  27.3 

23.3  27.6 
19.7  26.9 


22.9  27.1 
23.6  26.8 
24.4    29.3 


35 

.8 

33, 

.7 

28, 

,4 

28, 

.2 

33 

.4 

33, 

,7 

27, 

,7 

26, 

,9 

35 

.5 

31, 

.2 

27, 

.9 

26, 

,9 

36 

.6 

33, 

,5 

28, 

.0 

27, 

.3 

35 

,9 

30, 

.6 

27, 

,7 

27, 

.3 

33, 

.7 

31, 

,8 

28, 

.6 

25, 

,7 

35, 

,0 

31, 

,5 

26, 

,9 

25, 

,9 

35, 

,0 

31, 

,1 

27, 

,2 

27, 

,4 

34, 

,8 

30. 

.5 

28, 

,2 

26, 

,8 

32.0    27.8    26.8    27.1    26.5    22.4    20.1 


26.8 
27.0 


27.8 
27.8 


24.8    22.3     27.9 
22.8    23.3     27.8 


27.7    27.0    22.1    19.8     26.7 
27.3    26.9    22.2    20.2     27.7 


25, 

.8 

23, 

■  4 

21, 

•  0 

26, 

,9 

28, 

.5 

24, 

.6 

19, 

.8 

26, 

.9 

26, 

.9 

22, 

.6 

18, 

.9 

26, 

,6 

26, 

,0 

22, 

.8 

21, 

.2 

27, 

,1 

25, 

,3 

20, 

,9 

20. 

.5 

26. 

,5 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


AKOLA  -  CON.  INDIA  WMO  42933   20  42N   77  02E   282  M 

NOTES  ON  PAGE  98 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1911 

22 

3 

21 

8 

26 

2 

1912 

21 

9 

24 

8 

28 

5 

1913 

20 

4 

25 

1 

27 

2 

1914 

21 

9 

24 

3 

27 

4 

1915 

21 

3 

23 

6 

27 

2 

1916 

21 

.1 

23 

2 

28 

7 

1917 

21 

,4 

22 

4 

26 

8 

1918 

19 

.9 

24 

3 

27 

9 

1919 

22 

,9 

24 

6 

29 

2 

1920 

22 

.0 

23 

2 

28 

,4 

1921 

22 

9 

23 

6 

29 

7 

1922 

21 

5 

24 

8 

28 

3 

1923 

21 

8 

23 

2 

28 

3 

1924 

23 

2 

25 

4 

30 

0 

1925 

19 

8 

22 

4 

27 

a 

1926 

22 

2 

24 

7 

28 

4 

1927 

23 

4 

24 

4 

28 

i 

1928 

22 

.1 

23 

8 

28 

4 

1929 

21 

.4 

23 

.2 

29 

2 

1930 

22 

.0 

21 

.9 

28 

6 

1931 

22 

7 

25 

3 

28 

4 

1932 

21 

5 

21 

9 

27 

3 

1933 

22 

1 

24 

6 

28 

8 

1934 

21 

0 

23 

1 

27 

8 

1935 

20 

7 

23 

4 

27 

1 

1936 

22 

1 

23 

4 

27 

9 

1937 

20 

3 

24 

2 

27 

3 

1938 

23 

9 

22 

3 

29 

6 

1939 

22 

8 

25 

4 

27 

1 

1940 

21 

6 

24 

.6 

26 

4 

21.9    23.8 


1941 

21 

8 

23 

9 

29 

6 

33 

8 

1942 

22 

4 

24 

2 

29 

1 

33 

6 

1943 

22 

8 

21 

6 

27 

9 

32 

2 

1944 

21 

7 

23 

1 

27 

2 

31 

3 

1945 

21 

1 

22 

6 

27 

7 

31 

5 

1946 

21 

2 

24 

3 

28 

4 

33 

4 

1947 

21 

8 

24 

3 

28 

1 

32 

2 

1948 

22 

1 

23 

7 

28 

2 

33 

4 

1949 

21 

7 

22 

7 

29 

0 

33 

5 

1950 

22 

,3 

22 

8 

27 

8 

32 

9 

1951 

20 

9 

23 

8 

1952 

21 

9 

25 

4 

1953 

21 

9 

26 

6 

1954 

20 

8 

25 

4 

1955 

22 

6 

25 

7 

1956 

22 

7 

24 

3 

1957 

22 

5 

22 

9 

1958 

22 

.9 

24 

4 

1959 

22 

,9 

24 

7 

1960 

21 

.6 

24 

8 

MEAN 

22 

.1 

24 

6 

CLINO 

22 

•  0 

24 

.0 

30 

8 

28 

7 

26 

5 

27.3 

34 

4 

28 

3 

26 

6 

28.1 

30 

7 

27 

7 

26 

7 

27.3 

30 

8 

27 

3 

26 

9 

27.4 

27.2 
26.9 


28.8 
27.6 


4 

8 

28 

5 

26 

7 

2 

1 

27 

7 

27 

6 

1 

8 

27 

8 

27 

9 

1 

0 

28 

2 

28 

2 

2 

2 

27 

8 

26 

9 

28.4    24.6    20.4 
27.3    23.0    21.2 


20.2 
20.7 


29 

7 

28 

4 

32 

1 

27 

6 

31 

8 

26 

7 

29 

6 

28 

4 

32 

1 

26 

8 

28 

1 

26 

8 

31 

8 

27 

6 

31 

5 

26 

.9 

20.8 
22.1 


25.8 

22.4 

20 

4 

27.2 

22.1 

19 

8 

27.0 

23.7 

21 

8 

28.3  28.1  23.7  22.1 
26.5  26.7  22.7  20.8 
26.7    25.3    23.1    19.1 


27 

3 

26 

8 

27 

4 

27 

6 

28 

2 

28 

2 

27 

2 

25 

3 

27 

1 

26 

8 

26 

5 

27 

9 

27 

7 

28 

2 

26 

3 

26 

8 

27 

9 

28 

5 

27 

6 

26 

6 

32 

2 

28 

8 

26 

9 

28. 

2 

33 

0 

27 

9 

26 

7 

28 

3 

32 

1 

28 

0 

27 

6 

26 

1 

31 

2 

28 

1 

26 

7 

27 

2 

2  9 

8 

26 

7 

27 

3 

27 

5 

32 

9 

28 

0 

27 

3 

28 

1 

34 

1 

27 

9 

27 

6 

27 

1 

32 

9 

27 

.4 

26 

6 

26 

9 

3  0 

2 

28 

.0 

26 

3 

27 

9 

22 

8 

21 

2 

25 

1 

23 

8 

24 

8 

21 

7 

24 

1 

21 

7 

27.4 
27.8 


32.8  35.4  32.0  27.5  27.3  27.1  26.7  23.0  21.0  27.2 

31.8  35.7  31.9  29.2  26.9  28.4  28.0  24.1  19.9  27.5 

33.8  35.8  32.2  28.8  26.9  28.2  27.4  22.2  23.4  27.8 

33.1  35.4  33.0  27.9  26.7  28.3  26.7  22.7  20.9  27.8 


33.1 
32.7 


28.8 
28.3 


ASIA 


AKOLA  -  CON.  INDIA  WMO  42933   20  42N   77  02E   282  M 
NOTES  ON  PAGE  98 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1870  17  0  51  4  0     163     433     186      43     120       2       0     1019 
MEAN  ------------ 

1871  73  0  0  0 

1872  0  0  0  44 

1873  3  9  3  0  1 

1874  0  0  T  0 

1875  0  2  0  1 

1876  0  0  0  0 

1877  76  28  9  0 

1878  0  0  20  5 

1879  0  8  0  0  2 

1880  0  0  0  0  1 

MEAN  15.2  4.7  3.2  5.0     6.2   142.4   136.4   139.3   169.1 

1881  0  0  39  4 

1882  35  0  0  0 

1883  0  0  2  0 

1884  17  0  11  5 

1885  0  0  15  6 

1886  0  0  0  0] 

1887  0  0  0  0] 

1888  38  6  25  0 

1889  0  0  0  15 

1890  0  0  4  18 

MEAN  9.0  0.6  9.6  4.8 


1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

125 

76 

34 

77 

203 

180 

92 

313 

122 

115 

181 

106 

227 

242 

26 

173 

195 

181 

138 

318 

63 

166 

195 

79 

174 

67 

87 

66 

130 

157 

365 

243 

127 

134 

203 

133 

58 

46 

72 

183 

0 

443 

5 

1039 

0 

574 

0 

677 

4 

870 

0 

504 

2 

617 

0 

1095 

0 

658 

0 

493 

170 

187 

268 

80 

49 

133 

274 

78 

165 

10 

275 

547 

364 

286 

207 

126 

364 

154 

309 

96 

101 

270 

138 

130 

88 

183 

377 

156 

59 

123 

203 

494 

124 

116 

218 

125 

240 

106 

156 

0 

110 

232 

257 

112 

94 

174 

389 

103 

114 

4 

160.0 

337.4 

174.8 

152.7 

88 

19 

263 

121 

349 

38 

168 

354 

249 

370 

211 

122 

62 

263 

117 

29 

121 

371 

11 

244 

77 

153 

244 

78 

145 

19 

164 

382 

93 

5 

0 

23 

246 

148 

164 

1 

110 

223 

97 

75 

6 

107 

40 

45 

76 

2 

147 

180 

495 

210 

0 

0 

830 

0 

716 

0 

1683 

159 

1242 

182 

946 

20 

932 

4 

1252 

0 

709 

0 

823 

22 

850 

0 

849 

2 

1358 

0 

927 

0 

855 

0 

687 

8 

690 

0 

595 

0 

529 

0 

307 

0 

1035 

MEAN      9.7     9.0  11.5  5.3  15.1  113.4  236.5  160.0  175.5  38.3  6.9     2.0  783. 

1901  35       2  28  5  T  121  141  266      31  49  0       0  678 

1902  4      0       0  2  0      12  290  204  112  38  7  28  697 

1903  12       0       0  2  43      51  407  137      92  36  0       0  780 

1904  1       T       2  0  4      85  173  140  208  48  0       0  661 

1905  0       3       1  0  0      57  194      82  151  0  10  489 

1906  19       1  10  0  1  177  406  243      63  0  T  23  943 

1907  0  59       0  20  0  146  167  149      29  0  4       0  574 

1908  0      0  20  3  2  218  275  210  144  0  0       0  872 

1909  0  31       0  2  11  157  163  160  131  2  0  139  796 


218 

275 

210 

144 

157 

163 

160 

131 

221 

115 

313 

177 

1910  0  0  0  0       9  221  115  313  177  44  29  0  908 
MEAN  7.1  9.6  6.1  3.4     7.0  124.5  233.1  190.4  113.8  21.7     4.1  19.0  739. 

1911  38  0  2  0       0  108  175  149  58       0  41  0  571 

1912  0  23       0  1       1  156  150  133  38       2       9  0  513 

1913  0  T       1  0       4  178  228  130  144       T       T  12  697 

1914  0       5  10  T  26  202  100  117  259       0       0  15  734 

1915  25       3  76  23       6  153  259  93  106  71  12  32  859 

1916  0  6       0  1  18  205  284  205  279  99  61  0  1158 

1917  0  57  17  2  44  157  147  139  178  102       0  0  843 

1918  3       2       2  0  92  106  82  38  10       3  40  1  379 

1919  19  19       6  6       1  245  219  60  103  22       5  0  705 

1920  39       0       0  1       5  76  75  59  55       0       0  0  310 

MEAN  12.4  11.5  11.4  3.4  19.7  158.6  171.9  112.3  123.0  29.9  16.8  6.0  676. 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


1921 

3 

1922 

56 

1923 

2 

1924 

23 

1925 

0 

1926 

46 

1927 

0 

1928 

0 

1929 

6 

1930 

0 

147 

165 

136 

164 

0 

157 

426 

27 

140 

1 

19 

256 

42 

237 

0 

53 

157 

372 

165 

119 

130 

104 

196 

29 

22 

45 

382 

267 

81 

3 

193 

195 

33 

234 

65 

195 

104 

138 

171 

84 

253 

195 

10 

84 

10 

79 

88 

97 

375 

60 

AKOLA  -  CON.  INDIA  WMO  42933   20  42N   77  02E   282  M 

NOTES  ON  PAGE  98 


PRECIPITATION  MM 


0       0  615 

5*       0  864 

0       0  596 

0       8  922 

56  36  582 

0       0  838 

Jl  16  850 

0  51  810 

0  13  608 

10       0  724 

MEAN     13.6     9.1     7.6     2.5     4.1   127.1   207.2   131.8   168.0    36.4    21.1  12.4  740. 

1931  0       0       1       0       0      32     245     228     181     204      42       0  933 

1932  0      17      43       0       T      70     253     137     171      23       3       0  717 

1933  0       6       0       1      45     252     248     179     231      37       0  13  1012 

1934  2       0       0       1       0     101     233     384     114       0      40       0  875 

1935  7       0       0       8       0     121     477     150     186      15       0       0  964 

1936  13      13      10       0      55     287      98     167     178       0     342       0  1163 

1937  0      26      21      72       0     226     435      19     236     204       0       6  1245 

1938  2       0       0       4      10     278     411     159     126      57       0       0  1047 

1939  0       0       4      14       0      64     229     323      22       9      26       T  691 

1940  0       2       0       3       T     168     431     187      55      53      11  17  927 

MEAN      2.4     6.4     7.9    10.3    11.0   159.9   306.0   193.3   150.0    60.2    46.4     3.6  957. 

1941  17       7       7       T       0     104     375     115      79       4       0       0  708 

1942  T      85       0       2       0     172     284     267     179       0       0  41  1030 

1943  50       0       0       0      51     139     151     113     139     175       0       0  818 

1944  3      29      39       0      0      57     399     505     242      70      6       0  1350 

1945  31       0       0       2       0      77     291     117     505      16       0       0  1039 


104 

375 

115 

79 

172 

284 

267 

179 

139 

151 

113 

139 

57 

399 

505 

242 

77 

291 

117 

505 

111 

299 

113 

108 

76 

137 

180 

237 

131 

200 

166 

145 

168 

372 

96 

290 

39 

179 

37 

124 

1946  0      0       0  0  30  111  299  113  108  0  133  28  822 

1947  19       5  15  4  0      76  137  180  237  0  0  46  719 

1948  64       6       7  2  0  131  200  166  145  1  139  0  861 

1949  T       1       0  0  29  168  372  96  290  119  0  0  1075 

1950  0  19       0  2  3      39  179  37  124  1  0  26  430 

MEAN  18.4  15.2     6.8  1.2  11.3  107.4  268.7  170.9  204.8  38.6  27.8  14.1  885.2 

1951  10       0       0  0  4  132  165  110  90  55  0  0  566 

1952  0  15       0  0  8  188  207  113  61  4  0  0  596 

1953  0       0       0  28  0  134  162  177  84  23  0  0  608 

1954  0      1       7  0  3      71  318  180  141  6  0  0  727 

1955  5       0       0  12  0  362  180  176  97  71  0  0  903 

1956  6       0       0  0  71  205  230  57  211  40  43       1  864 

1957  2       0  51  28  9  273  138  116  108       5  0  0  730 

1958  0       0       0  0  0      94  163  269  41  27  43  0  637 

1959  0       0       0  16  0      28  291  179  810  40  1  0  1365 

1960  40       0  21  0  7  221  222  87  148  130  0       1  877 

MEAN      6.3     1.6     7.9  8.4  10.2  170.8  207.6  146.4  179.1  40.1  8.7  0.2  787.3 

CLINO      9       8       7  7  11  146  261  170  178  46  28       6  877 


ASIA 


ALLAHABAD/BAMHRAULI 
NOTES  ON  PAGE  98 


WMO  42475   25  27N   81  44E 


STATION  PRESSURE  MB 


YEAR    JAN 


FEB 


MAR 


1956 

100* 

1004 

1957 

1005 

1004 

1958 

1007 

1003 

1959 

1007 

1003 

1960 

1007 

1004 

APR 


MAY 


1951  1007  1003  1001  997  994 

1952  1007  1003  1000  997  991 

1953  1007  1005  999  997  992 

1954  1005  1004  1002  996  990 

1955  1009  1003  999  997  990 


1000  995  988 
1003  998  993 
1002  997  992 

1001  997  991 
1001  998  991 


987 

989 

990 

995 

998 

1004 

1007 

998 

988 

988 

989 

994 

998 

1003 

1008 

997 

988 

989 

992 

994 

1001 

1005 

1007 

998 

987 

988 

989 

992 

1001 

1006 

1006 

997 

987 

988 

991 

994 

999 

1004 

1007 

997 

98  8 

990 

990 

993 

1001 

1006 

1007 

997 

989 

988 

991 

995 

1001 

1006 

1006 

998 

988 

987 

991 

993 

1000 

1006 

1008 

998 

989 

988 

988 

993 

999 

1005 

1007 

997 

988 

989 

988 

994 

1000 

1005 

1007 

998 

MEAN   1006.5  1003.6  1000.8   996.9   991.2   987.9   988.4   989.9   993.7   999.8  1005.0  1007.0    997.6 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1018 

1015 

1012 

1008 

1005 

998 

1000 

1001 

1006 

1009 

1015 

1019 

1009 

1952 

1018 

1015 

1011 

1008 

1002 

999 

999 

1000 

1005 

1010 

1015 

1020 

1009 

1953 

1019 

1017 

1010 

1008 

1003 

998 

1000 

1001 

1005 

1012 

1017 

1018 

1009 

1954 

1017 

1015 

1013 

1007 

1001 

998 

999 

1000 

1003 

1012 

1017 

1017 

1008 

1955 

1020 

1014 

1010 

1008 

1003 

997 

999 

1001 

1005 

1011 

1015 

1018 

1008 

1956 

1016 

1015 

1011 

1006 

999 

999 

1001 

1001 

1004 

1012 

1018 

1019 

1008 

1957 

1017 

1016 

1014 

1009 

1004 

1000 

999 

1002 

1006 

1012 

1018 

1018 

1010 

1958 

1019 

1015 

1013 

1008 

1003 

999 

998 

1002 

1004 

1011 

1017 

1019 

1009 

1959 

1018 

1015 

1012 

1008 

1002 

999 

998 

999 

1004 

1010 

1016 

1018 

1008 

1960 

1019 

1016 

1013 

1008 

1002 

999 

1000 

999 

1005 

1011 

1017 

1018 

1009 

MEAN   1018.1  1015.3  1011.9  1007.8  1002.4   998.6   999.3  1000.6  1004.7  1011.0  1016.5  1018.4   1008.7 
TEMPERATURE  DEG  C 


YEAR 

JAN 

1951 

15 

3 

1952 

17 

6 

1953 

16 

2 

1954 

15 

2 

1955 

16 

5 

1956 

16 

7 

1957 

16 

9 

1958 

18 

1 

1959 

16 

7 

1960 

16 

3 

MEAN 

16 

6 

CLINO 

16 

4 

29.4 
31.7 
31.1 


25 

6 

31 

7 

23 

9 

30 

3 

26 

1 

32 

6 

25 

8 

31 

5 

24 

8 

30 

5 

31.1 
29.8 
28.9 
31.1 
29.1 

30.0 


30.8 
29.9 


28.8 
28.1 


26.8 
27.1 
26.7 


22 

6 

16 

7 

21 

2 

17 

4 

20 

7 

18 

7 

2  0 

9 

17 

1 

20 

9 

17 

6 

20 

2 

17 

9 

22 

1 

18 

1 

22 

0 

18 

0 

21 

9 

17 

5 

20 

5 

14 

3 

21 

3 

17 

3 

21 

1 

17 

1 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FE 

1951  17  2 

1952  1  2 

1953  16  3 

1954  18  1 

1955  49  2 

1956  38  2 

1957  12 

1958  24 

1959  51 

1960  15 


JUN 


201 


JUL 


250 


AUG 


322 


SEP 


349 


259 

348 

124 

210 

272 

111 

179 

364 

40 

466 

491 

75 

OCT 


169  193  433  161  4 

150  215  329  119  0 

157  353  915  187  1 

73  255  285  232  15 

85  476  252  116  117 


121 


TOTAL 

1033 
870 

1676 
898 

1133 

1416 
858 
720 
870 

1152 


MEAN 


98.9   285.6   401.1   151.4 


1.8   1062.6 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


AMRITSAR/RAJASANSI                               INDIA                   WMO  42071  31  38N  74  52E   234  M 
NOTES  ON  PAGE  98 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR     APR     MAY     JUN  JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DEC     MEAN 

1948  ------  972  974     979  985  990  991 

1949  991     987  986     980     976     973  973  974     977  984  990  990      982 

1950  989     988  987     982     977     971  972  973     979  984  988  991      982 


1951 

990 

988 

985 

982 

979 

972 

973 

975 

980 

982 

988 

991 

982 

1952 

991 

988 

984 

982 

976 

973 

973 

974 

979 

983 

988 

992 

982 

1953 

991 

990 

983 

981 

977 

972 

973 

975 

979 

985 

989 

990 

982 

1954 

988 

988 

986 

981 

975 

971 

972 

973 

977 

985 

990 

990 

981 

1955 

993 

987 

983 

982 

978 

971 

971 

975 

979 

984 

988 

990 

982 

1956 

988 

987 

985 

981 

973 

972 

975 

975 

978 

985 

990 

991 

982 

1957 

989 

988 

986 

983 

979 

973 

972 

975 

980 

985 

990 

990 

983 

1958 

991 

988 

986 

981 

977 

973 

972 

975 

978 

985 

990 

991 

982 

1959 

990 

987 

985 

982 

976 

973 

973 

973 

978 

984 

989 

991 

982 

1960 

991 

988 

986 

983 

976 

973 

972 

973 

978 

985 

989 

991 

982 

MEAN    990.2   987.9   984.9   981.8   976.6   972.3   972.6   974.3   978.6   984.3   989.1   990.7 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1948 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

998 

999 

1004 

1011 

1018 

1019 

- 

1949 

1019 

1015 

1013 

1006 

1001 

998 

999 

1000 

1003 

1011 

1017 

1018 

1008 

1950 

1016 

1016 

1014 

1008 

1002 

996 

998 

999 

1005 

1011 

1016 

1020 

1008 

1951 

1019 

1016 

1013 

1008 

1005 

998 

999 

1001 

1006 

1009 

1015 

1019 

1009 

1952 

1019 

1016 

1012 

1008 

1001 

998 

999 

1000 

1005 

1010 

1016 

1021 

1009 

1953 

1019 

1018 

1010 

1008 

1003 

997 

998 

1001 

1005 

1012 

1017 

1018 

1009 

1954 

1017 

1015 

1014 

1007 

1000 

997 

998 

998 

1004 

1012 

1017 

1018 

1008 

1955 

1021 

1015 

1011 

1008 

1004 

996 

997 

1001 

1005 

1011 

1015 

1019 

1009 

1956 

1017 

1016 

1012 

1007 

998 

998 

1001 

1001 

1004 

1012 

1018 

1019 

1009 

1957 

1018 

1017 

1014 

1010 

1005 

999 

997 

1001 

1006 

1012 

1018 

1019 

1010 

1958 

1019 

1016 

1014 

1008 

1003 

999 

998 

1001 

1005 

1012 

1018 

1019 

1009 

1959 

1018 

1015 

1012 

1009 

1002 

998 

998 

999 

1004 

1011 

1017 

1019 

1009 

1960 

1020 

1016 

1013 

1009 

1002 

998 

998 

999 

1004 

1012 

1017 

1019 

1009 

MEAN   1018.7  1016.0  1012.5  1008.2  1002.3   997.8   998.3  1000.2  1004.8  1011.3  1016.8  1019.0   1008.8 


ASIA 


AMRITSAR/RAJASANSI  -  CON. 
NOTES  ON  PAGE  98 


WMO  42071   31  38N   74  52E   234  H 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


19*8 
19*9 

1950 


12.9 
12.8 


29.6 
30.7 
29.9 


1951 

11 

* 

13. 

4 

1952 

12 

* 

15 

2 

1953 

11 

* 

15 

8 

195* 

10 

6 

15 

2 

1955 

11 

0 

1* 

8 

1956 

11 

6 

14 

2 

1957 

11 

3 

12 

8 

1958 

13 

0 

13 

8 

1959 

11 

,7 

13 

1 

1960 

11 

•  2 

16 

7 

MEAN 

11 

>6 

14 

5 

CLINO 

11 

.5 

14 

5 

24.1 
25.5 


30.9    32.0 


28.6 
28.1 


32 

8 

30 

9 

29 

9 

27 

7 

33 

3 

30 

2 

30 

2 

29 

1 

33 

1 

30 

4 

29 

9 

29 

5 

32 

8 

30 

7 

29 

8 

28 

8 

32 

9 

30 

7 

29 

7 

28 

9 

12.9 
13.7 


23.1 
23.8 
23.3 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 

1948 

1949  17      46 

1950  55      39 


313  137 

441  27 

333  145 


1951 

33 

1952 

32 

1953 

54 

1954 

39 

1955 

3 

1956 

30 

1957 

111 

1958 

2 

1959 

47 

1960 

23 

MEAN 

37.4 

CLINO 

37 

147 

158 

4 

132 

160 

0 

136 

210 

86 

239 

14 

321 

97 

251 

177 

201 

200 

8 

74 

296 

0 

191 

47 

297 

296 

221 

159 

181 

123 

6 

169.4 

168.0 

105.8 

169 

168 

106 

0 

487 

0 

456 

3 

527 

0 

723 

8 

974 

1 

666 

9 

622 

1 

686 

0 

858 

1 

469 

5.3 

646 

5 

646 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


BANGALORE 

NOTES  ON  PAGE  98 


WMO  43295   12  58N   77  35E   921  M 


STATION  PRESSURE  MB 


1951 

912 

5 

911 

5 

911 

5 

910 

3 

909 

5 

906 

5 

907 

2 

908 

8 

909 

2 

910 

2 

911 

5 

912 

9 

910 

1952 

913 

7 

911 

9 

910 

9 

910 

8 

908 

0 

907 

6 

907 

5 

907 

8 

909 

7 

909 

5 

911 

6 

914 

3 

910 

1953 

913 

2 

913 

8 

911 

•  6 

910 

5 

909 

4 

906 

8 

907 

2 

908 

4 

909 

2 

910 

2 

912 

5 

913 

6 

910 

1954 

911 

6 

912 

3 

911 

9 

909 

6 

907 

1 

906 

4 

906 

5 

906 

7 

908 

1 

910 

0 

913 

5 

911 

6 

909 

1955 

914 

4 

910 

6 

911 

1 

909 

8 

907 

1 

906 

6 

908 

0 

907 

3 

908 

3 

909 

6 

910 

8 

913 

3 

909 

1956 

911 

9 

911 

6 

911 

.2 

909 

1 

906 

6 

907 

1 

907 

5 

908 

0 

908 

1 

909 

1 

912 

3 

913 

9 

909 

1957 

912 

8 

912 

4 

912 

.1 

911 

0 

908 

7 

907 

1 

907 

4 

907 

8 

910 

0 

911 

4 

913 

3 

912 

9 

910 

1958 

914 

6 

912 

,7 

912 

,3 

910 

9 

908 

3 

907 

3 

907 

1 

907 

0 

909 

1 

909 

6 

911 

.3 

913 

9 

910 

1959 

913 

6 

912 

.7 

912 

.3 

910 

4 

907 

7 

907 

0 

906 

9 

907 

0 

908 

0 

910 

0 

911 

B 

913 

1 

910 

1960 

913 

4 

912 

.9 

911 

,4 

910 

4 

907 

6 

907 

6 

907 

1 

907 

9 

907 

9 

910 

9 

911 

.7 

913 

4 

910 

913.2   912.2   911.6   910.3   908.0   907.0   907.2   907.7   908 


910.1   912.0   913.3 


TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

20 

9 

22 

6 

1952 

21 

3 

23 

3 

1953 

21 

2 

22 

2 

1954 

21 

5 

23 

5 

1955 

20 

7 

23 

3 

1956 

20 

6 

22 

4 

1957 

20 

6 

22 

9 

1958 

21 

5 

24 

1 

1959 

21 

7 

23 

6 

1960 

21 

7 

22 

9 

MEAN 

21 

.2 

23 

1 

CLINO 

20 

9 

23 

1 

26.4 
25.2 
25.4 


26.7    24.3 


22.8 
23.4 


23.8 
23.3 


23.5 
23.3 


22.0 
22.6 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1951  0  0 

1952  0  11 

1953  0  5 

1954  14  0 

1955  8  0 

1956  3  0 

1957  0  0 

1958  10  0 

1959  0  71 

1960  0  0 

MEAN  3.5  8. 

CLINO  3  10 


170 

57 

172 

49 

267 

123 

93 

93 

125 

154 

75 

178 

51 

74 

177 

44 

199 

504 

160 

75 

202 

156 

25 

192 

119 

66 

99 

161 

104 

133 

20 

91 

112 

73 

189 

522 

287 

117 

28 

51 

55 

151 

226 

89 

81 

288 

228 

167 

109 

134 

52 

253 

265 

29 

143 

56 

104 

91 

217 

164 

137.8 

85.2 

115.2 

132.0 

162.4 

216.3 

117 

80 

117 

147 

143 

185 

TOTAL 

906 
812 
1203 
872 
796 

1120 

763 
1284 

969 

891 

961. ( 
924 


ASIA 


BELGAUM 

NOTES  ON  PAGE  99 


WMO  43197   15  51N   74  32E   753  M 


STATION  PRESSURE  MB 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1951 

927 

4 

926 

5 

926 

3 

924 

8 

924 

1 

920 

2 

920 

9 

922 

9 

923 

7 

924 

9 

926 

3 

927 

7 

924 

6 

1952 

928 

4 

926 

3 

925 

.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1953 

928 

2 

928 

8 

926 

,4 

925 

5 

924 

6 

921 

6 

921 

4 

922 

9 

924 

3 

925 

5 

928 

6 

928 

A 

925 

5 

1954 

926 

5 

926 

9 

926 

5 

924 

3 

925 

5 

920 

5 

920 

5 

921 

4 

922 

B 

925 

6 

929 

0 

927 

1 

924 

7 

1955 

928 

b 

927 

3 

925 

1 

924 

1 

925 

1 

924 

6 

925 

5 

927 

1 

929 

2 

931 

1 

- 

1956 

929 

4 

929 

5 

929 

0 

926 

9 

925 

0 

924 

1 

924 

7 

925 

2 

925 

6 

927 

6 

930 

7 

932 

1 

927 

5 

1957 

930 

.5 

930 

0 

929 

4 

928 

6 

926 

6 

924 

1 

924 

1 

924 

8 

927 

8 

929 

1 

931 

4 

930 

8 

928 

1 

1958 

932 

4 

929 

9 

929 

7 

92  8 

4 

926 

0 

924 

4 

923 

7 

924 

1 

926 

5 

928 

0 

929 

9 

932 

0 

927 

9 

1959 

931 

2 

930 

1 

929 

,7 

927 

9 

925 

4 

923 

1 

923 

5 

923 

9 

925 

2 

928 

0 

929 

7 

931 

1 

927 

4 

1960 

931 

1 

930 

7 

928 

7 

927 

8 

924 

9 

924 

4 

923 

6 

924 

6 

925 

3 

928 

8 

929 

9 

931 

3 

927 

6 

929.5       928.7       927.9       926.8       925.2       922.9       923.1       923.8       925.2       927.2       929.4       930.2 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 


1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 


1014.3  1013.6  1012.1  1010.8  1008.6  1006.2 


1007.8  1008.2  1008.7  1010.6  1014.0  1015.9 
1006.7  1007.7  1011.0  1012.1  1014.7  1014.7 


1016.7  1013.7  1012.3  1010.4  1008.1  1006.3  1006.4  1006.9  1009.4  1010.4  1012.9  1015.7 


1015.0  1013.3  1012. 
1014.7  1013.9  1011. 


1009.9  1006.9  1006. 
1009.7  1006.7  1006. 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

21 

6 

1952 

22 

0 

1953 

21 

.2 

1954 

21 

2 

1955 

- 

1956 

21 

5 

1957 

22 

2 

1958 

- 

1959 

22 

7 

1960 

22 

,7 

MEAN 

21 

9 

CLINO 

22 

1 

22.8    26.7 


24.4    26.7 


1005.9  1006.6  1007.9  1010.7  1012.8  1014.6 
1006.1  1007.6  1008.3  1011.8  1013.3  1015.3 


1006.5  1007.4  1009.1  1011.1  1013.5  1015.2 


27.4    2676    23.7 


25.9    27.5 


1011.0 
1010.8 
1010.2 
1010.4 


JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

22 

5 

22 

1 

23 

9 

24 

1 

23 

7 

20 

2 

23 

7 

22 

2 

21 

8 

22 

5 

23 

6 

21 

9 

20 

5 

_ 

21 

7 

21 

9 

21 

6 

22 

8 

21 

4 

21 

6 

- 

U 

B 

Zl 

2 

24 

4 

24 

4 

21 

7 

20 

8 

- 

21 

5 

ZZ 

0 

22 

5 

23 

9 

23 

1 

21 

3 

23 

5 

- 

23 

2 

23 

0 

24 

3 

24 

0 

22 

2 

_ 

22 

3 

23 

1 

23 

9 

24 

3 

23 

4 

22 

7 

24 

5 

- 

- 

23 

7 

24 

5 

23 

7 

22 

3 

" 

22 

2 

22 

3 

23 

2 

24 

0 

22 

9 

21 

5 

23 

9 

22 

5 

22 

5 

23 

0 

24 

3 

23 

3 

21 

.5 

24 

0 

PRECIPITATION  MM 


YEAR 

JAN 

FEB 

1951 

0 

0 

1952 

0 

8 

1953 

0 

0 

1954 

0 

0 

1955 

"   1 

1956 

0 

50 

1957 

0 

0 

1958 

0 

0 

1959 

0 

0 

1960 

0 

0 

MEAN 

0.0 

6.4 

CLINO 

1 

2 

110 

244 

334 

231 

105 

167 

22 

196 

536 

338 

39 

196 

5 

508 

530 

533 

124 

516 

55 

107 

762 

679 

137 

124 

204 

310 

223 

181 

204 

299 

59 

255 

640 

402 

83 

157 

94 

203 

333 

309 

67 

315 

152 

177 

810 

173 

66 

72 

108 

316 

709 

181 

231 

31 

247 

12* 

417 

231 

149 

21 

105.6 

244.0 

529.4 

325.8 

120.5 

189.8 

87 

211 

505 

284 

120 

168 

TOTAL 

1294 
1445 
2279 

1938 


1838 
1383 
1607 
1719 
1267 


1624.9 
1492 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


81KANER 

NOTES  ON  PAGE  99 


WMO  42165   28  00N   73  18E   224  M 


STATION  PRESSURE  MB 


1892 

991 

986 

983 

980 

977 

974 

971 

975 

978 

985 

989 

993 

982 

1893 

989 

990 

986 

981 

978 

974 

974 

976 

978 

985 

991 

992 

983 

1894 

991 

990 

986 

981 

977 

973 

973 

974 

979 

984 

991 

992 

983 

1895 

991 

989 

985 

981 

976 

974 

973 

974 

980 

984 

990 

992 

982 

1896 

990 

988 

985 

980 

977 

972 

973 

976 

980 

986 

989 

992 

982 

1897 

991 

988 

984 

983 

976 

973 

973 

974 

980 

984 

989 

992 

982 

1898 

991 

985 

986 

981 

977 

972 

972 

974 

979 

984 

988 

991 

982 

1899 

992 

988 

985 

979 

976 

972 

972 

975 

980 

985 

989 

991 

982 

1900 

990 

988 

985 

982 

979 

973 

972 

973 

980 

986 

988 

992 

982 

990.7       988.0       985.0       980.9       977.0       973.0       972.6       974.6       979.3       984.8       989.3       991.9 


1901 

991 

990 

987 

981 

978 

973 

972 

974 

981 

984 

989 

992 

983 

1902 

990 

991 

984 

980 

977 

974 

971 

975 

979 

987 

991 

991 

983 

1903 

991 

991 

984 

983 

979 

974 

972 

974 

979 

982 

989 

991 

982 

1904 

991 

989 

985 

979 

976 

973 

972 

975 

980 

985 

990 

992 

982 

1905 

991 

990 

985 

983 

977 

974 

972 

975 

979 

985 

991 

991 

983 

1906 

991 

987 

987 

981 

976 

974 

971 

976 

979 

985 

990 

991 

982 

1907 

989 

987 

986 

981 

978 

974 

973 

973 

980 

984 

988 

991 

982 

1908 

990 

986 

986 

980 

977 

973 

973 

974 

980 

984 

988 

992 

982 

1909 

990 

989 

986 

981 

977 

972 

972 

976 

979 

984 

987 

991 

982 

1910 

989 

986 

985 

981 

977 

973 

974 

974 

977 

984 

988 

991 

982 

990.3       988.6       985.5       981.0       977.2       973.4       972.2       974.6       979.3       984.4       989.1       991.3 


1911 

988 

990 

985 

981 

977 

973 

973 

974 

979 

984 

990 

991 

982 

1912 

994 

988 

985 

983 

978 

972 

971 

975 

980 

985 

988 

992 

983 

1913 

992 

988 

984 

980 

976 

973 

973 

975 

980 

985 

990 

992 

982 

1914 

993 

989 

986 

982 

977 

974 

970 

974 

980 

986 

988 

991 

983 

1915 

993 

988 

986 

983 

975 

974 

973 

974 

979 

982 

989 

991 

982 

1916 

991 

987 

985 

981 

979 

970 

975 

975 

977 

984 

989 

990 

982 

1917 

991 

987 

985 

981 

980 

972 

971 

975 

978 

983 

990 

990 

982 

1918 

992 

990 

986 

983 

975 

974 

974 

975 

981 

986 

988 

993 

983 

1919 

992 

990 

987 

982 

979 

972 

973 

975 

981 

986 

988 

992 

983 

1920 

992 

989 

984 

983 

979 

974 

972 

977 

980 

985 

989 

991 

983 

991.8       988.6       985.3       981.9       977.5       972.8       972.5       974.9       979.5       984.6       988.9       991.3 


1921 

991 

988 

983 

981 

976 

972 

973 

974 

979 

986 

991 

991 

982 

1922 

991 

988 

985 

982 

979 

973 

972 

974 

979 

986 

990 

991 

983 

1923 

992 

987 

987 

981 

977 

972 

971 

974 

979 

985 

989 

992 

982 

1924 

993 

987 

990 

981 

978 

973 

970 

974 

980 

985 

989 

992 

983 

1925 

988 

988 

984 

980 

977 

973 

973 

975 

980 

985 

991 

993 

982 

1926 

992 

989 

987 

983 

980 

974 

972 

974 

979 

983 

990 

991 

983 

1927 

990 

988 

984 

980 

978 

975 

972 

975 

980 

985 

990 

991 

982 

1928 

992 

988 

985 

981 

977 

972 

973 

976 

980 

984 

989 

992 

982 

1929 

990 

990 

986 

983 

978 

973 

972 

976 

982 

986 

990 

991 

983 

1930 

991 

990 

985 

983 

979 

975 

973 

976 

980 

985 

991 

992 

983 

991.0       988.3       985.6       981.5       977.9       973.2       972.1       974.8       979.8       985.0       990.0       991.6 


1931 

991 

991 

987 

982 

978 

975 

973 

973 

980 

986 

991 

992 

983 

1932 

993 

988 

987 

983 

978 

974 

972 

977 

979 

985 

990 

992 

983 

1933 

993 

989 

987 

983 

980 

973 

973 

976 

979 

985 

990 

991 

983 

1934 

991 

987 

987 

982 

980 

974 

973 

975 

979 

986 

989 

992 

983 

1935 

992 

988 

986 

983 

977 

974 

972 

977 

979 

986 

990 

991 

983 

1936 

991 

987 

986 

981 

975 

973 

973 

974 

979 

985 

989 

990 

982 

1937 

990 

987 

985 

981 

977 

972 

971 

974 

980 

985 

988 

990 

982 

1938 

991 

989 

983 

982 

975 

972 

973 

975 

979 

983 

990 

991 

982 

1939 

991 

988 

987 

982 

977 

973 

971 

975 

978 

985 

988 

994 

982 

1940 

991 

990 

984 

984 

977 

974 

973 

975 

981 

987 

988 

992 

983 

991.4       988.4       985.9       982.3       977.4       973.4       972.4       975.1       979.3       985.3       989.3       991.5         982.6 


ASIA 


BIKANER  -  CON.  INDIA  WMO  42165   28  OON   73  18E   224  M 

NOTES  ON  PAGE  99 

STATION  PRESSURE  MB 


1941 

991 

990 

985 

981 

977 

974 

973 

974 

980 

985 

988 

989 

982 

1942 

992 

989 

984 

981 

977 

973 

972 

975 

979 

987 

989 

991 

982 

1943 

990 

999 

984 

982 

977 

973 

972 

975 

978 

986 

988 

993 

983 

1944 

991 

989 

986 

982 

978 

973 

972 

975 

980 

984 

987 

989 

982 

1945 

989 

986 

986 

982 

977 

973 

973 

974 

978 

985 

989 

991 

982 

1946 

991 

988 

985 

980 

977 

972 

972 

973 

980 

984 

988 

990 

982 

1947 

991 

988 

985 

980 

977 

973 

971 

976 

978 

986 

990 

990 

982 

1948 

991 

989 

986 

981 

975 

973 

971 

974 

979 

984 

990 

991 

982 

1949 

991 

988 

986 

981 

976 

974 

973 

975 

977 

984 

990 

990 

982 

1950 

989 

989 

987 

982 

977 

972 

972 

975 

979 

985 

988 

992 

982 

990.6   989.5   985.4   981.2   976.8   973.0   972.1   974.6   978.8   985.0   988.7   990.6    982.2 


1951 

991 

989 

986 

983 

980 

974 

975 

976 

981 

984 

988 

992 

983 

1952 

992 

989 

985 

983 

977 

974 

974 

976 

981 

985 

989 

994 

983 

1953 

993 

991 

984 

983 

979 

974 

973 

975 

981 

986 

991 

992 

984 

1954 

990 

989 

988 

982 

977 

973 

973 

975 

978 

986 

991 

991 

983 

1955 

993 

988 

985 

983 

979 

973 

974 

975 

979 

984 

990 

992 

983 

1956 

990 

989 

986 

983 

975 

974 

975 

976 

978 

985 

991 

993 

983 

1957 

991 

990 

988 

985 

980 

975 

974 

976 

982 

986 

992 

992 

984 

1958 

992 

989 

988 

983 

979 

974 

974 

976 

979 

986 

991 

992 

984 

1959 

991 

989 

986 

984 

977 

975 

973 

975 

979 

985 

990 

992 

983 

1960 

993 

990 

986 

984 

977 

975 

974 

975 

980 

986 

991 

992 

984 

MEAN    991.6   989.3   986.2   983.3   978.0   974.1   973.9   975.5   979.8   985.3   990.4   992.2    983.3 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1893 

1017 

1018 

1013 

1006 

1003 

999 

999 

1001 

1004 

1011 

1018 

1019 

1009 

1894 

1018 

1017 

1012 

1007 

1002 

997 

999 

1000 

1004 

1010 

1017 

1019 

1009 

1895 

1019 

1016 

1011 

1006 

1001 

999 

998 

999 

1005 

1011 

1017 

1020 

1009 

1896 

1018 

1016 

1012 

1007 

1003 

998 

999 

1002 

1007 

1013 

1017 

1021 

1009 

1897 

1019 

1017 

1012 

1010 

1002 

999 

998 

1000 

1006 

1012 

1017 

1020 

1009 

1898 

1019 

1013 

1013 

1007 

1003 

998 

998 

1000 

1005 

1012 

1016 

1019 

1009 

1899 

1021 

1016 

1013 

1007 

1002 

998 

998 

1001 

1006 

1012 

1016 

1019 

1009 

1900 

1019 

1017 

1012 

1008 

1005 

999 

998 

999 

1006 

1013 

1016 

1020 

1009 

MEAN   1018.8  1016.3  1012.3  1007.3  1002.6   998.4   998.4  1000.3  1005.4  1011.8  1016.8  1019.6   1009.0 


1901 

1019 

1018 

1014 

1008 

1003 

099 

998 

1000 

1007 

1011 

1017 

1020 

1010 

1902 

1018 

1019 

1011 

1006 

1003 

1000 

997 

1001 

1005 

1014 

1016 

1020 

1009 

1903 

1020 

1020 

1012 

1010 

1005 

1000 

998 

1000 

1005 

1009 

1017 

1019 

1010 

1904 

1020 

1017 

1012 

1005 

1002 

999 

998 

1001 

1006 

1012 

1018 

1020 

1009 

1905 

1020 

1019 

1013 

1010 

1003 

1000 

998 

1001 

1005 

1012 

1018 

1019 

1010 

1906  1020 

1907  1017 


1908 

1019 

1015 

1014 

1007 

1003 

999 

999 

1000 

1007 

1011 

1016 

1020 

1009 

1909 

1018 

1017 

1014 

1007 

1003 

998 

998 

1002 

1005 

1012 

1015 

1019 

1009 

1910 

1018 

1015 

1012 

1008 

1003 

999 

1000 

1000 

1004 

1011 

1016 

1019 

1009 

MEAN   1018.9  1017.1  1013.0  1007.7  1003.2   999.4   998.2  1000.7  1005.6  1011.6  1016.8  1019.5   1009.3 


1911 

1016 

1018 

1012 

1008 

1002 

998 

998 

1000 

1005 

1011 

1017 

1019 

1009 

1912 

1019 

1015 

1013 

1009 

1003 

998 

997 

1001 

1006 

1012 

1016 

1020 

1009 

1913 

1020 

1016 

1011 

1006 

1002 

999 

999 

1001 

1007 

1012 

1018 

1020 

1009 

1914 

1021 

1017 

1013 

1009 

1003 

999 

996 

1000 

1006 

1013 

1016 

1019 

1009 

1915 

1021 

1016 

1014 

1009 

1001 

999 

999 

1000 

1004 

1009 

1016 

1019 

1009 

1916 

1019 

1015 

1012 

1007 

1005 

996 

1000 

1001 

1004 

1011 

1017 

1018 

1009 

1917 

1020 

1015 

1012 

1007 

1006 

998 

997 

1001 

1004 

1010 

1017 

1018 

1009 

1918 

1020 

1018 

1014 

1009 

1001 

999 

1000 

1001 

1007 

1013 

1016 

1021 

1010 

1919 

1020 

1018 

1014 

1009 

1005 

998 

999 

1001 

1007 

1013 

1016 

1020 

1010 

1920 

1020 

1017 

1011 

1009 

1005 

999 

998 

1003 

1006 

1011 

1016 

1019 

1010 

MEAN 

1019.6  1016. 

J  1012.6  1008.2  1003.3 

998.3 

998.3  1000.9  1005.6 

1011. 

5  1016.5 

1019.3 

1009 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1921 

1019 

1016 

1011 

1007 

1001 

998 

999 

1000 

1005 

1013 

1018 

1019 

1009 

1922 

1019 

1017 

1012 

1008 

1004 

998 

997 

1000 

1005 

1013 

1017 

1019 

1009 

1923 

1020 

1015 

1014 

1007 

1003 

998 

997 

1000 

1006 

1012 

1016 

1020 

1009 

1924 

1021 

1015 

1013 

1007 

1004 

999 

996 

1000 

1006 

1011 

1017 

1020 

1009 

1925 

1017 

1017 

1012 

1006 

1003 

999 

999 

1001 

1006 

1012 

1018 

1021 

1009 

1926 

1020 

1017 

1014 

1010 

1006 

1000 

997 

1000 

1006 

1010 

1017 

1019 

1010 

1927 

1019 

1016 

1016 

1006 

1004 

1001 

997 

1001 

1006 

1012 

1017 

1019 

1010 

1928 

1020 

1016 

1013 

1008 

1003 

998 

999 

1002 

1006 

1011 

1016 

1020 

1009 

1929 

1019 

1018 

1013 

1009 

1003 

998 

998 

1002 

1008 

1013 

1017 

1019 

1010 

1930 

1019 

1018 

1012 

1009 

1005 

1000 

999 

1002 

1007 

1012 

1018 

1020 

1010 

MEAN 

1019.3 

1016.5 

1013.0 

1007.7 

1003.6 

998.9 

997.8 

1000.8 

1006. 

1  1011.9  1017. 

1  1019.6 

1009. 

1931 

1019 

1019 

1015 

1008 

1004 

1000 

999 

998 

1006 

1012 

1018 

1020 

1010 

1932 

1020 

1016 

1014 

1009 

1003 

1000 

998 

1003 

1004 

1012 

1017 

1020 

1010 

1933 

1021 

1017 

1014 

1009 

1005 

999 

999 

1002 

1005 

1012 

1017 

1018 

1010 

1934 

1019 

1015 

1014 

1008 

1005 

1000 

999 

1001 

1005 

1012 

1016 

1020 

1010 

1935 

1020 

1016 

1013 

1009 

1003 

999 

998 

1002 

1005 

1012 

1017 

1019 

1009 

1936 

1019 

1014 

1014 

1007 

1000 

998 

998 

999 

1005 

1012 

1017 

1018 

iooe 

1937 

1018 

1014 

1012 

1007 

1002 

997 

997 

1000 

- 

- 

- 

- 

- 

1938 

1019 

1017 

1009 

1008 

1000 

998 

998 

1000 

1005 

1009 

1017 

1018 

1008 

1939 

1019 

1016 

1014 

1008 

1002 

999 

997 

1000 

1004 

1011 

1015 

1022 

1009 

1940 

1019 

1017 

1011 

1011 

1003 

1000 

998 

1000 

1006 

1013 

1015 

1020 

1009 

MEAN 

1019.3 

1016.1 

1013.0 

1008.4 

1002.7 

999.0 

998.1 

1000.5 

1005. 

0  1011.' 

7  1016. 

6  1019.4 

1009, 

1941 

1019 

1017 

1012 

1007 

1002 

999 

998 

999 

1005 

1012 

1015 

1017 

1009 

1942 

1020 

1016 

1011 

1007 

1003 

998 

997 

1000 

1005 

1012 

1016 

1019 

1009 

1943 

1018 

1016 

1011 

1008 

1003 

998 

997 

1001 

1004 

1012 

1016 

1020 

1009 

1944 

1019 

1016 

1013 

1008 

1003 

998 

997 

1000 

1006 

1011 

1014 

1017 

1009 

1945 

1017 

1014 

1013 

1008 

1003 

999 

998 

999 

1004 

1012 

1016 

1019 

1009 

1946 

1019 

1016 

1012 

1006 

1002 

998 

997 

999 

1006 

1010 

1016 

1018 

1008 

1947 

1019 

1016 

1012 

1006 

1003 

998 

997 

1001 

1004 

1012 

1017 

1019 

1009 

1948 

1019 

1016 

1013 

1007 

1001 

999 

997 

999 

1005 

1011 

1018 

1019 

1009 

1949 

1019 

1015 

1012 

1006 

1001 

999 

998 

1000 

1002 

1011 

1018 

1018 

1008 

1950 

1017 

1017 

1013 

1008 

1002 

997 

997 

1000 

1005 

1011 

1016 

1020 

1009 

MEAN   1018.6  1015.9  1012.2  1007.1  1002.3   998.3   997.3   999.8  1004.6  1011.4  1016.2  1018.6   1008.5 


1951 

1019 

1016 

1012 

1008 

1005 

998 

999 

1001 

1006 

1009 

1015 

1019 

1009 

1952 

1019 

1015 

1011 

1008 

1002 

998 

999 

1000 

1006 

1010 

1015 

1021 

1009 

1953 

1019 

1018 

1010 

1008 

1004 

998 

999 

1000 

1006 

1011 

1017 

1018 

1009 

1954 

1017 

1015 

1014 

1007 

1001 

998 

997 

999 

1003 

1012 

1017 

1018 

1008 

1955 

1021 

1015 

1011 

1007 

1004 

998 

999 

1000 

1005 

1010 

1016 

1018 

1009 

1956 

1017 

1016 

1012 

1008 

999 

999 

1000 

1001 

1003 

1011 

1018 

1019 

1009 

1957 

1018 

1017 

1013 

1010 

1005 

999 

998 

1001 

1007 

1012 

1018 

1019 

1010 

1958 

1019 

1015 

1014 

1008 

1003 

999 

997 

1000 

1003 

1011 

1017 

1019 

1009 

1959 

1019 

1015 

1012 

1009 

1002 

999 

998 

1000 

1004 

1010 

1017 

1019 

1009 

1960 

1020 

1017 

1012 

1010 

1003 

1000 

999 

1000 

1004 

1011 

1017 

1019 

1009 

MEAN 

1018. 

8  1015. 

,9  1012.; 

L  1008. 

3  1002.8 

998.6 

998. 

5  1000.2  1004.' 

1    1010. 

,7  1016, 

,7  1018.9 

1008 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB  MAR     APR     MAY  JUN  JUL 

1878  -  32.9  36.8    34.8 

1879  15.9    19.2  23.4    31.5    35.4  34.0    33.8 

1880  17.9    19.2  29.2    33.1    36.1  35.6    32.4 
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TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


35.4    34.6 


1881 

16 

7 

- 

25 

1 

30 

9 

1882 

16 

0 

18 

3 

25 

3 

30 

5 

1883 

15 

9 

17 

4 

23 

7 

32 

1 

1884 

17 

9 

18 

9 

25 

3 

27 

7 

1885 

15 

3 

16 

5 

25 

7 

28 

6 

1886 

16 

7 

17 

8 

24 

9 

31 

9 

1887 

15 

3 

19 

5 

25 

9 

31 

9 

1888 

14 

8 

17 

8 

29 

4 

31 

4 

1889 

15 

5 

18 

3 

25 

7 

30 

9 

1890 

17 

5 

19 

1 

24 

3 

31 

4 

1891 

15 

3 

1892 

17 

0 

1893 

- 

1894 

14 

6 

1895 

14 

3 

1896 

17 

3 

1897 

14 

8 

1898 

18 

0 

1899 

14 

1 

1900 

13 

9 

20.9    29.9 


25.8 
23.6 
24.4 


MEAN  15.5  18.4 

1901  14.1  16.4 

1902  17.0  19.0 

1903  14.8  17.5 

1904  14.3  18.7 

1905  13.0  12.6 


1907 

18.1 

16 

7 

22.1 

29 

1 

1908 

15.7 

19 

1 

23.7 

31 

2 

1909 

14.1 

17 

1 

24.0 

29 

1 

1910 

14.9 

18 

9 

24.0 

28 

8 

1911 

15 

7 

19 

5 

22 

0 

29 

9 

1912 

16 

1 

15 

9 

23 

3 

30 

4 

1913 

16 

3 

17 

7 

21 

9 

31 

4 

1914 

17 

0 

16 

5 

22 

6 

29 

9 

1915 

14 

7 

16 

7 

24 

7 

30 

.2 

1916 

16 

8 

16 

8 

27 

1 

30 

e 

1917 

15 

9 

19 

7 

24 

0 

27 

6 

1918 

14 

6 

18 

9 

23 

1 

27 

4 

1919 

14 

5 

17 

8 

24 

1 

29 

0 

1920 

14 

9 

17 

8 

24 

1 

28 

9 

1921 

15 

8 

1922 

14 

6 

1923 

15 

2 

1924 

14 

3 

1925 

14 

4 

1926 

15 

9 

1927 

13 

4 

1928 

14 

7 

1929 

14 

,7 

1930 

14 

•  2 

33 

4 

30 

9 

30 

6 

32 

1 

21 

e 

18 

1 

- 

31 

,3 

33 

3 

30 

3 

29 

6 

21 

6 

19 

2 

27 

2 

31 

.9 

- 

- 

- 

21 

1 

16 

5 

- 

33 

.1 

31 

1 

30 

0 

27 

6 

21 

2 

17 

1 

26 

7 

32 

,7 

31 

8 

31 

3 

29 

8 

24 

3 

18 

7 

26 

6 

32 

>8 

31 

8 

32 

2 

30 

0 

24 

1 

18 

7 

27 

6 

32 

,5 

31 

3 

31 

8 

28 

0 

22 

5 

18 

6 

27 

4 

33 

8 

30 

5 

31 

7 

28 

6 

22 

8 

18 

1 

27 

3 

34 

3 

29 

7 

32 

7 

28 

8 

33 

2 

30 

5 

30 

3 

27 

4 

- 

32 

2 

30 

7 

28 

6 

31 

7 

31 

4 

32 

1 

28 

4 

34 

2 

32 

0 

32 

2 

28 

9 

34 

1 

32 

1 

31 

7 

29 

1 

34 

1 

31 

4 

30 

9 

27 

8 

33 

8 

33 

1 

32 

3 

28 

9 

34 

2 

34 

1 

33 

1 

28 

5 

35 

3 

33 

2 

30 

3 

28 

C 

37 

8 

34 

2 

32 

3 

32 

3 

35 

8 

33 

9 

32 

6 

31 

9 

35 

8 

34 

6 

33 

8 

32 

0 

35 

3 

35 

1 

33 

1 

31 

1 

35 

6 

35 

3 

30 

7 

30 

3 

35 

9 

32 

0 

30 

1 

29 

4 

36 

3 

31 

8 

31 

0 

29 

1 

36 

2 

31 

9 

30 

6 

30 

9 

22.8 

16 

4 

21.3 

15 

8 

22.7 

16 

8 

28.3    23.8 


35 

0 

33 

3 

33 

9 

31 

6 

32 

6 

31 

9 

32 

1 

31 

8 

34 

9 

33 

3 

34 

1 

31 

6 

32 

7 

29 

8 

34 

0 

32 

7 

34 

1 

31 

4 

33 

2 

30 

7 

22.6    15.2 


19 

8 

15 

9 

20 

8 

17 

3 

22 

1 

15 

5 

20 

8 

15 

7 

23 

2 

16 

6 

34 

0 

30 

9 

30 

9 

28 

1 

22 

8 

18 

2 

27 

a 

34 

6 

31 

7 

30 

4 

27 

9 

22 

1 

16 

8 

26 

9 

33 

4 

30 

3 

30 

6 

28 

1 

21 

3 

15 

8 

26 

5 

35 

2 

32 

2 

29 

5 

28 

8 

21 

7 

17 

2 

26 

9 

32 

3 

32 

8 

32 

8 

29 

9 

21 

0 

16 

7 

27 

1 

34 

1 

31 

2 

29 

6 

28 

1 

19 

7 

15 

8 

26 

3 

32 

5 

30 

8 

30 

0 

28 

8 

22 

5 

17 

0 

26 

0 

33 

2 

31 

1 

29 

7 

28 

6 

23 

4 

- 

- 

31 

5 

30 

4 

30 

9 

27 

9 

23 

0 

14 

4 

26 

5 

31 

2 

30 

5 

31 

6 

28 

3 

20 

7 

15 

5 

25 

9 
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TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

MEAN 


1941 

13, 

,4 

1942 

13, 

,4 

1943 

12, 

.8 

1944 

13, 

•  5 

1945 

11, 

,8 

1946 

14, 

.3 

1947 

12, 

.5 

1948 

14, 

.0 

1949 

14, 

.8 

1950 

14, 

.8 

16, 

,3 

23, 

.6 

28, 

,5 

33. 

,1 

35. 

,3 

33, 

,0 

20, 

,6 

23, 

,1 

30, 

,3 

33, 

,7 

35, 

,2 

- 

18, 

,5 

24, 

.6 

27, 

,2 

34, 

,5 

36, 

,6 

32, 

,5 

19, 

,1 

22, 

.6 

30, 

.1 

37, 

,2 

33. 

,8 

32, 

,4 

18, 

.2 

22, 

.2 

28, 

,7 

35, 

,4 

36. 

,7 

32, 

,3 

15, 

,2 

24, 

.2 

29, 

,7 

35, 

.8 

34, 

,7 

34, 

.6 

18, 

,0 

20, 

.3 

26, 

.9 

34, 

.8 

33, 

,8 

33, 

,4 

17, 

,5 

22, 

>0 

27, 

,7 

34, 

,9 

34, 

,7 

33, 

,7 

29, 

,4 

29, 

,7 

27, 

,8 

- 

- 

28, 

.0 

30. 

,7 

29, 

.9 

27, 

,4 

30, 

,4 

30, 

,7 

28, 

.9 

31, 

.6 

31, 

,2 

26, 

,3 

32, 

,5 

31, 

.8 

28, 

>2 

33, 

,1 

32, 

,4 

28, 

.0 

31, 

,3 

30, 

.2 

28, 

.1 

25, 

.9 

31, 

,7 

35, 

,2 

34, 

,1 

33, 

,1 

32, 

,6 

31. 

,1 

30. 

,6 

24 

,4 

31, 

,5 

33, 

,9 

36, 

,2 

32, 

,2 

30, 

,8 

28, 

,8 

26. 

,6 

24, 

,2 

27, 

,8 

34, 

.0 

34, 

,9 

32, 

,4 

30, 

,6 

31, 

,5 

27, 

,3 

21, 

.8 

29, 

,4 

34, 

.6 

35. 

,7 

33, 

.2 

30, 

,7 

30, 

,1 

25. 

,2 

23 

.2 

27, 

,6 

34, 

.1 

34, 

,7 

31, 

,4 

31, 

,6 

30, 

,6 

26. 

,8 

22 

,4 

33, 

,1 

35, 

.3 

36, 

,9 

33, 

.3 

31, 

.5 

30, 

,5 

28, 

,5 

24, 

.2 

30, 

.5 

35, 

.8 

36, 

,6 

35, 

,3 

32, 

,4 

30, 

,0 

25, 

,8 

22 

.8 

30, 

>9 

36, 

.3 

36, 

,3 

34, 

.3 

31, 

,7 

32, 

,3 

28, 

.6 

23 

.4 

31, 

.3 

37, 

.2 

34, 

,8 

32, 

.4 

30, 

,4 

33, 

,1 

25, 

,7 

21 

.3 

27, 

,5 

35, 

.1 

35, 

,3 

31, 

,9 

29, 

.8 

30, 

,1 

26, 

.4 

26.0 
24.7 


1951 

12, 

.8 

1952 

14, 

,8 

1953 

14, 

,0 

1954 

13, 

,4 

1955 

13, 

,5 

1956 

13, 

,3 

1957 

13, 

.1 

1958 

15, 

.6 

1959 

13, 

•  3 

1960 

13, 

,7 

MEAN 

13, 

,8 

CL1NO 

13 

.6 

22.4 
22.8 


23.2 
24.8 


22.3 
24.3 


33.9 
35.1 


34.1 
34.6 


35.7 
35.6 


10, 

,6 

30, 

,4 

26, 

,5 

20, 

,2 

18, 

,4 

32, 

,6 

31, 

.3 

25, 

,6 

21, 

.0 

15. 

,4 

31  , 

,3 

30, 

.2 

26, 

,1 

19, 

.3 

16. 

.2 

29, 

,8 

31, 

,2 

25, 

,2 

18, 

,7 

15. 

,7 

31, 

,8 

30, 

,7 

27, 

,7 

21, 

,1 

14, 

.8 

33, 

,9 

27, 

.0 

26, 

,7 

20, 

.1 

17, 

•  3 

30, 

.7 

29, 

.8 

28, 

.6 

20, 

.5 

15, 

.1 

31, 

,7 

32, 

.0 

27, 

.0 

19, 

,5 

15, 

.1 

31, 

.5 

30 

.5 

27, 

.0 

20, 

.2 

15, 

,8 

31 

.3 

30 

.7 

27 

.1 

20 

.2 

15, 

.1 

26.1 
26.1 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


143 

160 


454 
431 
250 


1883 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

198 
167 
130 


181 
215 


336 
400 
298 
279 
197 

219 
146 
320 

377 
169 


ASIA 


BIKANER  -  CON. 
NOTES  ON  PAGE  99 


WMO  42165   28  00N   73  18E   22ft  M 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FE 

1891  11 

1892  11 

1893  21      1 

1894  60 

1895  27 


185 
113 


164 
479 
327 
311 

279 


1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

MEAN 


100 
75.2 


227 
439 
223 


1901 
1902 
1903 
1904 
1905 


169 
149 
260 
215 


1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

MEAN 

1911 
1912 
1913 
1914 
1915 


150 

291 

185 

167 

192 

169 

51 

225 

84.2   115.3 


306 
495 
457 
584 
335 


152 
212 
181 
365 

167 


1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

MEAN 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

MEAN 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 


64 

160 

130 

7 

38 

261 

4 

2 

31 

0 

17 

201 

130 

142 

19 

38.4 

62.2 

79 

12 

243 

119 

5 

120 

10 

37 

108 

83 

0 

123 

109 

18 

101 

56 

8 

80 

161 

1 

183 

20 

66 

102 

18 

25.3 

114.6 

63 

11 

127 

133 

1 

122 

71 

35 

73 

295 

49 

45 

292 

537 
772 


482 
338 


424 
243 
2  92 
262 
185 

300 
257 
303 
262 

235 


302 
214 
440 
431 
344 

482 
313 
122 


MEAN 


80.3   144.0 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


WMO  42165   28  00N   73  18E   224  M 


NOTES 

ON 

PAGE 

99 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

1941 

11 

0 

1942 

5 

13 

1943 

1 

0 

1944 

12 

16 

1945 

14 

0 

1946 

0 

1 

1947 

1 

4 

1948 

10 

13 

1949 

14 

13 

1950 

5 

1 

311 
152 


195 
265 


TOTAL 

161 
694 
205 
384 

482 

183 
253 
119 
316 
479 


MEAN 


26.7   121.0 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 


118 
131 


220 
217 
182 
352 
304 


1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


28.4 
27 


223 
191 


92.4    65.9 


317 
202 
306 
577 
217 

289. 
305 


ASIA 


BOMBAY/COLABA 
NOTES  ON  PAGE  99 


WMO  43057   18  54N   72  49E 


STATION  PRESSURE  MB 


YEAR 

1951 

1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 


1012.6  1011.2  1010.4  1009.4  1008.3  1002. 

1013.7  1011.6  1010.1  1009.6  1006.5  1003. 
1013.7  1013.3  1010.4  1009.7  1008.8  1003. 


1003.6  1006.0  1008.3  1008.9  1010.9  1013.4 
1004.0  1004.9  1009.0  1009.2  1012.1  1014.4 
1003.2  1004.8  1008.0  1009.6  1013.0  1014.4 


1012.1  1012.0  1011.0  1008.7  1006.2  1002.4  1002.1  1003.9  1005.5  1010.2  1013.8  1012.3 

1014.3  1010.0  1010.1  1008.5  1005.9  1003.3  1004.4  1004.1  1005.9  1008.2  1011.4  1013.4 

1011.6  1011.4  1010.0  1007.7  1004.2  1003.0  1004.2  1005.2  1006.2  1008.3  1012.4  1014.2 

1012.9  1012.9  1011.8  1009.8  1007.9  1003.9  1003.6  1004.8  1009.3  1010.7  1013.1  1012.8 


1014.6  1012.7  1011.7  1009.8  1007. 
1013.4  1012.4  1011.4  1008.8  1005. 
1013.2  1011.9  1011.0  1008.9  1005. 


1004.0  1003.1  1004.1  1006.9  1009.4  1011.6  1014. 

1004.1  1002.1  1004.0  1005.7  1008.9  1011.7  1013. 
1004.1  1003.3  1005.0  1006.7  1010.2  1011.8  1013. 


1008 

9 

1009 

1 

1009 

4 

1008 

4 

1008 

3 

1008 

2 

1009 

5 

1009 

1 

1008 

4 

1008 

7 

MEAN   1013.2  1011.9  1010.8  1009.1  1006.6  1003.4  1003.4  1004.7  1007.2  1009.4  1012.2  1013.6   1008.8 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 

1957 
1958 
1959 

1960 


1012.9  1012.7  1011.2  1008. 

1014.2  1014.2  1013.0  1011. 

1015.8  1013.9  1012.9  1011. 

1014.7  1013.7  1012.6  1010. 


1005.4  1004.2  1005.4  1006. 

1009.1  1005.1  1004.8  1006. 

1008.2  1005.2  1004.3  1005. 
1006.9  1005.3  1003.3  1005. 


1007.4  1009.5  1013.6  1015. 

1010.5  1011.9  1014.3  1014. 
1008.1  1010.6  1012.8  1015. 
1006.9  1010.1  1012.9  1014. 


1014.5  1013.1  1012.2  1010.1  1006.6  1005.3  1004.5  1006.2  1007.9  1011.4  1013.0  1014.6 


MEAN 

1010.0 
1010.3 
1010.6 
1009.6 
1009.5 

1009.4 
1010.7 
1010.3 
1009.7 
1010.0 


MEAN   1014.5  1013.2  1012.0  1010.3  1007.8  1004.6  1004.6  1005.9  1008.4  1010.6  1013.4  1014.8   1010.0 
TEMPERATURE  DEG  C 


YEAR 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 


1959 
1960 


23.8    24.3 


26 

0 

28 

3 

29 

2 

25 

8 

27 

7 

28 

8 

25 

5 

27 

6 

28 

9 

27 

3 

27.4 

28 

2 

28 

9 

28 

8 

27 

9 

27.2 

27 

4 

28 

1 

25 

9 

27 

2 

27.1 

27 

6 

28 

9 

27 

5 

26 

9 

27.1 

26 

7 

27 

6 

27 

2 

27 

7 

26.5 

27 

6 

28 

4 

26 

7 

26 

.6 

26.6 

26 

8 

28 

0 

27 

3 

27 

.5 

26.9 

27 

8 

28 

9 

28 

3 

27 

.6 

26.9 

27 

5 

28 

3 

28 

5 

27 

.3 

27.0 

27 

3 

27 

7 

28 

3 

28 

•  0 

27.2 

27 

7 

28 

4 

28 

1 

27.2 
27.4 


27.8 
27.7 
27.8 


MEAN 
CLINO 


25.3 
24.9 


29.0 
28.7 


PRECIPITATION  MM 


YEAR    JAN 


TOTAL 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


514 

892 

217 

44 

69 

602 

699 

173 

77 

57 

828 

1016 

330 

117 

82 

626 

1310 

856 

631 

48 

355 

550 

883 

291 

148 

658 

821 

441 

525 

72 

283 

777 

579 

66 

21 

862 

830 

1265 

353 

2 

651 

745 

446 

261 

274 

1011 

500 

225 

97 

245 

639.0   814.0 

541.5 

246.2 

101 

520 

709 

419 

297 

88 

1789 
1608 
2377 
3482 
2253 

2572 
1775 
3318 
2393 
2119 

2368.6 

2078 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


BOMBAY/SANTA  CRUZ 
NOTES  ON  PAGE  100 


WMO  43003   19  07N   72  51E 


STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR      APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1949  --_-__-__  1009.4  1013.0  1013.0 

1950  1013.1  1012.3  1011.1  1008.3  1006.9  1003.4  1002.0  1005.4  1006.9  1009.7  1011.3  1013.5  1008.7 

MEAN      _-____-_---- 

1951  1012.8  1011.3  1010.6  1009.6  1008.4  1002.7  1003.5  1006.0  1008.4  1009.0  1011.0  1013.4  1008.9 

1952  1013.8  1011.6  1010.1  1009.9  1006.7  1003.6  1004.1  1004.9  1009.2  1009.4  1012.4  1014.7  1009.2 

1953  1014.1  1013.7  1010.6  1010.0  1009.2  1003.7  1003.5  1005.0  1008.4  1009.9  1013.5  1014.8  1009.7 

1954  1012.7  1012.5  1011.4  1009.1  1006.5  1002.7  1002.4  1004.1  1005.7  1010.5  1014.3  1012.7  1008.7 

1955  1014.7  1010.4  1010.4  1008.8  1006.2  1003.5  1004.7  1004.3  1006.1  1008.6  1011.8  1013.9  1008.6 


MEAN   1013.5  1012.2  1010.9  1009.2  1006.6  1003.4  1003.3  1004.7  1007.2  1009.5  1012.3  1013.7   1008.9 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1949 
1950 


---------    1010.2  1013.9  1013.9 

1014.0  1013.2  1012.0  1009.2  1007.9  1014.3  1002.9  1006.3  1007.8  1010.6  1012.2  1014.4   1010.4 


1951 

1013, 

,7 

1012 

1952 

1014, 

,7 

1012 

1953 

1015, 

•  0 

1014, 

1954 

1013, 

.6 

1013 

1955 

1015, 

.6 

1011 

1011.5  1010.5  1009. 

1011.0  1010.8  1007. 

1011.5  1010.9  1010. 

1012.3  1010.0  1007. 

1011.3  1009.7  1007. 


1003.6  1004.4  1006.9  1009.3  1009.9  1011.9  1014.3 

1004.5  1005.0  1005.8  1010.1  1010.3  1013.3  1015.6 

1004.6  1004.4  1005.9  1009.3  1010.8  1014.3  1015.7 
1003.6  1003.3  1005.0  1006.6  1011.4  1015.2  1013.6 
1004.4  1005.6  1005.2  1007.0  1009.5  1012.7  1014.8 


1956  1013.0  1012.9  1011.4  1009.1  1005.4  1004.2  1005.4  1006.4  1007.4  1009.7  1014.0  1015.8 

1957  1014.4  1014.4  1013.3  1011.2  1009.1  1005.2  1004.7  1006.0  1010.6  1012.1  1014.6  1014.3 

1958  1016.1  1014.1  1012.8  1010.9  1008.2  1005.2  1004.1  1005.2  1007.9  1010.5  1012.7  1015.5 

1959  1014.8  1013.8  1012.6  1009.9  1006.9  1005.2  1003.2  1005.2  1006.9  1010.3  1013.0  1014.4 

1960  1014.7  1013.3  1012.3  1010.1  1006.4  1005.2  1004.3  1006.0  1007.9  1011.5  1013.0  1014.8 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1009.8 
1010.1 
1010.6 
1009.6 
1009.5 

1009.6 
1010.8 
1010.3 
1009.7 
1010.0 


1014.6  1013.3  1012.0  1010.3  1007.8  1004.6  1004.4  1005.8  1008.3  1010.6  1013.5  1014.9   1010.0 


1949 
1950 


25.6 
25.0 


1951 

22, 

,3 

1952 

23, 

,4 

1953 

22, 

,8 

1954 

22, 

.9 

1955 

24, 

,3 

1956 

23, 

.2 

1957 

23, 

,5 

1958 

24, 

,7 

1959 

23, 

,7 

1960 

23, 

,7 

27, 

,3 

28, 

.6 

28, 

.9 

27, 

,3 

27.1 

27, 

,8 

28.3 

27, 

.6 

23. 

.9 

26, 

,5 

28, 

,3 

29, 

.7 

28, 

,7 

27, 

.6 

27.1 

26, 

,6 

27.4 

24, 

,5 

25. 

,1 

26, 

,5 

28, 

,3 

28, 

,9 

28, 

,3 

27, 

.0 

26.7 

26, 

,6 

28.2 

25, 

.9 

24. 

.1 

26, 

.6 

28. 

.3 

29, 

.4 

28, 

,7 

26, 

,9 

27.1 

25. 

,8 

27.0 

25, 

>7 

24. 

,1 

26, 

.5 

27, 

.9 

29, 

.8 

28, 

,7 

27, 

,5 

26.3 

27, 

,3 

27.5 

25, 

.1 

24. 

,1 

26, 

,7 

28, 

,9 

29, 

.1 

28, 

,3 

26, 

.8 

26.6 

26, 

,7 

27.6 

26, 

.6 

24. 

,2 

26, 

.6 

27, 

,9 

29, 

.4 

29, 

,9 

27, 

,5 

26.7 

27, 

,1 

28.6 

27, 

.5 

25. 

,7 

26. 

,8 

28, 

.9 

30, 

.2 

29, 

•  6 

27, 

.3 

26.6 

26, 

,9 

27.7 

27, 

,7 

25. 

,8 

27, 

,2 

29, 

•  1 

31, 

.1 

28, 

.9 

26, 

.8 

26.6 

26, 

,9 

26.9 

27, 

.0 

26. 

,2 

27, 

.0 

28, 

,7 

30, 

,7 

28, 

.3 

27, 

■  6 

26.8 

27, 

.1 

27.6 

26, 

.9 

25, 

,6 

27, 

,1 

MEAN  23.5  24.3 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1949 

1950  0  0 

MEAN 

1951  0  0 

1952  0  0 

1953  0  0 

1954  1  9 

1955  0  0 

1956  0  0 

1957  0  0 

1958  1  0 

1959  0  0 

1960  0  0 


28.8 


27.2 


APR     MAY 


JUN     JUL     AUG 

130     831     141 


411 

832 

277 

116 

174 

844 

1191 

211 

92 

68 

999 

923 

480 

187 

24 

407 

1267 

850 

920 

36 

325 

589 

1006 

319 

181 

701 

984 

611 

469 

127 

432 

994 

804 

81 

13 

931 

1097 

1254 

478 

9 

500 

987 

753 

321 

344 

92  5 

590 

359 

110 

194 

1887 
2406 
2614 
3500 
2420 

2997 
2379 
3786 
2922 
2183 


MEAN 


19.9   647.5   945.4   660.5   309.3   117.0 


0.9   2709.4 


ASIA 


CALCUTTA/AUPORE 
NOTES  ON  PAGE  100 


WMO  42807   22  32N   88  20E 


STATION  PRESSURE  MB 


YEAR 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 


JAN 

1017 
1017 
1017 
1015 
1019 

1015 
1016 

1018 
1017 
1017 


FEB 

1013 
1014 
1016 
1014 
1013 

1014 
1014 
1014 
1014 

1014 


MAR 

1011 

1011 
1010 
1012 
1010 

1011 
1013 
1012 
1011 
1012 


APR 

1008 
1009 
1008 
1006 
1008 

1007 
1009 
1008 
1008 
1008 


MAY 

1006 
1004 
1004 
1003 
1004 

1001 

1004 
1004 
1003 
1002 


JUN 

999 

1000 

1000 

1000 

999 

1000 
1001 
1000 
100! 
1000 


JUL 

1002 
1000 
1001 
1001 
1001 

1001 

1000 

998 

999 

1001 


AUG 

1001 

1000 
1001 
1001 
1003 

1001 

1002 

1003 

999 

999 


SEP 

1007 
1005 
1005 
1003 
1006 

1004 
1006 
1004 
1003 
1005 


OCT 


1011 
1012 
1010 
1009 
1010 


NOV 


1016 
1016 
1015 
1014 
1015 


DEC 


1009  1014  1016 

1009  1013  1019 
1011  1015  1017 
1011  1016  1016 

1010  1013  1017 


1017 
1016 
1017 
1016 
1016 


MEAN 

1009 
1008 
1009 
1008 
1009 

1008 
1009 
1009 
1008 
1008 


MEAN   1016.8  1014.0  1011.3  1007.9  1003.5  1000.0  1000.4  1001.0  1004.8  1010.2  1014.7  1016.7   1008.4 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1018 

1014 

1012 

1008 

1006 

1000 

1002 

1002 

1007 

1009 

1015 

1017 

1009 

1952 

1018 

1014 

1012 

1010 

1005 

1001 

1000 

1001 

1006 

1009 

1014 

1019 

1009 

1953 

1018 

1017 

1010 

1009 

1005 

1000 

1002 

1001 

1006 

1012 

1015 

1017 

1009 

1954 

1016 

1014 

1013 

1007 

1004 

1000 

1001 

1001 

1004 

1011 

1016 

1017 

1009 

1955 

1020 

1014 

1010 

1009 

1004 

999 

1002 

1004 

1006 

1011 

1013 

1018 

1009 

1956 

1015 

1015 

1011 

1008 

1001 

1001 

1002 

1001 

1004 

1012 

1016 

1018 

1009 

1957 

1017 

1015 

1014 

1009 

1005 

1001 

1001 

1003 

1007 

1012 

1017 

1017 

1010 

1958 

1018 

1014 

1013 

1009 

1005 

1000 

999 

1004 

1005 

1011 

1015 

1018 

1009 

1959 

1017 

1015 

1012 

1008 

1004 

1002 

1000 

1000 

1004 

1010 

1015 

1017 

1009 

1960 

1018 

1015 

1013 

1008 

1003 

1001 

1002 

1000 

1005 

1011 

1015 

1017 

1009 

MEAN   1017.5  1014.7  1012.0  1008.5  1004.2  1000.5  1001.1  1001.7  1005.4  1010.8  1015,1  1017.5   1009.1 
TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

19 

5 

23.4 

27.7 

30 

6 

32 

1 

1952 

20 

9 

24.7 

26.7 

30 

1 

30 

7 

1953 

19 

7 

24.4 

29.7 

32 

1 

31 

9 

1954 

19 

2 

25.2 

28.6 

32 

7 

31 

5 

1955 

20 

1 

23.3 

28.9 

30 

6 

32 

>0 

1956 

21 

1 

21.8 

28.2 

31 

3 

31 

4 

1957 

21 

1 

22.3 

26.6 

31 

0 

33 

3 

1958 

22 

3 

23.7 

28.5 

31 

3 

31 

.7 

1959 

21 

0 

22.9 

28.4 

31 

1 

31 

7 

1960 

19 

7 

24.9 

26.7 

32 

1 

31 

9 

MEAN 

20 

5 

23.7 

28.0 

31 

3 

31 

.8 

CLINO 

20 

2 

23.0 

27.9 

30 

1 

31 

1 

30.6    29.3 


28.5    29.1 


30.4    29.1 


29 

7 

29 

5 

29 

1 

24 

4 

29 

1 

29 

1 

27 

7 

24 

2 

29 

3 

29 

1 

27 

8 

23 

8 

29 

3 

29 

3 

27 

2 

22 

7 

28 

6 

29 

2 

27 

3 

23 

9 

29 

2 

28 

6 

27 

7 

23 

7 

29 

7 

29 

5 

28 

3 

24 

1 

29 

4 

29 

3 

28 

7 

25 

3 

29 

1 

28 

5 

27 

5 

23 

5 

29 

6 

29 

1 

28 

1 

23 

4 

23.9    21.0 
24.0    20.6 


PRECIPITATION  MM 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 

1960 

MEAN 
CLINO 


243 

328 

334 

326 

228 

420 

281 

195 

308 

132 

301 

321 

14.0    17.5 


51 

506 

292 

242 

383 

191 

15 

160 

390 

232 

237 

129 

60 

101 

343 

180 

274 

72 

110 

352 

167 

251 

519 

474 

110 

70 

585 

366 

341 

107 

79.8 

243.6 

301.0 

269.8 

298.0 

176 

121 

259 

301 

306 

290 

160 

TOTAL 

1582 
1547 
1252 
1213 

1384 

1753 
1295 
1177 
2006 
1626 

1483.5 
1582 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


CALCUTTA/DUM  DUM 
NOTES  ON  PAGE  100 


WMO  42809   22  39N   88  27E 


STATION  PRESSURE  MB 


YEAR    JAN 


1947 

1016 

1013 

1011 

1005 

1004 

998 

998 

1002 

1004 

1010 

1015 

1015 

1008 

1948 

1016 

1014 

1011 

1007 

1002 

998 

999 

1000 

1004 

1010 

ir- 

1016 

1008 

1949 

1016 

1012 

1010 

1007 

1004 

999 

1000 

1001 

1003 

1009 

10. 

1015 

1008 

1950 

1014 

1012 

1011 

1006 

1003 

997 

998 

1000 

1004 

1008 

1012 

1016 

1007 

1001  1006  1008 
1000  1004  1008 
1000  1005  1011 
1000  1003  1010 

1002  1005  1009 

1000  1004  1011 

1002  1006  1011 

1003  1005  1010 
1000  1003  1010 

999  1005  1010 

MEAN   1016.7  1013.6  1010.9  1007.8  1003.1   999.6  1000.0  1000.7  1004.6  1009.8  1014.3  1016.4   1008.1 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG  SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1951 

1016 

1013 

1011 

1007 

1005 

999 

1001 

1952 

1017 

1013 

1010 

1008 

1004 

1000 

999 

1953 

1017 

1015 

1009 

1008 

1003 

999 

1001 

1954 

1015 

1013 

1011 

1006 

1002 

999 

1000 

1955 

1019 

1012 

1009 

1008 

1003 

998 

1000 

1956 

1015 

1014 

1011 

1007 

1000 

1000 

1001 

1957 

1016 

1014 

1013 

1009 

1004 

1000 

1000 

1958 

1018 

1014 

1012 

1009 

1004 

1000 

998 

1959 

1017 

1014 

1011 

1008 

1003 

1001 

999 

1960 

1017 

1014 

1012 

1008 

1003 

1000 

1001 

1014 

1016 

1008 

1012 

1018 

1008 

1014 

1016 

1008 

1015 

1015 

1007 

1012 

1016 

1008 

1015 

1017 

1008 

1016 

1016 

1009 

1015 

1018 

1009 

1015 

1016 

1008 

1015 

1016 

1008 

1947 

1016 

1014 

1012 

1006 

1005 

999 

999 

1003 

1006 

1011 

1016 

1016 

1009 

1948 

1017 

1015 

1012 

1008 

1003 

999 

1000 

1001 

1005 

1011 

1016 

1017 

1009 

1949 

1017 

1014 

1011 

1009 

1005 

1000 

1001 

1002 

1004 

1010 

1015 

1016 

1009 

1950 

1015 

1013 

1012 

1007 

1004 

998 

999 

1001 

1005 

1010 

1013 

1017 

1008 

1951 

1018 

1014 

1012 

1008 

1006 

1000 

1002 

1002 

1007 

1009 

1015 

1017 

1009 

1952 

1018 

1014 

1011 

1009 

1005 

1001 

1000 

1001 

1006 

1009 

1014 

1019 

1009 

1953 

1018 

1016 

1010 

1009 

1005 

1000 

1002 

1001 

1006 

1012 

1015 

1017 

1009 

1954 

1016 

1014 

1012 

1007 

1004 

1000 

1001 

1001 

1004 

1011 

1016 

1016 

1009 

1955 

1020 

1013 

1010 

1009 

1004 

999 

1001 

1003 

1006 

1010 

1013 

1017 

1009 

1956 

1015 

1014 

1011 

1007 

1001 

1001 

1001 

1001 

1004 

1012 

1016 

1018 

1008 

1957 

1016 

1015 

1014 

1009 

1005 

1001 

1001 

1002 

1007 

1012 

1017 

1017 

1010 

1958 

1018 

1015 

1013 

1009 

1005 

1001 

999 

1004 

1005 

1011 

1016 

1018 

1010 

1959 

1018 

1015 

1012 

1009 

1004 

1002 

1000 

1000 

1004 

1010 

1015 

1017 

1009 

1960 

1018 

1015 

1013 

1008 

1003 

1001 

1002 

1000 

1006 

1011 

1016 

1017 

1009 

MEAN 

1017. 

5  1014.5  1011. 

8  1008.4  1004.2  10C0. 

6  1000. 

9  1001.5 

1005.5  1010.7  1015. 

3  1017.3 

1009.0 

ASIA 


CALCUTTA/DUM  DUM  -  CON. 
NOTES  ON  CAGE  100 


WMO  42809   22  39N   88  27£ 


TEMPERATURE  DEC 


19*7 

19.6 

21.7 

27.6 

19*8 

20.2 

21.8 

26.* 

19*9 

20.2 

22.1 

27.7 

1950 

19.2 

22.3 

26.8 

29.2 

29 

1 

29.0 

27.2 

23.7 

29.1 

28 

8 

28.8 

27.5 

2*. 5 

29.1 

29 

0 

29.1 

28.3 

22.5 

28.8 

28 

7 

29.1 

27.1 

22.7 

26.7 
26.4 


1951 

18.9 

22.7 

27.2 

1952 

20.* 

23.9 

25.9 

1953 

19.1 

23.8 

29.3 

195* 

18.5 

2*. 5 

27.9 

1955 

19.3 

22.3 

28.5 

1956 

20.1 

20.* 

27.5 

1957 

20.5 

21.7 

26.0 

1958 

21.* 

22.8 

27.5 

1959 

20.1 

21.3 

27.2 

1960 

18.8 

23.5 

26.7 

31.3    31.7 
31.1    29.7 

31.3    30.6 


29 

2 

29 

2 

28 

8 

28 

9 

29 

2 

29 

1 

29 

5 

29 

1 

29 

1 

28 

6 

26 

5 

28 

6 

;? 

8 

29 

5 

29 

1 

29 

1 

29 

1 

28 

7 

:; 

5 

29 

5 

23.3    20.3 


20.9 
19.7 


26.9 
26.6 


19.7    22.7 


29.0    29.0 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FE 

19*7  3       1 

19*8  11      8 

19*9  T 

1950  0 

MEAN 

1951  0 

1952  0 

1953  13  2 
195*  1*      1 

1955  0 

1956  1  1 

1957  38  3 

1958  13  2 

1959  35  1 

1960  0 


25 

180 

168 

369 

203 

287 

76 

25 

161 

293 

296 

385 

212 

80 

183 

*03 

2*7 

38* 

169 

301 

161 

36 

78 

372 

159 

263 

168 

167 

213  20*  318 

181  508  283 

437  37*  239 

20*  156  311 

254  322  2*4 


528 
147 
133 
328 


320 
387 
219 
197 
529 


250 
233 
230 

*71 
302 


371 
228 
312 
615 
»16 


171 


257 

108 

235 

316       73 

185     216 


202 


TOTAL 

1390 
1711 

1913 

1*38 


MEAN  11.*        11.9         22.0         34.8         82.2      250.3      321.6      288.1       304.3      132.0 


0 

1289 

0 

1*77 

0 

1*62 

9 

1292 

0 

1**8 

0 

1836 

0 

1148 

0 

1124 

1 

2189 

0 

1509 

3.0 

1477.4 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


CHERRAPUNJI 
NOTES  ON  PAGE  100 


WMO  42515   25  15N   91  44E  1313  M 


STATION  PRESSURE  MB 


1951 

872 

870 

870 

869 

869 

864 

867 

867 

870 

870 

873 

874 

870 

1952 

874 

872 

870 

870 

867 

864 

864 

864 

867 

869 

871 

873 

869 

1953 

871 

872 

869 

869 

866 

864 

864 

864 

867 

871 

872 

873 

869 

1954 

870 

870 

870 

868 

866 

862 

863 

863 

870 

872 

872 

871 

868 

1955 

873 

865 

869 

869 

867 

863 

862 

863 

867 

869 

869 

870 

867 

1956 

868 

868 

868 

867 

864 

864 

865 

864 

867 

871 

873 

872 

868 

1957 

871 

869 

871 

869 

867 

864 

863 

865 

867 

871 

873 

872 

869 

1958 

872 

870 

871 

870 

867 

864 

863 

866 

867 

870 

872 

873 

869 

1959 

871 

869 

870 

869 

866 

863 

863 

863 

866 

870 

872 

872 

868 

1960 

871 

871 

870 

869 

866 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

871.3       869.6       869.8       868.9       866.5       863.6       863.8       864.3       867.6       870.3       871.9       872.2 


TEMPERATURE  OEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

11.4 

13, 

,6 

16.8 

17, 

,6 

18, 

,8 

19, 

,6 

19.7 

20. 

,6 

20. 

,5 

1952 

12.6 

14, 

,7 

15.5 

18, 

,7 

18, 

,8 

20, 

,6 

20.2 

20. 

,3 

19, 

,1 

1953 

11.2 

13, 

.8 

16.5 

18, 

,7 

19. 

,0 

19, 

,6 

19.7 

21. 

,1 

20, 

,1 

1954 

10.8 

13, 

,9 

17.7 

18, 

,7 

19, 

.1 

18, 

,9 

19.4 

- 

- 

1955 

12.1 

13, 

.6 

17.8 

18, 

.2 

19, 

,4 

19, 

•  6 

19.4 

19. 

,7 

20, 

,6 

1956 

10.5 

13, 

.0 

16.6 

19, 

,2 

19, 

,4 

19, 

i.2 

20.3 

20, 

,5 

20, 

.8 

1957 

11.3 

11, 

,4 

16.4 

18, 

,9 

19, 

.1 

20. 

.1 

20.2 

21, 

,2 

20. 

,7 

1958 

12.2 

12, 

.3 

18.1 

18, 

,7 

19, 

.3 

21, 

.2 

21.0 

19, 

,8 

21, 

.3 

1959 

11.4 

11, 

,8 

16.2 

18, 

.9 

18, 

.7 

19, 

.7 

21.0 

20, 

.8 

20, 

,3 

1960 

12.3 

15, 

•  6 

16.0 

20, 

.3 

20, 

.5 

- 

- 

- 

- 

MEAN 

11.6 

13, 

,4 

16.8 

18, 

•  8 

19, 

.2 

19 

.8 

20.1 

20, 

.5 

20, 

.4 

CLINO 

11.7 

13, 

,3 

16.7 

18, 

.6 

19, 

.2 

20, 

.0 

20.3 

20, 

,5 

20, 

.5 

13.2 
11.8 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1951  1  0 

1952  7  0 

1953  15  7 

1954  11  133 

1955  17  24 

1956  23  2 

1957  104  31 

1958  21  98 

1959  38  15 

1960  0  0 


MEAN 
CLINO 


23.7    31.0 


195 

362 

1784 

3498 

4563 

2546 

1448 

1258 

192 

390 

1315 

1508 

3337 

2014 

1242 

881 

759 

765 

1992 

2230 

2987 

1226 

2073 

331 

8 

593 

2827 

4295 

4123 

- 

1134 

357 

383 

707 

1123 

2424 

3013 

1722 

1337 

359 

231 

388 

2910 

5689 

1710 

1875 

608 

264 

37 

726 

2491 

2172 

1885 

1345 

679 

89 

27 

782 

2219 

1367 

975 

3482 

1227 

338 

287 

898 

2234 

3957 

1210 

1689 

731 

539 

68 

316 

1477 

" 

- 

" 

" 

" 

218.7 

592. 

7  2037. 

2    3015. 

6  2644. 

8  1987.4  1164.3 

490.7 

179 

605 

1705 

2875 

2455 

1827 

1231 

447 

15706 
11073 
12400 

11335 

13784 

9561 

10572 

11598 


9.3  1 2277.4 
5         11437 


ASIA 


CUTTACK  INDIA  WMO  42970   20  48N   85  56E 

NOTES  ON  PAGE  100 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1014  1017     1008 

1015  1015     1008 
1014    1016     1007 


1868 

1014 

1012 

1010 

1006 

1005 

1000 

999 

998 

1004 

1011 

1869 

1020 

1014 

1011 

1007 

1003 

999 

1000 

1003 

1004 

1009 

1870 

1014 

1013 

1010 

1007 

1001 

1001 

999 

1001 

1004 

1009 

1871 

1014 

1012 

1010 

1006 

1003 

998 

999 

1001 

1003 

1008 

1013 

1015 

1007 

1872 

1014 

1012 

1009 

1006 

1002 

999 

999 

1000 

1004 

1008 

1013 

1014 

1007 

1873 

1013 

1012 

1009 

1005 

1003 

997 

997 

1001 

1002 

1008 

1014 

1015 

1006 

1874 

1015 

1012 

1009 

1006 

1001 

999 

999 

999 

1003 

1006 

1013 

1016 

1007 

1875 

1013 

1013 

1008 

1004 

1003 

998 

997 

1000 

1002 

1008 

1014 

1015 

1006 

1876 

1013 

1011 

1008 

1004 

1002 

999 

997 

1000 

1003 

1009 

1012 

1016 

1006 

1877 

1017 

1015 

1011 

1009 

1004 

999 

999 

999 

1005 

1011 

1013 

1015 

1008 

1878 

1015 

1013 

1011 

1008 

1004 

999 

1000 

1001 

1002 

1006 

1010 

1013 

1007 

1879 

1014 

1012 

1008 

1005 

1001 

999 

1000 

999 

1001 

1008 

1012 

1013 

1006 

1880 

1013 

1012 

1008 

1005 

1002 

997 

998 

1000 

1003 

1009 

1014 

1016 

1006 

MEAN   1014.1  1012.4  1009.1  1005.8  1002.5   998.4   998.5  1000.0  1002.8  1008.1  1012.8  1014.8   1006.6 


1881 

1016 

1014 

1011 

1005 

1002 

998 

999 

1000 

1003 

1007 

1012 

1015 

1007 

1882 

1015 

1012 

1009 

1005 

1003 

998 

996 

1000 

1002 

1006 

1012 

1014 

1006 

1883 

1015 

1012 

1009 

1005 

1001 

998 

997 

1000 

1002 

1010 

1011 

1016 

1006 

1884 

1016 

1013 

1008 

1006 

1002 

999 

997 

999 

1002 

1010 

1013 

1016 

1007 

1885 

1016 

1012 

1011 

1006 

1005 

998 

998 

999 

1004 

1009 

1013 

1014 

1007 

1886  1015    1013    1009    1006    1003  998  998  1000  1002  1007  1013  1015  1007 

1887  1012    1013    1008    1007    1001  999  998  1001  1003  1010  1013  1015  1007 

1888  1016    1013    1009    1004    1002  997  998  999  1004  1010  1013  1016  1007 

1889  1015    1014    1011    1006    1004  999  998  998  1004  1007  1010  1014  1007 

1890  1013    1012    1008    1006    1001  998  998  1001  1002  1008  1014  1014  1006 

MEAN  1014.9  1012.8  1009.3  1005.6  1002.4  998.2  997.7  999.7  1002.8  1008.4  1012.4  1014.9  1006.6 


1891 

1015 

1014 

1011 

1006 

1003 

998 

997 

999 

1002 

1011 

1011 

1016 

1007 

1892 

1015 

1011 

1007 

1004 

1001 

999 

997 

1001 

1002 

1008 

1012 

1016 

1006 

1893 

1013 

1013 

1011 

1005 

1000 

1000 

999 

999 

1000 

1007 

1014 

1015 

1006 

1894 

1013 

1013 

1008 

1005 

1001 

998 

998 

999 

1002 

1007 

1014 

1015 

1006 

1895 

1014 

1013 

1009 

1006 

1001 

998 

999 

999 

1003 

1008 

1013 

1014 

1006 

1896 

1014 

1011 

1008 

1004 

1002 

998 

997 

998 

1003 

1010 

1012 

1016 

1006 

1897 

1014 

1011 

1008 

1007 

1002 

998 

998 

999 

1004 

1006 

1011 

1015 

1006 

1898 

1015 

1010 

1009 

1006 

1002 

997 

997 

999 

1003 

1008 

1012 

1014 

1006 

1899 

1014 

1011 

1009 

1006 

1001 

999 

999 

999 

1004 

1010 

1014 

1015 

1007 

1900 

1014 

1011 

1009 

1007 

1005 

998 

999 

998 

1003 

1009 

1012 

1015 

1007 

MEAN   1014.1  1011.8  1008.9  10C5.6  1001.8   998.3   998.0   999.0  1002.6  1008.4  1012.5  1015.1   1006.3 


1901 

1015 

1014 

1011 

1006 

1003 

998 

997 

998 

1004 

1007 

1011 

1015 

1007 

1902 

1014 

1015 

1008 

1006 

1002 

999 

998 

1000 

1003 

1012 

1014 

1014 

1007 

1903 

1015 

1015 

1008 

1007 

1004 

999 

996 

1000 

1003 

1005 

1012 

1014 

1007 

1904 

1015 

1012 

1008 

1004 

1002 

996 

998 

999 

1003 

1009 

1013 

1015 

1006 

1905 

1015 

1014 

1009 

1008 

1004 

998 

998 

1000 

1002 

1008 

1015 

1014 

1007 

1906 

1014 

1011 

1011 

1005 

1001 

999 

997 

1002 

1002 

1009 

1014 

1014 

1007 

1907 

1014 

1013 

1010 

1007 

1003 

997 

998 

997 

1003 

1008 

1012 

1015 

1006 

1908 

1016 

1011 

1010 

1004 

1002 

997 

999 

998 

1003 

1008 

1012 

1015 

1006 

1909 

1013 

1012 

1009 

1007 

1002 

998 

997 

1002 

1002 

1007 

1015 

1014 

1007 

1910 

1013 

1011 

1008 

1005 

1002 

999 

1000 

999 

1001 

1008 

1012 

1015 

1006 

MEAN 

1014.4  1012. 

8  1009.2  1005. 

9  1002.5 

998.0 

997.8   999.5  1002.6  1008. 

1013.0 

1014.5 

1006 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


CUTTACK  -  CON.  INDIA  WMO  42970   20  48N   85  56E    27  M 

NOTES  ON  PAGE  100 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1911 

1013 

1014 

1009 

1005 

1002 

998 

998 

999 

1002 

1009 

1013 

1016 

1007 

1912 

1015 

1012 

1009 

1008 

1003 

999 

997 

999 

1004 

1009 

1012 

1016 

1007 

1913 

1016 

1013 

1008 

1005 

1003 

999 

998 

999 

1004 

1009 

1014 

1016 

1007 

1914 

1017 

1013 

1011 

1008 

1004 

999 

996 

999 

1005 

1012 

1012 

1015 

1008 

1915 

1016 

1013 

1012 

1007 

1001 

1000 

999 

999 

1004 

1006 

1011 

1015 

1007 

1916 

1015 

1011 

1009 

1006 

1003 

996 

1002 

1000 

1001 

1007 

1012 

1014 

1006 

1917 

1015 

1012 

1009 

1005 

1005 

998 

997 

1001 

1002 

1005 

1012 

1013 

1006 

1918 

1015 

1013 

1009 

1006 

1000 

999 

1000 

999 

1004 

1010 

1012 

1016 

1007 

1919 

1016 

1014 

1011 

1007 

1004 

997 

999 

998 

1005 

1009 

1011 

1015 

1007 

1920 

1015 

1012 

1009 

1007 

1003 

999 

996 

1001 

1002 

1008 

1011 

1013 

1006 

MEAN 

1015. 

3  1012. 

7  1009. 

6  1006. 

4  1002.8 

998.4 

998.2   999.4  1003.3  1008.4  1012. 

0  1014.9 

1006 

1921 

1014 

1011 

1007 

1007 

1000 

997 

999 

999 

1002 

1010 

1014 

1015 

1006 

1922 

1014 

1012 

1008 

1006 

1003 

998 

997 

999 

1001 

1010 

1012 

1014 

1006 

1923 

1015 

1011 

1011 

1004 

1002 

997 

997 

998 

1004 

1009 

1012 

1015 

1006 

1924 

1016 

1011 

1010 

1005 

1003 

998 

997 

1000 

1005 

1007 

1011 

1016 

1007 

1925 

1012 

1012 

1008 

1006 

1002 

999 

998 

999 

1004 

1010 

1014 

1016 

1007 

1926  1015    1013 

1927  1014    1012 


1928 

1015 

1013 

1009 

1006 

1002 

997 

998 

1000 

1003 

1008 

1014 

1015 

1007 

1929 

1013 

1012 

1010 

1007 

1002 

998 

997 

999 

1004 

1008 

1013 

1014 

1006 

1930 

1014 

1014 

1008 

1006 

1003 

999 

997 

1000 

1003 

1010 

1013 

1015 

1007 

MEAN 

1014.2 

1012. 

1  1009.0 

1005.9 

1002.4 

998.1 

997.5 

999.3 

1003.3 

1008.8 

1012.9 

1015.0 

1006. 

1931 

1014 

1013 

1010 

1006 

1002 

998 

999 

997 

1003 

1007 

1013 

1014 

1006 

1932 

1016 

1012 

1010 

1006 

1002 

998 

996 

1002 

1001 

1008 

1011 

1015 

1006 

1933 

1015 

1011 

1009 

1007 

1004 

997 

999 

1002 

1003 

1008 

1012 

1013 

1007 

1934 

1013 

1011 

1008 

1005 

1002 

999 

998 

999 

1001 

1008 

1012 

1015 

1006 

1935 

1015 

1012 

1009 

1006 

1001 

999 

996 

1002 

1001 

1008 

1013 

1014 

1006 

1936 

1013 

1012 

1010 

1005 

1001 

998 

998 

999 

1004 

1009 

1013 

1014 

1006 

1937 

1014 

1012 

1008 

1007 

1002 

998 

997 

999 

1003 

1009 

1012 

1014 

1006 

1938 

1014 

1012 

1007 

1006 

1000 

998 

999 

1000 

1003 

1006 

1013 

1014 

1006 

1939 

1015 

1013 

1009 

1006 

1001 

999 

997 

998 

1003 

1009 

1011 

1017 

1007 

1940 

1016 

1014 

1009 

1008 

1003 

999 

998 

999 

1005 

1011 

1012 

1016 

1008 

MEAN 

1014.5 

1012. 

2  1008.9 

1006.2 

1001.8 

998.3 

997.7 

999.7 

1002.7 

1008.3 

1012.2 

1014.6 

1006. 

1941 

1015 

1014 

1010 

1006 

1002 

998 

999 

999 

1004 

1010 

1012 

1013 

1007 

1942 

1015 

1013 

1009 

1007 

1002 

998 

997 

1000 

1003 

1008 

1011 

1014 

1006 

1943 

1014 

1012 

1007 

1007 

1002 

998 

997 

999 

1002 

1009 

1011 

1016 

1006 

1944 

1015 

1014 

1011 

1008 

1002 

1000 

997 

1001 

1004 

1009 

1011 

1013 

1007 

1945 

1013 

1010 

1010 

1007 

1002 

998 

998 

1000 

1002 

1009 

1012 

1014 

1006 

1946 

1014 

1011 

1008 

1007 

1002 

997 

996 

997 

1003 

1008 

1011 

1012 

1006 

1947 

1013 

1011 

1009 

1004 

1002 

997 

997 

1000 

1003 

1008 

1013 

1013 

1006 

1948 

1014 

1012 

1009 

1005 

1000 

997 

997 

998 

1002 

1008 

1012 

1014 

1006 

1949 

1014 

1011 

1009 

1006 

1002 

998 

998 

999 

1001 

1007 

1012 

1013 

1006 

1950 

1012 

1011 

1010 

1004 

1001 

996 

996 

1000 

1002 

1007 

1010 

1014 

1005 

MEAN 

1013.9 

1011. 

9  1009.2 

1006.1 

1001.7 

997.7 

997.2 

999.3 

1002.6 

1008.3 

1011.5 

1013.6 

1006 

1951 

1014 

1010 

1009 

1006 

1003 

997 

999 

999 

1004 

1006 

1011 

1014 

1006 

1952 

1015 

1011 

1008 

1007 

1002 

998 

997 

998 

1002 

1006 

1010 

1015 

1006 

1953 

1014 

1013 

1007 

1006 

1002 

997 

999 

998 

1002 

1009 

1012 

1014 

1006 

1954 

1012 

1011 

1009 

1004 

1000 

998 

998 

998 

1000 

1008 

1013 

1013 

1005 

1955 

1016 

1010 

1007 

1006 

1001 

996 

999 

999 

1003 

1006 

- 

1014 

" 

1956 

1012 

1011 

1008 

1005 

998 

998 

996 

999 

1001 

1008 

1013 

1015 

1006 

1957 

1012 

1012 

1010 

1007 

1003 

998 

998 

999 

1003 

1009 

1013 

1014 

1007 

1958 

1015 

1011 

1010 

- 

1002 

997 

996 

1000 

1002 

1008 

1012 

1015 

- 

1959 

1014 

1011 

1009 

1006 

1001 

998 

997 

997 

1000 

1007 

1012 

1014 

1006 

1960 

1015 

1012 

1009 

1006 

1000 

997 

999 

998 

1002 

1008 

1012 

1014 

1006 

MEAN   1013.9  1011.2  1008.6  1005.9  1001.2   997.4   998.0   998.5  1001.9  1007.5  1012.0  1014.2   1005.9 


ASIA 


CUTTACK  -  CON.  INDIA  WMO  42970   20  48N   85  56E    27  M 

NOTES  ON  PAGE  100 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1893 

1016 

1015 

1013 

1007 

1003 

1002 

1002 

1002 

1003 

1010 

1016 

1018 

1009 

1894 

1016 

1015 

1011 

1007 

1003 

1000 

1000 

1002 

1005 

1009 

1016 

1017 

1008 

1895 

1017 

1015 

1012 

1009 

1004 

1001 

1001 

1001 

1006 

1011 

1016 

1017 

1009 

1896 

1017 

1014 

1011 

1006 

1005 

1000 

999 

1001 

1006 

1013 

1015 

1018 

1009 

1897 

1017 

1013 

1011 

1010 

1004 

1000 

1001 

1002 

1007 

1009 

1014 

1017 

1009 

1898 

1018 

1013 

1011 

1008 

1005 

1000 

1000 

1001 

1006 

1011 

1014 

1016 

1009 

1899 

1017 

1013 

1011 

1009 

1004 

1002 

1001 

1002 

1007 

1013 

1016 

1017 

1009 

1900 

1016 

1014 

1012 

1009 

1007 

1000 

1001 

1001 

1005 

1012 

1015 

1018 

1009 

MEAN 

1016. 

i    1014.0  1011. 

5  1008.1 

1004. 

4  1000.6  1000. 

6  1001. 

5  1005.6  1011. 

0  1015. 

3  1017.3 

1008 

1901 

1018 

1016 

1014 

1008 

1005 

1001 

1000 

1001 

1007 

1009 

1014 

1018 

1009 

1902 

1016 

1018 

1011 

1008 

1005 

1001 

1000 

1003 

1005 

1015 

1017 

1017 

1010 

1903 

1017 

1017 

1011 

1009 

1007 

1002 

999 

1002 

1006 

1008 

1014 

1017 

1009 

1904 

1017 

1015 

1011 

1006 

1005 

999 

1000 

1002 

1006 

1012 

1016 

1018 

1009 

1905 

1017 

1016 

1012 

1011 

1006 

1000 

1001 

1003 

1004 

1011 

1017 

1017 

1010 

1906  1017    1014    1014    1007    1003    1001    1000    1004    1004    1012    1016    1017 

1907  1016    1015    1013    1010    1005    1000    1001    1000    1006    1011    1015    1017 


1908 

1018 

1014 

1013 

1007 

1005 

1000 

1001 

1001 

1006 

1011 

1015 

1018 

1009 

1909 

1016 

1015 

1012 

1010 

1005 

1001 

1000 

1005 

1005 

1010 

1014 

1017 

1009 

1910 

1015 

1013 

1011 

1008 

1005 

1002 

1003 

1002 

1003 

1011 

1015 

1018 

1009 

MEAN   1016.7  1015.3  1012.2  1008.4  1005.1  1000.7  1000.5  1002.3  1005.2  1011.0  1015.3  1017.4   1009.2 


1911 

1015 

1016 

1012 

1008 

1004 

1000 

1001 

1001 

1005 

1012 

1016 

1018 

1009 

1912 

1018 

1015 

1011 

1011 

1006 

1001 

1000 

1001 

1007 

1012 

1015 

1019 

1010 

1913 

1018 

1016 

1011 

1007 

1005 

1002 

1001 

1002 

1006 

1012 

1017 

1019 

1010 

1914 

1020 

1015 

1013 

1011 

1006 

1002 

998 

1002 

1007 

1014 

1015 

1017 

1010 

1915 

1019 

1016 

1015 

1010 

1003 

1002 

1002 

1001 

1006 

1008 

1014 

1018 

1010 

1916 

1018 

1013 

1012 

1008 

1005 

999 

1004 

1003 

1004 

1009 

1014 

1016 

1009 

1917 

1018 

1014 

1012 

1008 

1007 

1001 

1000 

1003 

1005 

1007 

1014 

1016 

1009 

1918 

1017 

1016 

1012 

1009 

1003 

1002 

1002 

1002 

1006 

1013 

1015 

1018 

1010 

1919 

1018 

1016 

1013 

1009 

1006 

1000 

1002 

1000 

1008 

1012 

1014 

1017 

1010 

1920 

1017 

1015 

1011 

1009 

1005 

1001 

999 

1003 

1005 

1011 

1014 

1016 

1009 

MEAN 

1017. 

8  1015.2  1012. 

2  1009. 

0  1005. 

0  1001. 

0  1000. 

9  1001.8  1005.9  1011.0  1014.8  1017.4 

1009 

1921 

1017 

1014 

1010 

1009 

1002 

1000 

1001 

1002 

1005 

1012 

1017 

1017 

1009 

1922 

1017 

1015 

1011 

1009 

1005 

1000 

1000 

1001 

1004 

1013 

1015 

1017 

1009 

1923 

1017 

1014 

1014 

1007 

1004 

999 

999 

1000 

1006 

1012 

1014 

1018 

1009 

1924  1018    1014    1012    1007    1005 

1925  1014    1014    1011    1008    1005 


1926 

1018 

1015 

1014 

1010 

1006 

1001 

1000 

1001 

1005 

1010 

1015 

1016 

1009 

1927 

1016 

1015 

1011 

1007 

1005 

1001 

1000 

1002 

1007 

1011 

1016 

1018 

1009 

1928 

1018 

1015 

1012 

1009 

1004 

999 

1001 

1003 

1006 

1011 

1016 

1017 

1009 

1929 

1016 

1015 

1013 

1009 

1005 

1000 

999 

1002 

1007 

1011 

1015 

1017 

1009 

1930 

1017 

1016 

1012 

1009 

1005 

1002 

1000 

1002 

1005 

1013 

1016 

1018 

1010 

MEAN 

1016.8 

1014.7 

1012.0 

1008.4 

1004.6 

1000.3 

1000.0  1001.6 

1005.9 

1011.5 

1015.4 

1017.5 

1009 

1931 

1017 

1015 

1013 

1008 

1005 

1001 

1001 

1000 

1006 

1010 

1016 

1017 

1009 

1932 

1019 

1015 

1013 

1009 

1005 

1000 

999 

1005 

1004 

1011 

1014 

1017 

1009 

1933 

1017 

1014 

1012 

1009 

1007 

1000 

1001 

1004 

1005 

1011 

1015 

1016 

1009 

1934 

1016 

1014 

1011 

1007 

1005 

1002 

1000 

1002 

1004 

1011 

1015 

1018 

1009 

1935 

1018 

1014 

1012 

1009 

1004 

1001 

999 

1004 

1004 

1011 

1015 

1017 

1009 

1936 

1016 

1014 

1013 

1008 

1003 

1001 

1001 

1002 

1007 

1012 

1016 

1017 

1009 

1937 

1017 

1015 

1011 

1009 

1005 

1000 

999 

1002 

1006 

1012 

1015 

1016 

1009 

1938 

1017 

1015 

1009 

1009 

1002 

1001 

1001 

1003 

1005 

1009 

1015 

1017 

1009 

1939 

1018 

1016 

1012 

1008 

1003 

1001 

1000 

1001 

1001 

1012 

1014 

1020 

1009 

1940 

1019 

1017 

1012 

1011 

1005 

1002 

1001 

1002 

1008 

1013 

1014 

1019 

1010 

MEAN   1017.4  1014.9  1011.8  1008.7  1004.4  1000.9  1000.2  1002.5  1005.0  1011.2  1014.9  1017.4   1009.1 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


CUTTACK  -  CON. 
NOTES  ON  PAGE  100 


WMO  42970   20  48N   85  56E    21    M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 


1947 
1948 
1949 
1950 


JAN 

1018 
1018 
1016 
1017 
1016 


FEB 

1017 
1016 
1015 
1016 
1013 


MAR 

1012 
1012 
1010 
1014 
1013 


APR 

1008 
1010 
1010 
1011 
1010 


MAY 

1005 
1005 
1004 
1005 
1005 


1016 
1017 
1017 
1015 


1014 
1015 
1014 
1013 


1012 
1012 
1012 
1012 


1007 
1008 
1009 
1007 


1005 
1003 
1005 
1004 


1001 
1002 
1000 


1946   1017    1014    1011    1010    1004    1000 


999 
1000 
1001 

999 


JUL 

1002 
999 
1000 
1000 
1001 

999 

999 
1000 
1001 

999 


AUG 

1002 
1002 
1002 
1004 
1002 


1002 
1000 
1002 
1002 


SEP 

1007 

1006 
1005 
1007 
1004 


OCT 

1013 
1011 
1012 
1011 

1012 


NOV 

1015 
1014 
1014 
1014 
1015 


1005 
1004 
1003 
1005 


1011 
1011 
1009 
1009 


1016 
1015 
1015 
1013 


DEC 

1016 
1017 
1019 
1016 

1017 


1000    1006    1010    1014    1015 


1016 
1017 
1015 
1017 


1951  1017  1014 

1952  1018  1014 

1953  1017  1016 

1954  1016  1014 

1955  1019  1013 


1012 
1011 
1010 
1012 
1011 


1009 
1010 
1009 
1007 
1009 


1956  1015    1014    1011    1008 

1957  1016    1015    1014    1010 


1958  1018    1014 

1959  1017    1014 

1960  1018    1015 


1014 
1012 
1012 


1009 
1009 


1006 
1005 
1004 
1003 
1004 

1001 
1006 
1005 
1004 
1003 


1000 
1001 
1000 
1001 
999 


1002 
1000 
1002 
1001 
1002 


1002 
1001 
1001 
1001 
1002 


1007 
1005 
1005 
1003 
1006 


1009  1015  1017 

1009  1013  1018 

1012  1015  1017 

1011  1016  1016 

1009       -  1017 


1001    1001    1002    1004    1011    1016    1018 


1000 
1001 
1000 


999 

1000 
1002 


1003 
1000 
1001 


1005 
1003 
1005 


1011    1015    1018 

1010  1015    1017 

1011  1015    1017 


MEAN 

1010 

1009 
1009 
1010 
1009 

1008 

1009 
1009 
1009 
1008 


MEAN   1016.7  1014.7  1012.0  1009.0  1004.5  1000.4  1000.0  1001.8  1005.2  1010.9  1014.5  1016.5   1008.9 


1009 
1009 
1009 
1008 


1009 
1010 


1009 
1009 


MEAN   1017.1  1014.3  1011.9  1008.9  1004.1  1000.4  1001.0  1001.5  1004.9  1010.5  1015.1  1017.2   1008.9 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1878 

23 

9 

27 

9 

30 

3 

1879 

22 

1 

26 

1 

30 

3 

1880 

22 

3 

25 

3 

28 

8 

30.4 

29.4 

29.7 

28 

6 

28.8 

28.5 

28.7 

27 

7 

28.8 

28.7 

27.9 

28 

0 

28.8 
27.8 


1882 

22 

9 

1883 

22 

3 

1884 

21 

3 

1885 

23 

6 

1886 

22 

2 

1887 

22 

5 

1888 

21 

8 

1889 

23 

7 

1890 

21 

7 

25.2 
26.0 
24.8 


25.7    29.8 


32.8 
32.6 


32 

3 

27 

4 

28 

0 

28 

7 

28 

9 

27 

4 

24.4 

20 

7 

27 

1 

30 

8 

30 

9 

28 

6 

28 

6 

28 

7 

27 

2 

24.0 

21 

7 

27 

7 

32 

9 

29 

8 

28 

4 

28 

8 

28 

7 

28 

0 

23.1 

19 

7 

27 

3 

32 

8 

31 

0 

28 

7 

28 

7 

27 

9 

27 

0 

22.9 

21 

.0 

27 

3 

31 

.8 

31 

3 

28 

8 

28 

7 

29 

2 

28 

5 

24.1 

21 

4 

27 

7 

31 

7 

30 

6 

29 

6 

29 

5 

29 

2 

29 

0 

25.6 

22 

.7 

27 

9 

32 

.9 

30 

7 

28 

7 

28 

7 

28 

8 

27 

6 

24.7 

21 

.3 

27 

b 

33 

,9 

33 

8 

29 

6 

28 

4 

29 

2 

28 

1 

24.7 

20 

.6 

28 

2 

33 

.3 

31 

1 

29 

6 

28 

8 

29 

4 

27 

6 

24.2 

21 

.4 

28 

2 

33 

.3 

30 

2 

28 

4 

28 

7 

28 

9 

27 

8 

23.9 

23 

•  4 

27 

9 

1891 

22 

3 

24 

8 

27 

6 

1892 

22 

6 

25 

8 

29 

6 

1893 

20 

8 

23 

1 

26 

2 

1894 

22 

7 

26 

1 

30 

1 

1895 

22 

8 

25 

3 

28 

9 

1896 

21 

.3 

26 

3 

30 

5 

1897 

23 

.9 

27 

4 

29 

* 

1898 

20 

,7 

24 

1 

29 

1 

1899 

21 

.6 

25 

8 

30 

2 

1900 

24 

.4 

27 

5 

30 

4 

29 

1 

27.9 

28 

3 

27 

8 

24.3 

21 

8 

27.6 

28 

8 

28.9 

28 

8 

27 

8 

22.7 

20 

3 

27.7 

29 

1 

28.7 

28 

4 

27 

7 

24.6 

21 

3 

26.7 

28 

1 

28.6 

29 

1 

28 

2 

24.0 

21 

8 

27.9 

29 

3 

28.6 

29 

6 

27 

6 

25.1 

20 

6 

27.7 

29 

1 

28.7 

29 

3 

28 

4 

26.0 

22 

2 

28.2 

29 

7 

28.4 

29 

2 

27 

5 

23.9 

20 

1 

28.0 

2  8 

7 

28.4 

29 

3 

27 

9 

24.4 

23 

1 

27.7 

29 

1 

29.9 

30 

1 

28 

1 

24.0 

21 

6 

27.9 

30 

1 

28.8 

28 

6 

28 

0 

24.4 

23 

3 

28.5 

32.0    32.9 


29.1    28.7 


ASIA 


CUTTACK  -  CON.  INDIA  WMO  42970   20  48N   85  56E 

NOTES  ON  PAGE  100 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY  JUN 

.7  33.4 

.6  32.1 

.6  31.1    29.7    29.3    28.9    27.7    23.9 

.9  29.8    28.6    28.4    28.7    28.1    23.9 

.7  34.0 


1901 

21. 

.5 

24, 

,3 

28, 

,7 

32, 

,4 

1902 

22, 

.2 

25, 

,3 

30, 

,1 

31, 

.2 

1903 

22, 

,9 

23, 

.8 

29, 

,7 

32, 

,8 

1904 

21, 

.5 

23, 

.9 

29, 

,4 

32, 

,8 

1905 

21, 

■  6 

23, 

.3 

28, 

,4 

30, 

,5 

1906 

22 

,4 

24, 

.8 

27, 

,9 

33, 

,3 

1907 

22, 

.0 

25, 

.4 

28, 

,2 

30, 

.1 

1908 

19 

.9 

24, 

.8 

28, 

,6 

33, 

,3 

1909 

23 

.0 

24, 

.6 

29, 

.4 

29, 

.3 

1910 

21 

.9 

24, 

.6 

28, 

,9 

32, 

.1 

31.5 


29, 

,5 

28.9 

29. 

,3 

29, 

,1 

29.6 

29, 

.6 

29, 

,7 

29.3 

28, 

,9 

28, 

,6 

28.4 

28, 

,7 

29, 

.0 

29.8 

28, 

,9 

29, 

.6 

29.4 

29, 

.4 

29, 

.6 

28.0 

28, 

,9 

28 

.6 

27.8 

28, 

,8 

28 

.1 

29.1 

28, 

,6 

28 

,7 

28.8 

28, 

,5 

1911 

22, 

,9 

23, 

,7 

28, 

,4 

1912 

22, 

,2 

25, 

,1 

29, 

,9 

1913 

20, 

,6 

24, 

,4 

28, 

,4 

1914 

21, 

,3 

25, 

,0 

28, 

,4 

1915 

21, 

,8 

24, 

,6 

28, 

,5 

1916 

20, 

.8 

24, 

,8 

29, 

.3 

1917 

20, 

,8 

23, 

,4 

27, 

,2 

1918 

20, 

,1 

23, 

,9 

28, 

,9 

1919 

22, 

,7 

24, 

,4 

29, 

,5 

1920 

21, 

.1 

24, 

,4 

29 

.1 

32, 

,5 

29, 

.2 

29, 

,9 

28.2 

28.5 

27.7 

24, 

,9 

20. 

,5 

27, 

,3 

33, 

,8 

31, 

,3 

28, 

,9 

28.8 

28.8 

27.6 

23, 

,0 

19, 

,2 

27, 

,5 

31. 

,7 

29, 

.3 

28, 

,7 

28.5 

29.1 

27.2 

23, 

,0 

20. 

.7 

27, 

.0 

30, 

.4 

29, 

,8 

28, 

.4 

28.6 

26.2 

27.8 

24, 

.3 

21. 

.1 

27, 

,0 

32, 

.5 

31, 

,5 

29, 

,7 

29.7 

28.7 

28.4 

25, 

,4 

20, 

.1 

27, 

.3 

33, 

.4 

29, 

.8 

29, 

,4 

28.9 

29.0 

27.9 

24, 

,3 

20, 

.2 

27, 

.5 

30, 

.4 

29, 

.5 

29, 

.1 

28.9 

28.6 

27.7 

23, 

,8 

20, 

.6 

26, 

.8 

31, 

.4 

28, 

.8 

30, 

.3 

28.7 

29.3 

28.5 

25, 

.6 

21, 

.2 

27, 

,3 

32, 

,7 

29, 

.6 

29, 

.1 

28.3 

29.1 

27.6 

24, 

.2 

20, 

.4 

27, 

,5 

31 

,9 

30, 

.9 

27, 

,7 

28.5 

28.7 

27.8 

24, 

.2 

19, 

.8 

27, 

.1 

1921 

20, 

,9 

23. 

,4 

29, 

,5 

1922 

20, 

.4 

24, 

,1 

29, 

,5 

1923 

19, 

,6 

23. 

,4 

26, 

,7 

1924 

20, 

.8 

24, 

.3 

29, 

,1 

1925 

20, 

.8 

23, 

,8 

28, 

,8 

1926 

21, 

.1 

25, 

,0 

27, 

,8 

1927 

22, 

,7 

25, 

,6 

28, 

.8 

1928 

22, 

.4 

25, 

,5 

29, 

,4 

1929 

22, 

■  9 

23, 

,8 

29, 

,3 

1930 

21, 

.8 

23, 

,5 

29, 

.1 

26, 

,8 

28, 

,2 

28, 

.0 

26. 

,4 

22. 

,1 

20. 

.7 

27, 

,6 

27, 

.8 

27, 

,4 

25. 

,9 

22. 

,9 

19. 

.1 

28, 

,6 

27, 

.8 

28, 

.4 

27, 

.1 

22. 

,9 

20. 

.2 

29, 

,2 

28, 

.6 

28, 

.2 

27, 

,4 

23. 

,4 

19. 

.7 

27, 

,6 

28, 

.8 

28, 

,7 

27, 

,1 

24, 

,2 

19. 

.7 

29, 

,3 

28, 

,1 

28, 

.8 

26, 

,9 

23, 

,1 

21. 

,4 

28, 

,8 

28, 

.6 

29, 

.0 

28, 

,1 

24, 

,1 

21, 

.8 

28, 

,7 

28, 

,9 

29, 

,1 

28, 

,1 

24, 

,5 

21, 

.8 

27, 

,8 

28, 

.1 

28. 

.6 

26, 

,9 

24, 

.1 

22, 

.0 

28, 

.6 

28, 

.2 

28, 

.6 

28, 

,4 

23. 

,7 

20, 

,9 

MEAN  21.3  24.2  28.8  31.9  33.0  31.3  28.5  28.3  28.5  27.2  23.5  20.7  27.3 

1931  22.9  25.6  29.5  32.9  32.8  33.5  28.5  28.6  29.2  27.6  24.2  21.3  28.1 

1932  22.6  23.9  28.7  31.6  32.3  31.5  28.2  28.7  29.1  28.7  24.7  21.8  27.7 

1933  21.4  24.0  28.8  31.4  30.9  30.2  28.3  28.6  28.6  27.9  24.4  21.6  27.2 

1934  21.2  24.2  29.1  32.6  34.4  30.5  28.8  28.3  28.7  27.5  23.4  21.8  27.5 

1935  21.7  25.4  29.2  30.9  34.3  31.8  28.2  28.5  28.8  28.2  24.4  22.3  27.8 

1936  23.7  24.4  29.6  32.4  31.2  30.4  -  27.2  25.7  22.3 

1937  21.0  24.7  28.5  30.1  32.3  30.6  28.7  28.6  28.4  27.4  24.6  20.7  27.1 

1938  23.4  23.6  30.1  32.1  31.3  28.9  28.2  28.3  28.6  27.4  23.2  20.8  27.2 

1939  22.2  25.1  28.2  32.2  33.1  30.9  27.9  28.7  28.6  28.4  23.7  21.1  27.5 

1940  20.3  24.2  27.5  32.1  31.3  30.6  27.9  28.3  29.2  28.2  26.5  21.9  27.3 

MEAN  22.0  24.5  28.9  31.8  32.4  30.9  28.3  28.5  28.8  27.9  24.5  21.6  27.5 

1941  23.2  25.1  29.7  33.1  32.6  30.3  28.6     -  29.1  27.8  23.1  22.6 

1942  22.3  24.8  29.8  31.5  34.2  32.3  28.6  28.3  28.4  27.8  23.8  21.7  27.8 

1943  22.8  23.0  28.6  30.3  32.9  31.6  28.7  27.9  28.7  28.3  24.7  21.7  27.4 

1944  22.6  23.6  27.4  29.9  33.4  31.7  28.5  28.4  29.4  28.0  24.6  23.3  27.6 

1945  21.3  24.7  30.1  31.2  33.8  32.5  29.2  29.4  29.2  27.6  24.3  20.5  27.8 

1946  21.4  25.8  29.9  29.3  31.3  29.9  28.5  28.4  28.7  27.9  26.0  23.1  27.5 

1947  22.8  24.8  29.4  33.3  33.4  31.3  28.6     -  29.4  27.7  24.8  21.5 

1948  22.5  25. C  28.5  31.6  32.6  32.2  28.9  28.7  28.6  28.1  25.7  20.6  27.8 

1949  22.6  24.6  29.6  31.4  31.8  31.8  29.2  28.2     -  -  23.3  21.9 

1950  22.3  24.8  27.7  32.1  32.6  30.1  28.1  28.4  28.7  27.7  23.5  20.9  27.2 

MEAN  22.4  24.6  29.1  31.4  32.9  31.4  28.7  28.5  28.9  27.9  24.4  21.8  27.7 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


CUTTACK  -  CON. 
NOTES  ON  PAGE  100 


WMO  42970   20  48N   85  56E 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

21 

2 

24 

9 

1952 

22 

6 

25 

5 

1953 

22 

3 

26 

5 

1954 

21 

4 

26 

7 

1955 

21 

7 

25 

9 

1956 

23 

4 

23 

8 

1957 

23 

5 

25 

0 

1958 

24 

1 

25 

9 

1959 

22 

9 

25 

5 

1960 

21 

5 

25 

5 

MEAN 

22 

5 

25 

5 

CLINO 

22 

3 

24 

9 

28.6 
29.5 


32.8 
32.1 


32.8 
32.1 


28 

9 

28 

9 

29 

7 

28 

9 

28 

2 

28 

8 

29 

3 

28 

6 

28 

9 

29 

5 

29 

1 

28 

3 

28 

7 

28 

9 

28 

5 

28 

2 

28 

7 

28 

6 

28 

9 

28 

9 

29 

1 

28 

5 

29 

2 

28 

7 

29 

0 

28 

4 

28 

7 

28 

3 

28 

7 

29 

9 

28 

8 

28 

8 

28 

9 

28 

>6 

28 

6 

28 

9 

24 

7 

21 

8 

27 

6 

24 

7 

23 

1 

27 

e 

24 

2 

22 

2 

28 

4 

23 

3 

22 

0 

27 

6 

23 

7 

21 

6 

27 

6 

24 

.2 

22 

4 

27 

5 

25 

4 

23 

3 

28 

3 

25 

3 

22 

8 

- 

24 

0 

21 

.1 

27 

7 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1867  0  38 

1868  3  1 

1869  10  35 

1870  27  0 

MEAN 

1871  0  14 

1872  0  16 

1873  0  0 

1874  46  57 

1875  26  0 

1876  0  0 

1877  15  31 

1878  3  4 

1879  0  2 

1880  1  53 

MEAN  9.1  17. 

1881  0  0 

1882  2  14 

1883  0  5 

1884  1  18 

1885  0  86 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


1889 
1890 

MEAN 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

MEAN 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 


OCT 


137 


197  275  242  257 

435  257  227  249  50 

171  382  146  234  136 

188  186  254  224  219 


107 

189 

389 

151 

246 

23 

60 

450 

323 

242 

223 

410 

28 

76 

268 

256 

159 

65 

88 

430 

410 

518 

308 

272 

84 

506 

691 

212 

489 

260 

85 

142 

249 

192 

250 

124 

145 

150 

234 

114 

159 

77 

145 

225 

300 

296 

163 

125 

216 

91 

311 

482 

240 

124 

170 

203 

278 

538 

261 

131 

42.7       112.8       246.2       345.3       300.1       249.8       161.1 


31 

430 

356 

255 

286 

59 

143 

172 

624 

374 

301 

194 

126 

586 

364 

219 

328 

14 

50 

453 

251 

300 

220 

61 

146 

78 

296 

175 

212 

66 

138 

509 

280 

219 

355 

299 

111 

387 

297 

268 

181 

25 

79 

26 

226 

645 

255 

36 

84 

472 

323 

371 

142 

225 

97 

311 

537 

356 

534 

217 

100.5 

342.4 

355.4 

318.2 

281.4 

119 

136 

54 

267 

508 

786 

46 

44 

299 

316 

162 

234 

317 

483 

161 

165 

419 

380 

139 

4 

494 

264 

166 

130 

135 

46 

587 

292 

481 

173 

74 

87 

466 

303 

353 

209 

0 

3 

218 

260 

337 

180 

153 

65 

192 

151 

386 

159 

206 

149 

291 

268 

167 

153 

300 

80 

101 

209 

551 

535 

221 

32.5       109.7       286.3      249.5       353.0       293.9       159.1 


77 

102 

324 

189 

145 

69 

197 

643 

377 

147 

113 

164 

358 

332 

358 

135 

268 

137 

335 

243 

128 

68 

219 

169 

182 

138 

195 

259 

155 

195 

81 

202 

156 

902 

209 

47 

439 

243 

658 

255 

58 

208 

443 

326 

297 

59 

277 

360 

412 

334 

TOTAL 

1290 
1343 
1222 
1268 


4  1281 

5  1807 
9  981 
1  2203 
0  2335 

0  1048 

0  1045 

10  1387 
39  1540 

0  1704 

6.8  1533.1 

5  1506 

0  1929 

24  1708 

11  1507 
U  1213 

12  2025 
0  1359 
0  1430 
0  1940 
0  2162 

9.3  1677.9 

0  2079 

0  1385 

0  1949 

0  1282 

1  1734 

0  1433 

5  1400 

0  1212 

1  1461 
0  1756 

0.7  1569.1 

0  1154 
60  1650 

1  1709 
5  1189 

0  902 

1  1196 
18  1787 

0  1723 

62  1598 

0  1738 


MEAN 


14.2    44.6    90.5   212.0   314.2   385.5   236.5   102.3    13.8    14.7   1464.6 


ASIA 


CUTTACK  -  CON.  INDIA  WMO  42970   20  48N   85  56E    27  M 

NOTES  ON  PAGE  100 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR     AP 

1911  0  3  127  44      55     381     100     257     324      97       0       0     1388 

1912  0  39  7  19      30     198     259     347     203     167     101       0     1370 

1913  0  39  23  14     163     153     542     195     181     133      19       2     1464 

1914  0  60  1  22     160     252     455     214     343       0       0       8     1515 

1915  4  25  42  34     184     225     172     377     252     218     250       0     1783 

1916  0  0  0  34      68     509      99     391     125     289      87       0     1602 

1917  0  133  25  36      89     309     281     413     198     417      10       0     1911 

1918  0  0  25  37      98     318     147     289      53       3       0       1      971 

1919  81  17  0  27      69     263     369     472     156     134     132       0     1720 

1920  0  16  103  1      56     160     608     185     169      40       0       0     1338 

MEAN  8.5  33.2  35.3    26.8    97.2   276.8   303.2   314.0   200.4   149.8    59.9     1.1   1506.2 

1921  75  1  1 

1922  10  8  1 

1923  0  108  1 

1924  32  10  0 

1925  0  0  0  2 

1926  5  6  137  A 

1927  0  10 

1928  T  0  0     1C 

1929  1  32  0 

1930  0  12  6  2 

MEAN  12.3  17.8  14.6    22.9    64.7   223.6   363.5   319.2   257.6   157.0 

1931  4  6  10 

1932  0  15  93 

1933  33  4  1  ; 

1934  0  11  2 

1935  1  9  18  ! 

1936  6  54  4 

1937  0  91  7  t 

1938  9  5  1 

1939  14  2  18 

1940  0  27  100  ; 

MEAN  6.7  22.4  25.4    20.6    97.2   238.6   408.8   372.7   247.3   153.9 


55 

381 

100 

257 

324 

97 

30 

198 

259 

347 

203 

167 

163 

153 

542 

195 

181 

133 

160 

252 

455 

214 

343 

0 

184 

225 

172 

377 

252 

218 

68 

509 

99 

391 

125 

289 

89 

309 

281 

413 

198 

417 

98 

318 

147 

289 

53 

3 

69 

263 

369 

472 

156 

134 

56 

160 

608 

185 

169 

40 

97.2 

276.8 

303.2 

314.0 

200.4 

149. 

18 

241 

248 

184 

244 

38 

21 

311 

586 

191 

330 

67 

59 

117 

299 

283 

197 

216 

161 

47 

217 

297 

288 

76 

60 

582 

512 

187 

325 

295 

61 

142 

372 

669 

299 

164 

42 

128 

366 

351 

265 

93 

115 

292 

418 

281 

168 

320 

38 

143 

302 

436 

259 

249 

72 

233 

315 

313 

201 

52 

63 

146 

252 

474 

248 

294 

105 

67 

569 

164 

200 

40 

179 

328 

427 

823 

330 

126 

19 

263 

260 

537 

323 

138 

3 

153 

567 

158 

221 

5 

230 

517 

374 

533 

218 

352 

86 

241 

355 

230 

336 

50 

103 

211 

250 

288 

141 

172 

36 

123 

390 

209 

247 

277 

148 

337 

644 

311 

209 

85 

1941 

34 

1942 

1 

1943 

31 

1944 

30 

1945 

7 

1946 

0 

1947 

34 

1948 

24 

1949 

0 

1950 

0 

245 

542 

173 

302 

197 

114 

267 

440 

240 

55 

195 

680 

366 

202 

43 

201 

460 

328 

174 

178 

85 

419 

312 

194 

354 

355 

369 

511 

220 

184 

310 

347 

526 

137 

56 

171 

288 

488 

327 

73 

142 

166 

229 

202 

259 

216 

210 

398 

404 

54 

0 

0 

1058 

21 

0 

1546 

197 

8 

1494 

235 

0 

1363 

2 

20 

2017 

0 

0 

1900 

6 

0 

1252 

5 

0 

1707 

0 

51 

1511 

215 

0 

1444 

68.1 

7.9 

1529.2 

29 

5 

1531 

177 

0 

1439 

4 

0 

2281 

3 

0 

1556 

0 

0 

1186 

17 

1 

2306 

0 

0 

1480 

3 

0 

1183 

6 

2 

1330 

2 

2 

1895 

24.1 

1.0 

1618.7 

29 

0 

1568 

179 

0 

1355 

9 

0 

1598 

2 

0 

1683 

0 

15 

1465 

84 

0 

2053 

0 

96 

1661 

64 

0 

1615 

0 

0 

1097 

233 

0 

1671 

MEAN  16.1  40.3  18.9  39.1  50.3   203.4   374.8   377.1   240.2   145.3    60.0    11.1   1576.6 

1951  0  0  71  40  8 

1952  1 

1953  32  0  0  0  58     159     245     417     148      77      91       0     1227 


173 

453 

325 

213 

111 

- 

201 

261 

218 

228 

159 

245 

417 

148 

77 

266 

178 

320 

390 

223 

147 

148 

376 

455 

494 

1954  0  34  0  13  50  266  178  320  390  223  0  10  1484 

1955  0  0  17  14  117  147  148  376  455  494  135  0  1903 

1956  0  59  3  1  157  465  345  521  445  349  27  0  2372 

1957  12  20  8  1  3  101  246  337  146  10  0  0  884 

1958  29  67  3  -  10  101  260  297  293  206  93  0  - 

1959  11  16  1  81  102  95  255  326  164  244  0  5  1300 

1960  0  0  21  9  35  298  487  258  215  95  0  4  1422 


95 

255 

326 

164 

244 

298 

487 

258 

215 

95 

200. 

6 

281. 

,8 

343. 

8 

268.7 

203 

207 

355 

365 

252 

168 

MEAN      8.5    21.8    13.8    19.9    68.1   200.6   281.8   343.8   268.7   203.7    40.3     1.9   1472. 
CLINO     10      27      19      26      70     207     355     365     252     168      41        5     1545 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


DALT0N6ANJ  INDIA                 WMO  42587  24  03N  84  04E   221  M 

NOTES  ON  PAGE  101 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1893  -  979  975  976  977  978  984  991  993 

1894  992  991  985  981  -  976  980  -  992  992 

1895  992  990  986  983  978  976  976  976  981  986  991  992  984 

1896  991  988  985  981  979  975  975  977  982  988  991  994  984 

1897  993  990  986  985  979  975  976  977  982  985  991  993  984 

1898  993  988  987  982  979  975  974  975  980  986  989  990  983 

1899  991  988  986  983  978  975  975  976  982  988  991  992  984 

1900  991  989  986  983  981  975  975  975  980  987  990  993  984 

MEAN    991.9  989.1  985.9  982.6  979.0  975.1  975.3  976.1  980.6  986.3  990.8  992.4  983.8 


1901 

993 

991 

989 

983 

979 

974 

974 

975 

982 

985 

990 

994 

984 

1902 

992 

994 

986 

983 

979 

976 

974 

977 

980 

990 

993 

993 

985 

1903 

993 

992 

986 

984 

981 

975 

974 

977 

981 

984 

991 

993 

984 

1904 

993 

991 

986 

980 

979 

974 

974 

976 

981 

987 

992 

994 

984 

1905 

992 

992 

987 

985 

980 

975 

975 

977 

979 

986 

993 

992 

984 

1906 

992 

988 

988 

982 

977 

975 

974 

978 

979 

987 

991 

992 

984 

1907 

991 

990 

987 

984 

980 

975 

974 

974 

980 

986 

990 

993 

984 

1908 

993 

988 

988 

982 

979 

975 

975 

976 

982 

986 

991 

994 

984 

1909 

991 

991 

987 

984 

979 

975 

974 

979 

981 

986 

991 

993 

984 

1910 

991 

989 

986 

983 

979 

976 

977 

977 

979 

986 

990 

993 

984 

992.1   990.6   987.0   983.0   979.2   975.0   974.5   976.6   980.4   986.3   991.2   993.1 


1911 

990 

992 

987 

983 

978 

975 

975 

976 

980 

987 

991 

993 

984 

1912 

993 

990 

986 

985 

980 

975 

974 

977 

982 

987 

991 

994 

985 

1913 

994 

991 

986 

982 

979 

977 

974 

977 

981 

987 

993 

994 

985 

1914 

995 

991 

989 

985 

981 

977 

973 

977 

983 

990 

991 

992 

985 

1915 

993 

990 

988 

984 

977 

976 

976 

976 

975 

984 

990 

992 

983 

1916 

992 

987 

985 

981 

979 

972 

977 

976 

979 

984 

990 

991 

983 

1917 

993 

988 

987 

983 

982 

975 

974 

977 

980 

983 

990 

991 

964 

1918 

993 

991 

987 

983 

977 

975 

976 

976 

981 

988 

991 

993 

984 

1919 

993 

992 

988 

984 

981 

974 

976 

975 

982 

987 

990 

993 

985 

1920 

993 

990 

985 

983 

980 

975 

973 

978 

980 

987 

990 

991 

984 

992.9   990.2   986.8   983.3   979.4   975.1   974.8   976.5   980.3   986.4   990.7   992.4 


1921 

992 

989 

985 

982 

976 

974 

975 

976 

979 

988 

992 

993 

983 

1922 

992 

990 

986 

984 

979 

975 

974 

976 

980 

988 

991 

993 

984 

1923 

993 

989 

989 

981 

978 

974 

974 

975 

982 

987 

991 

994 

984 

1924 

994 

989 

988 

982 

979 

974 

974 

977 

982 

986 

990 

994 

984 

1925 

990 

990 

986 

982 

979 

975 

975 

976 

981 

988 

992 

995 

984 

1926 

993 

990 

988 

986 

981 

975 

974 

976 

979 

985 

991 

992 

984 

1927 

991 

989 

985 

982 

979 

975 

974 

977 

981 

986 

991 

993 

984 

1928 

993 

990 

987 

983 

978 

973 

975 

975 

980 

986 

991 

993 

984 

1929 

991 

990 

987 

983 

978 

974 

973 

977 

982 

986 

990 

992 

984 

1930 

992 

992 

986 

983 

980 

976 

974 

977 

981 

987 

992 

993 

984 

992.1   989.8   986.7   982.8   978.7   974.5   974.2   976.2   980.7   986.7   991.1   993.2 


1931 

992 

990 

988 

982 

978 

975 

975 

974 

981 

986 

991 

993 

984 

1932 

994 

989 

986 

983 

979 

974 

973 

979 

979 

986 

990 

992 

964 

1933 

993 

989 

987 

984 

981 

974 

976 

978 

980 

986 

991 

991 

984 

1934 

991 

988 

987 

981 

979 

975 

974 

976 

979 

987 

990 

993 

983 

1935 

993 

989 

987 

984 

977 

975 

973 

978 

979 

986 

991 

992 

984 

1936 

991 

989 

988 

982 

977 

975 

975 

976 

981 

987 

991 

991 

984 

1937 

992 

989 

986 

984 

979 

974 

973 

976 

981 

987 

990 

992 

984 

1938 

992 

990 

984 

983 

976 

975 

975 

977 

980 

985 

991 

992 

983 

1939 

992 

990 

987 

983 

977 

975 

973 

975 

980 

987 

990 

995 

984 

1940 

993 

991 

986 

986 

979 

976 

974 

976 

983 

988 

990 

994 

985 

992.3   989.4   986.8   983.2   978.2   974.8   974.1   976.5   980.3   986.5   990.5   992.5 


ASIA 
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STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1941 

992 

992 

987 

982 

978 

975 

975 

976 

981 

988 

990 

991 

984 

1942 

993 

991 

985 

984 

978 

974 

973 

977 

981 

987 

990 

992 

984 

1943 

991 

990 

985 

984 

978 

974 

975 

976 

979 

988 

989 

994 

984 

1944 

992 

992 

988 

984 

978 

976 

974 

978 

982 

986 

989 

990 

984 

1945 

990 

986 

987 

984 

978 

974 

975 

976 

980 

987 

991 

992 

983 

1946 

992 

990 

986 

984 

979 

974 

973 

974 

981 

986 

990 

990 

983 

1947 

991 

990 

986 

981 

979 

974 

973 

978 

980 

987 

992 

992 

984 

1948 

992 

990 

987 

982 

976 

974 

974 

975 

979 

987 

991 

992 

983 

1949 

992 

989 

987 

982 

978 

975 

975 

976 

979 

985 

991 

991 

983 

1950 

990 

988 

987 

982 

978 

973 

973 

976 

980 

985 

989 

992 

983 

991.5   989.8   986.5   982.9   978.0   974.3   974.0   976.2   980.2   986.6   990.2   991.6    983.5 


1951 

993 

989 

988 

984 

981 

974 

977 

977 

982 

985 

990 

993 

984 

1952 

993 

990 

986 

984 

978 

975 

975 

976 

981 

985 

990 

994 

984 

1953 

993 

992 

985 

984 

979 

974 

976 

976 

981 

987 

991 

993 

964 

1954 

991 

989 

988 

982 

977 

974 

975 

976 

978 

987 

992 

992 

983 

1955 

995 

989 

986 

984 

979 

973 

976 

977 

981 

986 

990 

993 

984 

1956 

990 

989 

986 

982 

975 

975 

976 

977 

979 

987 

992 

993 

983 

1957 

992 

990 

989 

985 

980 

976 

975 

977 

982 

988 

992 

993 

985 

1958 

993 

989 

988 

984 

979 

975 

974 

978 

980 

986 

991 

993 

984 

1959 

993 

990 

987 

984 

978 

976 

975 

975 

979 

985 

991 

993 

984 

1960 

.993 

991 

988 

984 

978 

975 

976 

975 

980 

987 

991 

993 

984 

992.6   989.8   987.1   983.7   978.4   974.7   975.5   976.4   980.3   986.3   991.0   993.0    984.1 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1893 

_ 

_ 

_ 

_ 

1003 

- 

1000 

1002 

1003 

1009 

1017 

- 

- 

1894 

1018 

1017 

1011 

1006 

- 

- 

- 

1001 

1005 

- 

1018 

1019 

- 

1895 

1018 

1017 

1012 

1008 

1003 

1001 

1001 

1001 

1006 

1012 

1017 

1019 

1010 

1896 

1018 

1015 

1011 

1006 

1004 

999 

999 

1001 

1007 

1014 

1017 

1021 

1009 

1897 

1019 

1016 

1013 

1010 

1003 

999 

1000 

1001 

1007 

1011 

1017 

1020 

1010 

1898 

1020 

1014 

1013 

1007 

1004 

999 

999 

1000 

1005 

1012 

1015 

1017 

1009 

1899 

1018 

1015 

1012 

1008 

1003 

1000 

1000 

1001 

1007 

1014 

1018 

1019 

1010 

1900 

1018 

1015 

1012 

1008 

1006 

999 

1000 

1000 

1005 

1013 

1016 

1019 

1009 

MEAN 

1018.4 

1015.6 

1012.0 

1007.6 

1003.7 

999.5 

999.9 

1000.9 

1005.6 

1012. 

1016.9 

1019.1 

1009 

1901 

1019 

1017 

1015 

1008 

1004 

999 

999 

1000 

1007 

1011 

1017 

1021 

1010 

1902 

1018 

1020 

1012 

1007 

1003 

1000 

999 

1002 

1005 

1015 

1019 

1020 

1010 

1903 

1019 

1019 

1012 

1009 

1006 

1000 

998 

1001 

1005 

1009 

1017 

1020 

1010 

1904 

1020 

1017 

1012 

1005 

1003 

999 

999 

1001 

1006 

1013 

1018 

1021 

1010 

1905 

1019 

1019 

1013 

1011 

1004 

999 

999 

1002 

1004 

1012 

1019 

1019 

1010 

1906 

1019 

1015 

1015 

1007 

1002 

1000 

998 

1003 

1004 

1012 

1017 

1019 

1009 

1907 

1017 

1016 

1013 

1009 

1004 

999 

999 

999 

1005 

1012 

1017 

1020 

1009 

1908 

1020 

1015 

1015 

1007 

1004 

999 

1000 

1001 

1007 

1012 

1017 

1021 

1010 

1909 

1018 

1018 

1013 

1009 

1004 

1000 

999 

1004 

1006 

1012 

1017 

1020 

1010 

1910 

1018 

1016 

1012 

1008 

1004 

1001 

1002 

1002 

1004 

1012 

1017 

1020 

1010 

MEAN   1018.7  1017.2  1013.2  1008.0  1003.8   999.6   999.2  1001.5  1005.3  1012.0  1017.5  1020.1   1009.7 


1911 

1017 

1019 

1013 

1008 

1002 

1000 

1000 

1001 

1005 

1012 

1017 

1020 

1010 

1912 

1020 

1016 

1012 

1010 

1005 

1000 

999 

1002 

1007 

1013 

1017 

1021 

1010 

1913 

1020 

1018 

1012 

1007 

1004 

1001 

1000 

1001 

1006 

1013 

1019 

1020 

1010 

1914 

1022 

1017 

1015 

1011 

1006 

1002 

998 

1001 

1007 

1015 

1017 

1018 

1011 

1915 

1020 

1016 

1014 

1009 

1001 

1000 

1000 

1001 

1006 

10O9 

1016 

1019 

1009 

1916 

1019 

1013 

1011 

1006 

1003 

996 

1002 

1001 

1003 

1009 

1016 

1018 

1008 

1917 

1020 

1015 

1013 

1008 

1007 

1000 

998 

1002 

1004 

1008 

1017 

1018 

1009 

1918 

1019 

1017 

1013 

1008 

1001 

1000 

1000 

1001 

1006 

1014 

1017 

1020 

1010 

1919 

1019 

1018 

1014 

1009 

1005 

998 

1000 

1000 

1007 

1012 

1016 

1019 

1010 

1920 

1019 

1016 

1011 

1008 

1004 

999 

998 

1003 

1005 

1012 

1016 

1018 

1009 

MEAN 

1019. 

5  1016.5  1012. 

8  1008.4  1003.8   999.6 

999. 

5  1001.3  1005.6  1011.7 

1016.8 

1019.1 

1009 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1921 

1019 

1015 

1010 

1007 

1000 

998 

1000 

1001 

1005 

1014 

1019 

1020 

1009 

1922 

1019 

1016 

1012 

1008 

1004 

999 

999 

1001 

1005 

1014 

1017 

1019 

1009 

1923 

1020 

1015 

1015 

1006 

1003 

998 

998 

999 

1006 

1014 

1017 

1021 

1009 

1924 

1021 

1017 

1014 

1008 

1005 

998 

998 

1001 

1007 

1012 

1016 

1021 

1010 

1925 

1017 

1016 

1012 

1007 

1003 

1000 

1000 

1001 

1006 

1014 

1018 

1021 

1010 

1926 

1020 

1017 

1014 

1010 

1006 

999 

999 

1000 

1004 

1010 

1017 

1018 

1010 

1927 

1018 

1015 

1011 

1006 

1003 

999 

999 

1001 

1006 

1012 

1017 

1020 

1009 

1928 

1019 

1016 

1012 

1008 

1002 

998 

999 

1002 

1005 

1011 

1017 

1019 

1009 

1929 

1018 

1017 

1013 

1008 

1002 

998 

998 

1001 

1007 

1012 

1017 

1018 

1009 

1930 

1018 

1018 

1012 

100  8 

1004 

1000 

998 

1001 

1005 

1013 

1017 

1019 

1009 

MEAN 

1018.9 

1016. 

2  1012. 

5  1007. 

6  1003.2 

998.7 

998. 

8  1000. ( 

1  1005. ( 

.  1012. 

6  1017.2 

1019.6 

1009. 

1931 

1018 

1016 

1014 

1007 

1002 

999 

999 

999 

1006 

1012 

1017 

1019 

1009 

1932 

1020 

1016 

1013 

1008 

1003 

998 

997 

1003 

1003 

1011 

1016 

1019 

1009 

1933 

1019 

1015 

1013 

1008 

1005 

999 

1000 

1003 

1005 

1011 

1017 

1018 

1009 

1934 

1017 

1014 

1012 

1006 

1003 

1000 

999 

1001 

1004 

1012 

1016 

1020 

1009 

1935 

1019 

1015 

1013 

1009 

1002 

999 

997 

1002 

1004 

1012 

1017 

1019 

1009 

1936 

1018 

1015 

1014 

1007 

1001 

1000 

1000 

1000 

1006 

1013 

1017 

1018 

1009 

1937 

1018 

1016 

1012 

1009 

1003 

998 

998 

1001 

1006 

1013 

1016 

1018 

1009 

1938 

1019 

1016 

1009 

1008 

1001 

1000 

1000 

1002 

1005 

1010 

1017 

1018 

1009 

1939 

1019 

1016 

1013 

1007 

1001 

999 

998 

1000 

1005 

1012 

1016 

1022 

1009 

1940 

1020 

1017 

1012 

1011 

1003 

1000 

999 

1001 

1007 

1014 

1016 

1020 

1010 

MEAN 

1018.7 

1015. 

6  1012. 

5  1008. 

0  1002.4 

999.2 

996. 

7  1001.2  1005.] 

.  1012. 

0  1016.5 

1019.1 

1009. 

1941 

1019 

1018 

1012 

1007 

1002 

999 

1000 

1000 

1006 

1013 

1016 

1017 

1009 

1942 

1019 

1017 

1011 

1008 

1002 

999 

998 

1001 

1006 

1012 

1016 

1019 

1009 

1943 

1017 

1016 

1010 

1009 

1002 

999 

999 

1001 

1004 

1013 

1015 

1021 

1009 

1944 

1019 

1017 

1014 

1009 

1002 

1000 

999 

1002 

1006 

1012 

1015 

1016 

1009 

1945 

1017 

1013 

1013 

1009 

1003 

998 

1000 

1001 

1004 

1013 

1017 

1019 

1009 

1946 

1019 

1016 

1012 

1008 

1003 

999 

998 

999 

1006 

1012 

1016 

1017 

1009 

1947 

1018 

1016 

1012 

1006 

1003 

998 

998 

1003 

1005 

1012 

1017 

1018 

1009 

1948 

1018 

1016 

1013 

1007 

1001 

998 

999 

1000 

1004 

1012 

1017 

1019 

1009 

1949 

1018 

1015 

1012 

1007 

1003 

999 

iooo 

1001 

1003 

1010 

1017 

1017 

1009 

1950 

1017 

1014 

1013 

1007 

1002 

997 

998 

1001 

1005 

1011 

1015 

1018 

1008 

MEAN 

1018.1 

1015. 

,8  1012. 

,2  1007. 

,7  1002.3 

998.6 

998, 

,9  1000.' 

?  1004. ' 

?  1012. 

.0  1016.1 

1018.1 

1008, 

1951 

1019 

1015 

1013 

1008 

1005 

998 

1001 

1001 

1007 

1010 

1016 

1019 

1009 

1952 

1019 

1015 

1011 

1008 

1002 

999 

999 

1000 

1005 

1010 

1015 

1021 

1009 

1953 

1019 

1017 

1010 

1008 

1003 

998 

1001 

1001 

1005 

1013 

1017 

1019 

1009 

1954 

1017 

1015 

1013 

1007 

1001 

999 

1000 

1001 

1003 

1012 

1017 

1017 

1009 

1955 

1021 

1014 

1011 

1008 

1003 

997 

1000 

1002 

1005 

1011 

1015 

1018 

1009 

1956  1016    1016    1012    1006     999    1000    1000    1001 

1957  1017    1016    1014    1009    1004    1000     999    1002 


1958 

1019 

1015 

1013 

1008 

1003 

999 

998 

1002 

1005 

1011 

1017    1020 

1009 

1959 

1018 

1015 

1012 

1008 

1002 

1000 

999 

1000 

1004 

1010 

1016    1019 

1009 

1960 

1019 

1016 

1013 

1009 

1002 

999 

iooo 

1000 

1005 

1012 

1017    1019 

1009 

MEAN 

1018.4 

1015. 

4  1012. 

,2  1007. 

9  1002. 

4   998. 

9   999.7  1001. 

0  1004.9  1011.4  1016.6  1019. 

0 

1009 

TEMPERATURE  DEC  C 
YEAR    JAN     FEB 


1893 

- 

1894 

17. 

,8 

1895 

16, 

,9 

1896 

12, 

,2 

1897 

16, 

,8 

1898 

15, 

.6 

1899 

14, 

.3 

1900 

17, 

.3 

32, 

.2 

30, 

.6 

28. 

,3 

28.4 

27. 

,6 

25. 

,2 

21. 

.1 

35. 

,3 

31, 

.9 

28, 

,1 

27.6 

28, 

.3 

26. 

,1 

20. 

.1 

34. 

.1 

32, 

.3 

28, 

,9 

28.4 

28, 

,9 

24. 

,7 

20. 

,9 

34. 

.0 

31, 

,1 

29, 

,2 

28.7 

28, 

,7 

24, 

,0 

20, 

,9 

35, 

,7 

33, 

.6 

30, 

,8 

28.4 

28. 

.9 

25, 

.3 

21. 

.1 

34, 

.1 

33, 

.1 

28, 

.8 

27.7 

27, 

,7 

24. 

,6 

19, 

,9 

34, 

.2 

31, 

•  6 

27. 

,9 

28.9 

28, 

.8 

25. 

,1 

19, 

,7 

33, 

.3 

32, 

.7 

29, 

.6 

28.4 

27, 

.2 

24, 

,0 

19, 

.0 

ASIA 


DALTONGANJ  -  CON.  INDIA  WMO  42587   24  03N   84  04E   221  M 

NOTES  ON  PAGE  101 


TEMPERATURE  DEG  C 


1901 

15 

3 

18 

5 

23 

3 

29 

6 

1902 

17 

2 

18 

9 

26 

7 

- 

1903 

17 

1 

18 

2 

24 

5 

30 

7 

1904 

16 

7 

18 

4 

24 

6 

31 

3 

1905 

15 

7 

15 

4 

23 

2 

27 

6 

1906 

16 

1 

19 

1 

23 

3 

30 

2 

1907 

17 

1 

17 

9 

22 

9 

27 

7 

1908 

14 

8 

19 

3 

23 

7 

31 

8 

1909 

18 

3 

18 

9 

23 

6 

28 

2 

1910 

16 

0 

18 

8 

24 

6 

30 

6 

2e 

2 

27 

3 

29 

4 

28 

0 

29 

2 

28 

8 

27 

9 

27 

9 

28 

7 

27 

8 

28 

6 

28 

4 

28 

2 

28 

4 

28 

7 

28 

9 

28 

4 

28 

1 

28 

3 

28 

4 

15 

2 

25.7 

17 

2 

25.1 

17 

0 

25.6 

15 

3 

24.9 

15 

4 

25.5 

17 

3 

25.0 

16 

0 

25.3 

1911 

19.5 

18 

3 

23 

4 

1912 

16.8 

20 

1 

24 

5 

1913 

- 

19 

1 

22 

5 

1914 

17.0 

20 

0 

23 

6 

1915 

17.3 

19 

3 

24 

2 

1916 

15.4 

19 

8 

25 

6 

1917 

16.5 

19 

2 

23 

7 

1918 

- 

19 

1 

24 

6 

1919 

19.6 

18 

5 

24 

8 

1920 

16.2 

19 

2 

25 

0 

MEAN 

17.3 

19 

3 

24 

2 

1921 

17.4 

18 

3 

26 

4 

1922 

16.4 

19 

6 

24 

8 

1923 

16.3 

18 

6 

23 

1 

1924 

16.6 

19 

4 

25 

9 

1925 

15.4 

18 

1 

23 

9 

1926 

16.7 

19 

9 

23 

8 

1927 

16.5 

19 

2 

22 

5 

1928 

17.2 

19 

3 

25 

.0 

1929 

16.7 

18 

.1 

25 

,1 

1930 

16.2 

18 

,4 

24 

,9 

28.2    25.6 


30.2    33.9    34.5    29.7    28.3    27.8    25.8  20.0  15.6 

30.7    32.2    29.1    29.0    28.1    27.9    25.3  19.5  16.1 

24.8  21.8  16.7 

27.0  22.0  16.1 

26.4  20.7  14.9 

26.3  19.2  16.3 

33.8    29.2    30.7    27.5    27.9    24.7  19.6  15.8 

.1  20.7  16.0 


31.8    36.2    32.3    29.8    27.3    27.7    24.6    18.6    17.3     25.7 
29.8    34.6    29.8    27.8    27.2    26.9    23.6    19.2    15.4     24. 
30.8    34 


27 

6 

27 

8 

2  8 

3 

27 

8 

28 

1 

27 

9 

28 

8 

28 

0 

29 

1 

28 

1 

28 

2 

28 

2 

28 

0 

28 

0 

27 

5 

27 

9 

28 

1 

27 

8 

28 

2 

28 

2 

27.3    31.7 


32 

3 

29 

6 

27.3 

27 

7 

24.8 

18 

6 

17 

3 

29 

8 

27 

8 

27.2 

26 

9 

23.6 

19 

2 

15 

4 

85 

2 

28 

8 

27.7 

28 

2 

24.6 

19 

8 

17 

5 

- 

28 

3 

28.4 

27 

7 

25.7 

20 

4 

16 

4 

31 

4 

27 

7 

28.4 

28 

3 

25.8 

20 

6 

16 

2 

35 

3 

29 

9 

28.4 

27 

5 

24.9 

18 

.3 

15 

9 

33 

.9 

29 

.5 

27.9 

28 

9 

25.8 

20 

.3 

17 

4 

31 

1 

28 

5 

28.7 

29 

6 

26.8 

21 

.1 

17 

3 

33 

.1 

28 

6 

27.4 

28 

.9 

24.9 

20 

•  2 

16 

1 

33 

•  5 

28 

,3 

28.1 

28 

5 

26.6 

20 

.5 

16 

2 

1931 

18 

6 

18 

9 

23 

8 

30 

9 

34 

4 

33 

8 

29 

1 

28.6 

28 

6 

26 

1 

20 

5 

17 

0 

1932 

18 

1 

18 

7 

24 

7 

29 

9 

33 

2 

34 

6 

29 

4 

28.3 

28 

5 

26 

1 

20 

6 

16 

4 

1933 

15 

7 

19 

7 

24 

9 

27 

9 

31 

2 

31 

2 

28 

9 

27.9 

28 

3 

25 

6 

19 

8 

16 

3 

1934 

16 

1 

18 

8 

24 

3 

30 

4 

33 

9 

32 

9 

28 

9 

28.3 

28 

4 

24 

9 

20 

2 

17 

1 

1935 

15 

6 

19 

5 

24 

4 

27 

7 

33 

9 

33 

8 

29 

5 

27.8 

27 

9 

25 

2 

20 

3 

17 

4 

1936 

15 

8 

18 

6 

25 

1 

29 

2 

33 

8 

30 

3 

28 

5 

28.1 

27 

8 

24 

5 

20 

9 

17 

1 

1937 

14 

6 

20 

0 

23 

2 

28 

5 

32 

8 

33 

.3 

29 

2 

28.0 

28 

2 

25 

0 

20 

6 

15 

2 

1938 

17 

6 

17 

8 

26 

,1 

30 

6 

33 

3 

30 

4 

29 

.1 

28.0 

28 

3 

26 

1 

20 

1 

15 

5 

1939 

17 

4 

20 

2 

23 

6 

29 

3 

34 

7 

32 

4 

28 

.6 

27.6 

27 

6 

25 

9 

19 

9 

16 

2 

1940 

15 

,4 

19 

1 

23 

.2 

28 

7 

33 

4 

33 

5 

28 

.6 

28.1 

27 

.9 

25 

9 

21 

6 

17 

1 

29.0    28.1 


1941 

17 

3 

1942 

16 

4 

1943 

18 

8 

1944 

16 

9 

1945 

15 

8 

1946 

16 

3 

1947 

16 

5 

1948 

18 

2 

1949 

17 

1 

1950 

17 

2 

24.4    28.5 


29 

2 

28 

5 

28 

4 

25 

1 

20 

2 

28 

5 

27 

9 

27 

2 

25 

2 

21 

4 

28 

7 

27 

4 

28 

4 

26 

5 

20 

8 

28 

7 

27 

8 

28 

6 

24 

7 

20 

7 

29 

1 

29 

6 

28 

2 

24 

6 

19 

9 

28 

1 

28 

1 

27 

8 

25 

7 

21 

3 

29 

2 

28 

5 

28 

3 

25 

3 

20 

9 

28 

8 

28 

2 

27 

6 

25 

7 

21 

8 

29 

1 

27 

8 

27 

8 

26 

4 

18 

7 

23 

6 

27 

9 

27 

,9 

24 

9 

19 

7 

25.7 
25.8 


24.2    29.6    34.0    32.9    28.8    28.2 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


DALTONGANJ  -  CON. 
NOTES  ON  PAGE  101 


WMO  42587   24  03N   84  04E   221  M 


TEMPERATURE  OEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

15, 

.6 

18, 

,8 

1952 

17, 

.6 

21. 

,2 

1953 

17, 

.1 

21, 

,2 

1954 

15, 

,9 

21, 

,b 

1955 

17, 

.0 

19, 

,1 

1956 

17, 

,4 

19, 

,1 

1957 

18, 

.3 

18, 

,3 

1958 

18, 

.2 

20, 

,3 

1959 

18, 

■  0 

18, 

,8 

1960 

16, 

.5 

20, 

.5 

28, 

,8 

28, 

,7 

28, 

,3 

28, 

,1 

28, 

,2 

27, 

,9 

28, 

,7 

28, 

,1 

28, 

,8 

28, 

,7 

28, 

,1 

_ 

29, 

,3 

28, 

.3 

29, 

,2 

28, 

,6 

28, 

,7 

28, 

,2 

29, 

,1 

28, 

,7 

16.8 
17.1 


26.8 
25.9 


PRECIPITATION  MM 


YEAR 

JAN 

1893 

- 

1894 

3 

1895 

20 

1896 

0 

1897 

11 

1898 

0 

1899 

22 

1900 

91 

MEAN 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1906 
1907 
1908 
1909 

1910 

MEAN 

1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 


270  336  214 
205  403  538 
144     256     186 


120 
235 
135 


217 
223 
337 
372 
172 


289 
375 
292 
119 

300 


347 
134 


108 
229 
205 


9.0   180.1   289.5   289.1   170.6    57.3 


59 

205 

257 

230 

12 

249 

126 

377 

66 

112 

155 

156 

108 

323 

504 

70 

13 

340 

275 

442 

146 

566 

215 

239 

435 

183 

780 

132 

28 

285 

359 

65 

258 

456 

191 

150 

150 

163 

336 

214 

15.6   127.5   288.2   319.8   207.5 


563 

47 

271 

268 

70 

47 

308 

316 

36 

4 

340 

284 

344 

132 

60 

57 

119 

414 

98 

1 

23 

235 

221 

270 

29 

248 

335 

323 

123 

252 

130 

280 

553 

89 

163 

360 

119 

426 

198 

0 

273 

326 

479 

183 

95 

52 

1220 

379 

100 

0 

0  1421 

0  761 

43  969 

0  1171 

6  1030 

0  790 

40  1052 

11.1  1062.4 


0 

928 

0 

799 

0 

622 

1 

1213 

3 

1210 

3 

1372 

3 

1733 

0 

937 

6 

1160 

0 

1000 

1.6 

1097.4 

0 

1345 

T 

783 

7 

1366 

6 

819 

0 

940 

0 

1323 

1 

1321 

0 

1123 

0 

1583 

0 

1842 

MEAN 


20.3   209.3   327.3   372.6   149.7    67.4    16.3     2.4   1244.5 


ASIA 


DALTONGANJ  -  CON.  INDIA  WMO  42587   24  03N   84  04E   221  M 

NOTES  ON  PAGE  101 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR      MA 

1921  39  27  0  2 

1922  27  1  0  9 

1923  0  85  T  1 

1924  26  37  1  23 

1925  0  8  7  0  1 

1926  37  2  72  6  4 

1927  31  65  58  0 

1928  70  21  1  20  2 

1929  46  12  4  3 

1930  0  2  2  15 

MEAN  27.6  26.0  14.5  7.9    10.4   126.9   381.4   352.6   181.8 

1931  1  99  24  0 

1932  0  30  0  12 

1933  43  47  3  36  2 

1934  48  6  1  9 

1935  47  8  3  20 

1936  14  21  22  2  « 

1937  0  64  6  30  1 

1938  28  26  0  3  3 

1939  34  21  16  6 

1940  0  60  91  10 

MEAN  21.5  38.2  16.6  11.7    14.8   141.7   381.0   383.0   197.7    47.2     9.8     7.5   1270.7 


356 

344 

503 

68 

T 

287 

443 

337 

371 

56 

128 

470 

580 

242 

7 

59 

428 

190 

234 

65 

145 

290 

506 

125 

6 

31 

358 

323 

203 

37 

22 

390 

410 

131 

28 

129 

433 

167 

124 

117 

87 

362 

309 

88 

188 

25 

296 

201 

232 

10 

49 

472 

409 

188 

52 

67 

621 

348 

147 

23 

185 

187 

383 

145 

65 

124 

293 

476 

223 

35 

122 

402 

565 

211 

0 

362 

351 

311 

288 

129 

59 

460 

318 

211 

102 

186 

250 

313 

182 

34 

226 

497 

279 

235 

28 

37 

277 

428 

147 

4 

0 

1339 

1 

1550 

0 

1525 

0 

1217 

0 

1123 

15 

1143 

0 

1175 

3 

1105 

56 

1164 

12 

850 

8.7 

1219.1 

4 

1327 

2 

1285 

0 

1116 

1 

1262 

0 

1378 

14 

1562 

0 

1262 

0 

1056 

0 

1342 

54 

1117 

1941 

63 

1942 

24 

1943 

104 

1944 

22 

1945 

89 

1946 

0 

1947 

13 

1948 

52 

1949 

37 

1950 

10 

260 

256 

394 

197 

148 

422 

450 

363 

69 

458 

638 

223 

79 

445 

536 

126 

242 

257 

122 

287 

288 

386 

479 

357 

no 

301 

216 

356 

211 

358 

269 

316 

46 

292 

523 

141 

163 

366 

441 

116 

33.0         27.5  8.4  14.7       161.6       354.1       406.8       248.2 


1951 

11 

1952 

14 

1953 

7 

1954 

6 

1955 

HI 

1956 

24 

1957 

31 

1958 

15 

1959 

73 

1960 

3 

MEAN 

29 

CLINO 

31 

110 

184 

273 

231 

55 

228 

76 

228 

239 

36 

98 

368 

392 

250 

3 

124 

104 

263 

246 

16 

37 

257 

131 

77 

79 

265 

292 

405 

448 

41 

76 

491 

238 

165 

0 

67 

534 

237 

271 

139 

61 

357 

258 

174 

128 

92 

363 

419 

146 

38 

115.8 

302.6 

284.4 

224.7 

53 

140 

346 

358 

223 

57 

0 
0 
0 
0 
3 

1259 
1534 
1610 
1463 
1154 

2 

5 

2 

0 

12 

1856 
1104 
1349 

1233 
1214 

2.4 

1377.6 

0 
4 
0 
1 
0 

961 

893 

1125 

795 
709 

9 
0 
0 
0 
0 

1574 
1023 
1324 
1064 
1111 

1.4 
4 

1057.9 
1237 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


DARBHANGA 

NOTES  ON  PAGE  101 


WMO  42391   26  ION   85  54E 


STATION  PRESSURE  M8 
YEAR    JAN     FEB 


1876 
1877 
1878 
1879 
1880 

MEAN 


1014  1012  1007  1005  1000 

1013  1010  1007  1004  1001 

1011  1008  1005  1000  998 

1009  1009  1005  1001  999 


- 

- 

993 

997 

1003 

1005 

1009 

- 

996 

995 

996 

1001 

1007 

1011 

1012 

1005 

995 

997 

998 

999 

1004 

1008 

1010 

1004 

995 

996 

997 

999 

1006 

1010 

1011 

1003 

994 

995 

997 

1000 

1006 

1012 

1013 

1003 

996.2   999.2  1005.2  1009.2  1011.0 


1881 

1013 

1010 

1007 

1001 

1000 

996 

995 

997 

999 

1005 

1009 

1011 

1004 

1882 

1012 

1009 

1005 

1002 

1001 

995 

995 

997 

1001 

1004 

1011 

1011 

1004 

1883 

1012 

1009 

1005 

1002 

998 

995 

994 

997 

1000 

1007 

1009 

1014 

1004 

1884 

1013 

1009 

1004 

1002 

999 

996 

995 

996 

1001 

1008 

1011 

1014 

1004 

1885 

1013 

1009 

1007 

1001 

1002 

995 

994 

996 

1001 

1006 

1012 

1012 

1004 

1886 

1012 

1009 

1006 

1002 

1000 

995 

995 

997 

1000 

1005 

1011 

1012 

1004 

1887 

1009 

1009 

1004 

1003 

998 

996 

994 

997 

1000 

1007 

1011 

1012 

1003 

1888 

1013 

1009 

1005 

1000 

999 

994 

994 

996 

1002 

1007 

1011 

1013 

1004 

1889 

1012 

1010 

1007 

1002 

999 

996 

995 

996 

1001 

1004 

1008 

1011 

1003 

1890 

1009 

1009 

1003 

1002 

999 

995 

994 

997 

1001 

1006 

1012 

1011 

1003 

MEAN   1011.8  1009.2  1005.3  1001.7   999.5   995.3   994.5   996.6  1000.6  1005.9  1010.5  1012.1   1003.6 


1891 

1012 

1011 

1007 

1002 

1000 

995 

994 

997 

1001 

1007 

1010 

1014 

1004 

1892 

1012 

1007 

1003 

1001 

998 

996 

994 

998 

1000 

1005 

1008 

1013 

1003 

1893 

1010 

1011 

1007 

1002 

999 

997 

995 

997 

999 

1005 

1012 

1013 

1004 

1894 

1010 

1010 

1004 

1001 

997 

995 

995 

996 

1000 

1004 

1011 

1012 

1003 

1895 

1011 

1010 

1005 

1003 

998 

997 

995 

996 

1001 

1006 

1011 

1012 

1004 

1896 

1011 

1008 

1004 

1000 

999 

995 

994 

996 

1000 

1006 

1009 

1013 

1003 

1897 

1011 

1008 

1005 

1003 

999 

994 

995 

996 

1001 

1004 

1009 

1012 

1003 

1898 

1012 

1006 

1005 

1001 

998 

994 

994 

995 

1000 

1005 

1009 

1011 

1003 

1899 

1011 

1007 

1005 

1002 

998 

995 

994 

996 

1001 

1007 

1011 

1014 

1003 

1900 

1011 

1008 

1005 

1002 

1002 

995 

995 

996 

1001 

1007 

1009 

1012 

1004 

MEAN 

1011.] 

1  1008. 

6  1005.0  1001.7   998.8 

995.3 

994.5 

996.3 

1000.4  1005.6  1009. 

9  1012.6 

1003.3 

1901 

1012 

1010 

1008 

1001 

999 

994 

994 

995 

1001 

1004 

1009 

1012 

1003 

1902 

1011 

1012 

1004 

1002 

999 

995 

994 

997 

1000 

1009 

1011 

1011 

1004 

1903 

1012 

1012 

1004 

1002 

1000 

996 

995 

997 

1001 

1004 

1009 

1012 

1004 

1904 

1012 

1009 

1004 

999 

1000 

995 

994 

996 

1000 

1006 

1011 

1013 

1003 

1905 

1012 

1011 

1006 

1005 

1000 

994 

994 

996 

999 

1005 

1011 

1011 

1004 

1906 

1012 

1008 

1008 

1000 

998 

996 

994 

998 

999 

1006 

1011 

1012 

1004 

1907 

1010 

1010 

1008 

1003 

1000 

995 

994 

995 

999 

1005 

1010 

1012 

1003 

1908 

1013 

1008 

1006 

1000 

999 

995 

995 

997 

1001 

1005 

1009 

1013 

1003 

1909 

1009 

1010 

1004 

1004 

999 

995 

994 

998 

999 

1004 

1009 

1012 

1003 

1910 

1010 

1007 

1004 

1002 

999 

996 

996 

996 

998 

1005 

1009 

1012 

1003 

MEAN   1011.3  1009.7  1005.6  1001.8   999.3   995.1   994.4   996.5   999.7  1005.3  1009.9  1012.0   1003.4 


1911 

1009 

1010 

1006 

1002 

998 

995 

994 

995 

1000 

1006 

1011 

1012 

1003 

1912 

1012 

1008 

1005 

1004 

1000 

995 

994 

996 

1001 

1006 

1010 

1013 

1004 

1913 

1013 

1010 

1005 

1000 

1000 

997 

995 

996 

1000 

1006 

1012 

1013 

1004 

1914 

1014 

1009 

1006 

1004 

1001 

996 

993 

995 

1002 

1008 

1009 

1012 

1004 

1915 

1013 

1010 

1008 

1003 

997 

996 

994 

995 

1001 

1002 

1009 

1012 

1003 

1916 

1012 

1006 

1004 

1001 

999 

993 

998 

997 

998 

1004 

1009 

1011 

1003 

1917 

1013 

1008 

1005 

1001 

1001 

995 

993 

997 

1000 

1003 

1009 

1010 

1003 

1918 

1012 

1009 

1005 

1002 

997 

995 

994 

995 

1000 

1007 

1010 

1013 

1003 

1919 

1014 

1011 

1007 

1003 

1000 

994 

995 

995 

1001 

1006 

1009 

1012 

1004 

1920 

1012 

1009 

1005 

1003 

1000 

994 

993 

997 

999 

1006 

1009 

1010 

1003 

MEAN 

1012.4  1009. 

0  1005.6  1002.: 

1   999.3 

995.0 

994.3 

995.8  1000.2  1005.4 

1009.7  1011.8 

1003.4 

ASIA 


DARBHANGA  -  CON. 
NOTES  ON  PAGE  101 


WMO  42391   26  ION   85  54E 


STATION  PRESSURE  MB 


1921 

1012 

1008 

1004 

1002 

996 

994 

995 

999 

1000 

1007 

1012 

1012 

1003 

1922 

1012 

1008 

1005 

1002 

999 

994 

994 

995 

1000 

1007 

1010 

1012 

1003 

1923 

1012 

1008 

1008 

1000 

998 

993 

993 

994 

1001 

1007 

1009 

1013 

1003 

1924 

1014 

1008 

1006 

1001 

999 

993 

993 

996 

1002 

1005 

1003 

1013 

1003 

1925 

1009 

1008 

1005 

1002 

998 

995 

995 

996 

1000 

1007 

1012 

1014 

1003 

1926 

1013 

1009 

1007 

1003 

1000 

994 

994 

996 

999 

1003 

1010 

1011 

1003 

1927 

1011 

1008 

1004 

1003 

999 

995 

994 

996 

1000 

1006 

1011 

1013 

1003 

1928 

1012 

1010 

1005 

1002 

998 

994 

995 

996 

1000 

1005 

1011 

1012 

1003 

1929 

1011 

1010 

1006 

1003 

998 

994 

993 

996 

1001 

1006 

1009 

1012 

1003 

1930 

1011 

1011 

1005 

1002 

1000 

996 

994 

996 

1001 

1007 

1011 

1012 

1004 

MEAN 

1011. 

7  1008. 

8  1005.5  1002.0 

998.5 

994.2 

994.0 

996.0 

1000.4  1006.0  1009.8  1012.4 

1003.3 

1931 

1011 

1009 

1007 

1002 

999 

995 

995 

994 

1000 

1006 

1011 

1012 

1003 

1932 

1013 

1009 

1006 

1002 

999 

994 

993 

997 

999 

1005 

1009 

1012 

1003 

1933 

1012 

1008 

1005 

1003 

1001 

994 

996 

998 

1000 

1005 

1010 

1011 

1004 

1934 

- 

- 

1005 

1000 

1000 

996 

994 

996 

999 

1006 

1009 

1013 

- 

1935 

1013 

1009 

1006 

1002 

997 

995 

993 

997 

998 

1005 

1009 

1012 

1003 

1936 

1011 

1008 

1006 

1001 

998 

996 

995 

995 

100C 

1007 

.011 

1011 

1003 

1937 

1011 

1009 

1004 

1002 

999 

994 

993 

995 

1001 

1006 

1009 

1011 

1003 

1938 

1012 

1009 

1002 

1002 

998 

995 

995 

997 

999 

1004 

1010 

1011 

1003 

1939 

1015 

1009 

1005 

1000 

998 

994 

993 

995 

1000 

1006 

1008 

1014 

1003 

1940 

1012 

1010 

1005 

1003 

998 

995 

995 

996 

1001 

1008 

1009 

1013 

1004 

MEAN   1012.2  1008.9  1005.1  1001.7   998.7   994.8   994.2   996.0   999.7  1005.8  1009.5  1012.0   1003.2 


1941 

1012 

1011 

1005 

1001 

999 

995 

995 

995 

1000 

1008 

1009 

1010 

1003 

1942 

1013 

1010 

1005 

1003 

998 

995 

994 

997 

1001 

1005 

1010 

1012 

1004 

1943 

1011 

1009 

1004 

1004 

998 

994 

995 

996 

999 

1007 

1008 

1013 

1003 

1944 

1012 

1011 

1007 

1004 

997 

995 

995 

998 

1001 

1006 

1008 

1010 

1004 

1945 

1010 

1006 

1007 

1004 

999 

994 

995 

996 

1000 

1007 

1010 

1012 

1003 

1946 

1011 

1009 

1005 

1005 

999 

995 

994 

995 

1000 

1006 

1010 

1010 

1003 

1947 

1011 

1009 

1006 

1000 

999 

994 

993 

998 

1000 

1006 

1011 

1011 

1003 

1948 

1012 

1009 

1007 

1002 

997 

994 

994 

995 

1000 

1007 

1011 

1012 

1003 

1949 

1012 

1008 

1005 

1003 

1000 

994 

995 

996 

999 

1005 

1010 

1011 

1003 

1950 

1010 

1008 

1007 

1001 

998 

993 

994 

995 

1000 

1005 

1008 

1012 

1003 

MEAN 

1011. 

4  1009. 

0  1005. 

8  1002.7 

998.4 

994.3 

994.4 

996.1 

1000.0  1006.2  1009. 

5  1011.3 

1003.3 

1951 

1012 

1008 

1006 

1002 

1001 

994 

997 

996 

1002 

1005 

1010 

1012 

1004 

1952 

1013 

1009 

1006 

1004 

999 

996 

995 

996 

1000 

1004 

1009 

1014 

1004 

1953 

1013 

1011 

1005 

1003 

999 

995 

996 

996 

1001 

1007 

1011 

1012 

1004 

1954 

1011 

1008 

1007 

1001 

998 

995 

995 

995 

999 

1006 

1011 

1012 

1003 

1955 

1015 

1008 

1005 

1003 

998 

994 

995 

998 

1001 

1006 

1009 

1012 

1004 

1956 

1010 

1009 

1005 

1001 

996 

996 

997 

996 

1000 

1007 

1011 

1013 

1003 

1957 

1011 

1009 

1008 

1003 

999 

996 

995 

997 

1001 

1007 

1011 

1012 

1004 

1958 

1013 

1009 

1007 

1004 

999 

995 

994 

998 

1000 

1006 

1011 

1014 

1004 

1959 

1013 

1009 

1007 

1003 

998 

996 

995 

995 

999 

1005 

1010 

1012 

1004 

1960 

1013 

1010 

1007 

1002 

998 

996 

996 

995 

1000 

1005 

1010 

1012 

1004 

MEAN 

1012 

4  1009 

0  1006 

3  1002.6 

998.5 

995.3 

995.5 

996.2 

1000. 

i  1005. 

3  1010 

3  1012.5 

1003.7 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1893 

1016 

1017 

1013 

1007 

1005 

1002 

1001 

1002 

1005 

1011 

1017 

1019 

1010 

1894 

1016 

1016 

1011 

1007 

1002 

1000 

1001 

1001 

1005 

1010 

1017 

1018 

1009 

1895 

1017 

1016 

1011 

1009 

1004 

1002 

1000 

1002 

1006 

1012 

1017 

1018 

1010 

1896 

1017 

1014 

1009 

1005 

1005 

1001 

999 

1002 

1005 

1012 

1015 

1019 

1009 

1897 

1017 

1014 

1011 

1009 

1004 

1000 

1001 

1002 

1007 

1010 

1015 

1018 

1009 

1898 

1018 

1013 

1011 

1007 

1004 

1000 

1000 

1000 

1005 

1011 

1015 

1016 

1008 

1899 

1018 

1014 

1011 

1008 

1004 

1001 

1000 

1001 

1006 

1013 

1017 

1018 

1009 

1900 

1017 

1014 

1011 

1008 

1007 

1001 

1001 

1001 

1007 

1013 

1015 

1018 

1009 

MEAN   1017.0  1014.8  1011.0  1007.5  1004.4  1000.9  1000.4  1001.4  1005.8  1011.5  1016.0  1018.0   1009.1 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


DARBHANGA  -  CON. 
NOTES  ON  PAGE  101 


WMO  42391   26  ION   85  54E    49  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1901 

1018 

1016 

1014 

1007 

1005 

1000 

1000 

1001 

1007 

1010 

1015 

1018 

1009 

1902 

1017 

1018 

1011 

1008 

1005 

1001 

999 

1002 

1005 

1015 

1017 

1017 

1010 

1903 

1018 

1018 

1011 

1008 

1006 

1002 

1000 

1002 

1006 

1009 

1015 

1018 

1009 

1904 

1018 

1015 

1011 

1005 

1005 

1000 

1000 

1001 

1006 

1012 

1017 

1019 

1009 

1905 

1018 

1017 

1012 

1011 

1006 

999 

999 

1002 

1004 

1011 

1017 

1017 

1009 

1906 

1018 

1015 

1014 

1005 

1003 

1002 

999 

1004 

1005 

1012 

1017 

1018 

1009 

1907 

1016 

1016 

1014 

1009 

1005 

1001 

1000 

1000 

1005 

1011 

1016 

1018 

1009 

1908 

1019 

1014 

1012 

1006 

1005 

1000 

1001 

1002 

1006 

1011 

1016 

1019 

1009 

1909 

1016 

1016 

1011 

1009 

1004 

1000 

1000 

1004 

1005 

1010 

1015 

1018 

1009 

1910 

1016 

1014 

1010 

1007 

1005 

1002 

1002 

1001 

1004 

1011 

1015 

1018 

1009 

MEAN 

1017. 

4  1015. 

9  1012. 

0  1007. 

5  1004. 

9  1000. 

7  1000. 

0  1001. 

9  1005. 

3  1011. 

2  1016. 

0  1018.0 

1009.2 

1911 

1015 

1016 

1012 

1007 

1004 

1000 

999 

1001 

1005 

1012 

1017 

1018 

1009 

1912 

1018 

1014 

1011 

1010 

1006 

1000 

1000 

1001 

1006 

1012 

1016 

1019 

1009 

1913 

1019 

1016 

1011 

1005 

1005 

1002 

1000 

1001 

1006 

1012 

1018 

1019 

1010 

1914 

1020 

1016 

1013 

1011 

1007 

1002 

998 

1001 

1008 

1015 

1016 

1018 

1010 

1915 

1020 

1016 

1014 

1009 

1003 

1002 

1000 

1001 

1006 

1008 

1015 

1018 

1009 

1916 

1018 

1013 

1010 

1007 

1005 

998 

1003 

1003 

1004 

1010 

1015 

1017 

1009 

1917 

1019 

1014 

1012 

1007 

1007 

1001 

999 

1003 

1006 

1009 

1015 

1016 

1009 

1918 

1018 

1016 

1011 

1008 

1003 

1001 

1000 

1001 

1005 

1013 

1016 

1019 

1009 

1919 

1020 

1017 

1013 

1009 

1006 

1000 

1001 

1001 

1007 

1012 

1015 

1018 

1010 

1920 

1018 

1015 

1012 

1008 

1005 

1000 

998 

1002 

1005 

1012 

1015 

1018 

1009 

MEAN 

1018. 

5  1015. 

3  1011. 

9  1008. 

1  1005. 

1  1000. 

6   999. 

8  1001. 

5  1005. 

8  1011. 

5  1015. 

8  1018.0 

1009.3 

1921 

1018 

1014 

1010 

1008 

1001 

999 

1001 

1001 

1006 

1013 

1018 

1018 

1009 

1922 

1018 

1015 

1011 

1007 

1005 

1000 

1000 

1001 

1005 

1013 

1016 

1018 

1009 

1923 

1018 

1014 

1014 

1006 

1003 

999 

999 

1000 

1007 

1013 

1016 

1019 

1009 

1924 

1020 

1014 

1012 

1007 

1005 

999 

998 

1002 

1008 

1011 

1016 

1019 

1009 

1925 

1016 

1015 

1011 

1008 

1004 

1001 

1001 

1002 

1006 

1014 

1018 

1021 

1010 

1926 

1019 

1016 

1014 

1009 

1006 

1000 

1000 

1001 

1005 

1009 

1016 

1017 

1009 

1927 

1017 

1014 

1010 

1006 

1005 

1000 

999 

1001 

1006 

1011 

1016 

1018 

1009 

1928 

1018 

1016 

1011 

1007 

1004 

999 

1000 

1002 

1005 

1011 

1017 

1018 

1009 

1929 

1017 

1015 

1012 

1008 

1003 

999 

998 

1001 

1006 

1011 

1015 

1017 

1009 

1930 

1017 

1016 

1011 

1007 

1005 

1002 

1000 

1002 

1006 

1013 

1017 

1018 

1010 

MEAN 

1017. 

8  1014. 

9  1011. 

6  1007. 

3  1004. 

1   999. 

8   999. 

6  1001. 

3  1006. 

0  1011. 

9  1016. 

5  1018.3 

1009.1 

1931 

1017 

1016 

1013 

1007 

1005 

1001 

1000 

999 

1006 

1012 

1016 

1018 

1009 

1932 

1019 

1015 

1012 

1008 

1004 

999 

998 

1003 

.  1004 

1011 

1015 

1017 

1009 

1933 

1018 

1014 

1011 

1009 

1007 

1000 

1001 

1004 

1006 

1011 

1016 

1017 

1010 

1934 

- 

- 

1011 

1006 

1004 

1002 

999 

1002 

1004 

1012 

1015 

1019 

- 

1935 

1019 

1015 

1012 

1008 

1003 

1000 

999 

1002 

1004 

1011 

1015 

1017 

1009 

1936 

1017 

1014 

1012 

1006 

1004 

1001 

1000 

1001 

1006 

1013 

1017 

1017 

1009 

1937 

1017 

1016 

1010 

1008 

1005 

1000 

999 

1001 

1006 

1012 

1015 

1017 

1009 

1938 

1018 

1016 

1008 

1007 

1003 

1000 

1000 

1002 

1005 

1010 

1016 

1017 

1009 

1939 

1018 

1015 

1011 

1006 

1003 

1000 

998 

1001 

1005 

1012 

1014 

1020 

1009 

1940 

1018 

1016 

1011 

1009 

1004 

1001 

1000 

1002 

1007 

1014 

1015 

1019 

1010 

MEAN 

1017 

9  1015 

2  1011 

1  1007. 

4  1004. 

2  1000 

4   999 

4  1001 

7  1005 

3  1011 

8  1015 

4  1017.8 

1009.0 

1941 

1018 

1017 

1011 

1007 

1005 

1000 

1000 

1001 

1006 

1014 

1015 

1016 

1009 

1942 

1019 

1016 

1011 

1009 

1004 

1000 

999 

1002 

1006 

1011 

1016 

1018 

1009 

1943 

1016 

1015 

1010 

1010 

1004 

1000 

1000 

1002 

1005 

1013 

1014 

1020 

1009 

1944 

1018 

1017 

1013 

1010 

1003 

1001 

1000 

1004 

1007 

1012 

1014 

1016 

1010 

1945 

1016 

1012 

1013 

1010 

1004 

1000 

1001 

1001 

1005 

1013 

1016 

1018 

1009 

1946 

1017 

1015 

1011 

1011 

1005 

1000 

999 

1000 

1006 

1012 

1016 

1016 

1009 

1947 

1017 

1015 

1012 

1006 

1005 

1000 

999 

1003 

1006 

101.2 

1017 

1017 

1009 

1948 

1018 

1015 

1012 

1008 

1003 

999 

1000 

1001 

1005 

1012 

1017 

1018 

1009 

1949 

1018 

1014 

1011 

1009 

1006 

1000 

1001 

1002 

1004 

1010 

1016 

1017 

1009 

1950 

1016 

1014 

1012 

1007 

1004 

999 

999 

1001 

1006 

1011 

1014 

1018 

1008 

MEAN 

1017 

.3  1015 

.0  1011 

.6  1008 

7  1004 

3   999 

,9   999 

,B  1001 

7  1005 

6  1012 

.0  1015 

5  1017.4 

1009.1 

ASIA 


DARBHANGA  -  CON.  INDIA  WMO  42391   26  ION   85  54E 

NOTES  ON  PAGE  101 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1018 

1014 

1012 

1008 

1006 

1000 

1002 

1002 

1008 

1010 

1016 

1018 

1010 

1952 

1019 

1015 

1012 

1010 

1005 

1000 

1001 

1001 

1006 

1010 

1015 

1020 

1010 

1953 

1019 

1017 

1010 

1009 

1004 

1001 

1002 

10C2 

1006 

1013 

1017 

1018 

1010 

1954 

1017 

1014 

1012 

1006 

1003 

1000 

1001 

1001 

1005 

1012 

1017 

1017 

1009 

1955 

1021 

1014 

1010 

1009 

1004 

999 

1000 

1003 

1007 

1011 

1015 

1018 

1009 

1956 

1016 

1015 

1011 

1007 

1002 

1001 

1003 

1002 

1005 

1013 

1017 

1019 

1009 

1957 

1017 

1015 

1014 

1008 

1004 

1001 

1000 

1003 

1007 

1013 

1017 

1018 

1010 

1958 

1019 

1014 

1013 

1009 

1004 

1000 

1000 

1003 

1006 

1011 

1017 

1019 

1010 

1959 

1019 

1015 

1012 

1009 

1004 

1002 

1001 

1001 

1005 

1010 

1016 

1018 

1009 

1960 

1019 

1015 

1013 

1007 

1004 

1001 

1001 

1000 

1005 

1010 

1016 

1018 

1009 

MEAN   1018.4  1014.8  1011.9  1008.2  1004.0  1000.5  1001.1  1001.8  1006.0  1011.3  1016.3  1018.3   1009.4 
TEMPERATURE  DEG  C 


1876 

16 

3 

17 

9 

1877 

16 

9 

16 

3 

1878 

14 

2 

18 

8 

1879 

17 

1 

19 

2 

1880 

17 

1 

17 

8 

29 

1 

29.0 

28.7 

24 

8 

21 

1 

16 

5 

- 

29 

3 

29.3 

28.8 

25 

6 

22 

8 

17 

9 

24.6 

28 

7 

28.5 

28.3 

27 

7 

22 

9 

17 

9 

25.1 

28 

6 

28.1 

28.7 

26 

3 

21 

8 

17 

5 

- 

28 

4 

28.7 

29.1 

27 

3 

23 

4 

17 

4 

25.1 

1881 

16 

2 

19 

3 

23 

3 

29 

1 

1882 

18 

1 

18 

7 

24 

9 

28 

4 

1883 

16 

9 

17 

5 

23 

4 

28 

1 

1884 

17 

3 

18 

3 

25 

6 

28 

8 

1885 

16 

7 

17 

2 

24 

4 

29 

8 

1886 

16 

9 

17 

9 

24 

5 

28 

6 

1887 

16 

2 

17 

9 

23 

9 

27 

7 

1888 

15 

8 

18 

4 

24 

8 

28 

8 

1889 

16 

9 

18 

6 

25 

3 

27 

1 

1890 

18 

3 

- 

- 

- 

30.8 
30.1 


28 

8 

26. 

8 

29 

0 

26. 

1 

28 

8 

26. 

6 

28 

9 

25. 

1 

27 

8 

26. 

1 

28 

2 

27. 

4 

28 

6 

26. 

2 

28 

8 

26 

7 

28 

0 

27 

2 

28 

3 

25. 

7 

18 

4 

25 

2 

18 

9 

- 

16 

6 

24 

7 

17 

4 

24 

9 

17 

9 

25 

0 

18 

8 

25 

3 

17 

7 

24 

7 

16 

9 

25 

1 

18 

9 

25 

5 

17 

7 

- 

1891 

17 

1 

17 

6 

21 

9 

1892 

17 

7 

20 

2 

24 

0 

1893 

16 

3 

20 

0 

21 

9 

1894 

17 

4 

20 

1 

23 

6 

1895 

17 

2 

18 

9 

24 

2 

1896 

16 

9 

19 

3 

25 

5 

1897 

17 

7 

19 

3 

23 

6 

1898 

17 

1 

18 

6 

23 

.5 

1899 

14 

9 

19 

1 

24 

.8 

1900 

16 

9 

19 

1 

24 

.8 

2° 

8 

29 

6 

28 

1 

29 

3 

28 

9 

27 

e 

28 

0 

28 

l 

28 

8 

29 

1 

29 

9 

29 

3 

29 

1 

29 

1 

29 

1 

27 

3 

29 

2 

29 

2 

18 

9 

24 

7 

17 

2 

25 

1 

17 

9 

24 

7 

18 

4 

25 
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17 

2 

25 

1 

17 

4 

25 
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17 

9 

25 

5 

1901 
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7 
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16 

6 
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16 

7 
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15 

2 

1906 

16 

0 

1907 

17 

.9 

1908 

14 

.6 

1909 

17 

1 

1910 

15 

.8 

24.6 
21.9 


29 

1 

29 

0 

28 

2 

29 

5 

28 
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26 
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28 
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28 

9 
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28 
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29 

0 

26 

7 

28 

0 

28 

2 

26 

8 

28 

1 

29 

7 

26 

9 

29 

6 

28 

6 

26 

9 

29 

8 

29 

4 

26 

2 
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26 
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29 
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28 
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26 

4 

17.8 

25.3 

16.9 

25.1 

17.2 

25.1 

17.6 

25.1 

17.2 

24.0 

17.8 

24.9 

17.2 

24.7 

16.3 

25.1 

17.7 

25.2 

16.8 

24.8 

1911 

17, 

,4 

17, 

,8 

1912 

16. 

,7 

19, 

,6 

1913 

16, 

,0 

18, 

,1 

191* 

16, 

,9 

18, 

,8 

1915 

17, 

.1 

18, 

.3 

1916 

16, 

.0 

18, 

,3 

1917 

15, 

.8 

18, 

.0 

1918 

14, 

.9 

18, 

.0 

1919 

16, 

,7 

17, 

,3 

1920 

16, 

,7 

18, 

.3 

28, 

,4 

26. 

,5 

20, 

,6 

28, 

,6 

26, 

,3 

20, 

,7 

28, 

,6 

26, 

,3 

20. 

,8 

20, 

.2 

25, 

,4 

21. 

.8 

28, 

.9 

28, 

,3 

23. 

.2 

28, 

.3 

27, 

,4 

21. 

.5 

28 

.0 

26, 

,3 

21. 

.2 

28 

.8 

26, 

,2 

21, 

.1 

27, 

.4 

24, 

.9 

20, 

,9 
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TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


31.2 
29.1 


23.6  26.7    28.9    28.1    29.3 

24.3  27.8    29.7    29.8    28.3 

23.0  28.7    30.5    31.3    30.1 

MEAN     16.4    18.3    23.0  27.8    29.6    29.4    29.0 

1921  17.1    18.7    25.1  29.4 

1922  17.0    19.4    24.1  30.1 

1923  16.5    18.2    23.4  28.8 

1924  15.8    18.5    25.3  29.7 

1925  14.9    16.6    23.4  27.5 

1926  16.1    18.8    22.8  26.6 

1927  15.4    18.2    21.4  28.2 

1928  15.2    18.4    24.1  28.7 

1929  16.5    17.7    24.7  28.5 

1930  15.4    18.1    23.7  28.0 

MEAN     16.0    18.3    23.8  28.6 

1931  17.2    18.3    23.3  29.9 

1932  17.5    17.8    24.6  28.5 

1933  14.7    19.5    23.2  27.4 

1934  16.1    18.6    23.2  28.8 

1935  15.7    19.2    24.2  27.6 

1936  15.6    19.3    23.9  28.6 

1937  15.2    18.8    22.5  27.9 

1938  17.2     -      25.3  29.9 

1939  17.2    19.3    23.3  28.9 

1940  16.7    18.9    21.9  28.5    31.1    30.6    29.6    29.3    28.9    27.4    23.2    17.8 

MEAN     16.3    18.9    23.5  28.6    30.2    29.9    29.2    29.0    28.7    26.6    21.6    17.6 

.3  30.6  29.8  28.9  29.6  26.9  22.2  19.2 
.4  31.3  30.2  29.3  28.3  27.2  23.4  17.9 
.3    29.7    29.5    28.9    29.2    27.3    22.6    18.9 
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21 

.2 
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.4 

- 

- 

29.1 
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.8 
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.9 
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.8 
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26.8 

21. 

.8 

30 

,7 
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,3 
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.2 
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20 

.7 

31 

.9 
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26.6 

21 

.2 

28 

.9 
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.8 
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.8 

29.2 
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21 

.8 

29 

.0 
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,5 

30 

,4 

28.5 

29.2 

25.4 

21 

.4 

20 

.2 

28, 

.8 

29 

.1 

29.1 

29.6 

27.7 

21 

.5 

30 

.7 

30, 

.3 

29 

.6 

29.3 

29.3 

27.3 

22 

.3 

1941 

16. 

8 

19. 

,6 

26. 

,0 

30. 

6 

1942 

16. 

,9 

18. 

,8 

24. 

,9 

29. 

1 

1943 

18. 

,7 

17. 

,9 

24. 

,7 

26. 

9 

1944 

16. 

,2 

18, 

,6 

23. 

,5 

26. 

,9 

1945 

16. 

,1 

17. 

,2 

24. 

,2 

27. 

,7 
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16, 

,7 

20, 

,5 

23, 

,4 

27, 

,1 

1947 

16. 

,4 
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,1 
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,8 

29, 

,5 
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,1 
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,3 

24, 

,5 

29. 

,7 
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,5 

18, 

,4 
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,2 
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,2 
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,4 
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,1 

28, 

,5 
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,8 
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,3 
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.3 
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23, 

,7 

28, 

,3 

1952 
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.8 
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.4 
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,8 

28, 

,3 

1953 
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.1 

19, 

.9 
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1954 
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.6 
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.6 
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.2 
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,9 
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,8 

1957 

17, 
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,4 
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29, 

•  0 
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18 

■  7 
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.8 
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,5 
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.1 

1959 

17 

.5 
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.1 

24, 

,4 

29 

•  2 
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17, 

.1 

21 

,7 

23, 

.3 

30, 

.1 

26.9    22.0 


17. 

.6 

24, 

,6 
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,1 
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,2 

17. 

•  0 

24, 

,9 
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MEAN     16.9    19.4    24.1 
CLINO     16.8    19.1    24.0 
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DARBHANGA  -  CON.  INDIA  WMO  42391   26  ION   85  54E    49  M 

NOTES  ON  PAGE  101 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1875  14       0       0       3     101     210     240     413     183       0       0       0     1164 

1876  5       0       3      51      36      78      88     172     245      93       0       0      771 

1877  50      35       1      23      52      80     464     244     199     207       0      24     1379 

1878  24       3       0      10     110     181     194     256      87      33       3       0      901 

1879  0      34       0       0      49     253     470     344     301     148       0       0     1599 

1880  9      55       0       0      78     177     442     300      99      42       7       0     1209 

MEAN     17.0    21.2     0.7    14.5    71.0   163.2   316.3   288.2   185.7    87.2     1.7     4.0   1170.7 

16  0  0  1074 

i>9  17  0  1377 

3  0  0  1070 

77  0  0  834 

2  0  29  1517 

37  0  14  1468 

31  0  0  1451 

0  0  0  993 

14  0  0  1371 

50  0  0  1520 

MEAN     19.5     5.8     8.3    15.0    71.6   235.0   289.6   317.4   233.4    65.9     1.7     4.3   1267.5 

1891  27      24      54       0      88     141     266     374      84      26       0       0     1084 

1892  1      23       1      14      51     198     284     613      77       1       0       0     1263 

1893  50      19       5      31     126     201     406     301     266     237       2       0     1644 

1894  0      20       5      11      11      81     137     509     384     168      20       0     1346 

1895  13      11       1      17      62      33     337     301     203       8       0       0      986 

1896  2       0       0       1     109     154     270     232     150       4       8       3      933 

1897  1       8      57      32      92     180     175     305     248     183       0       0     1281 

1898  10      14       5      32      92     153     194     2  36     550      42       0       0     1328 

1899  31       7      15      71      68     245     433     538     161      80       0       0     1649 

1900  34       2       T       0      10     310     309      99     308      23       0       3     1098 

MEAN     16.9    12.8    14.3    20.9    70.9   169.6   281.1   350.8   243.1    77.2     3.0     0.6   1261.2 

1901  60       3      11       0     132 

1902  0       0      57      22  94 

1903  6       110  7 

1904  10       0       0  148 

1905  5      22      34      19  103 

1906  5  44  2  0  54 

1907  0  26  43  55  12 

1908  7  30  5  2  21 

1909  2  4  0  99  35 

1910  1  1  4  11  45 

MEAN      8.7    13.1    15.7    20.8    65.1   209.8   299.1   348.9   232.4 

1911  10       0      35      3 

1912  4  7  24  1 

1913  0  38  9 

1914  0  24  7  1 

1915  1  49  36  2 

1916  0      14       0      3 

1917  2      14       4 

1918  0       0       3      4 

1919  28       0       1      2 

1920  0      33      27 

MEAN      4.5    17.9    14.6    19.7    63.1   182.6   282.7   404.0   230.6    31.6    14.7     2.9   1268.9 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


DARBHANGA  -  CON. 
NOTES  ON  PAGE  101 


WMO  42391   26  ION   85  54E 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1921  18  0 

1922  13  12 

1923  0  48 

1924  0  3 

1925  9  0 

1926  19  0 

1927  23  21 

1928  25  12 

1929  19  0 

1930  16  5 


1931 

1 

1932 

0 

1933 

25 

1934 

31 

1935 

2 

1936 

3 

1937 

0 

1938 

7 

1939 

1 

1940 

0 

MEAN 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 

1950 

MEAN 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 

1960 

MEAN 
CLINO 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


50  147  257  404  512 

21  448  433  350  219 

120  114  215  179  263 

53  171  328  267  346 

29  65  255  780  406 


53 


539 


247 


307 


9  9 


45.8       161.7       324.6       329.0       252.0 


182 

45S 

293 

67 

177 

237 

347 

303 

124 

239 

122 

203 

212 

122 

53 

26 

79 

589 

175 

236 

5 

211 

74 

214 
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100 

131 

584 

231 

136 

14 

216 

376 

195 

149 

38 

175 

180 

287 

648 

113 

162 

510 

220 

248 

139 

87 

137 

578 

162 

126 

480 

313 

506 

85 

4 

188 

318 

271 

117 

68 

125 

556 

360 

187 

63.3 

185.4 

363.7 

303.7 

223, 

64 

130 

253 

473 

149 

42 

172 

152 

251 

608 

8 

128 

215 

320 

303 

0 

285 

117 

153 

371 

91 

122 

240 

283 

376 

139 

89 

475 

108 

190 

98 

72 

4  90 

168 

99 

55 

99 

419 

355 

292 

70 

369 

416 

320 

292 

56 

260 

207 

353 

45 

62.3       172.6      298.4      278.4       272.5 


106 

523 

203 

75 

429 

234 

298 

332 

209 

415 

193 

330 

144 

342 

321 

41 

209 

673 

205 

264 

294 

122 

319 

422 

185 

363 

406 

128 

280 

193 

609 

205 

172 

152 

126 

89 

104 

248 

236 

554 

213.2 

326.5 

291.6 

244 

190 

330 

291 

247 

[C  TOTAL 

0  1456 

L5  1522 

0  1012 

0  1294 

0  1627 

3  1292 
0      867 

2  1228 

^6  1397 
L2      800 

7.8  1249.5 
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866 
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1333 
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1306 
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1520 
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1009 
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1468 

3.3 

1268.8 
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1098 

1 

1307 

0 

1101 
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1104 

2 

1451 

0 

1155 

0 

1038 

0 

1323 

0 

1943 

0 

964 

0.3 

1248.4 

0 

1055 

0 

1404 

0 

1457 

0 

1009 

3 

1473 

9 

1345 

4 

1225 

0 

1452 

0 

853 

0 

1296 

1.6 

1256.9 

2 

1258 

ASIA 


DARJEELING/RAJ  BHAWAN  INDIA  WMO  42295  27  03N  88  16E  2128  <* 
NOTES  ON  PAGE  102 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FE8  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1868  762     760  761  761 

1869  763     761  761 

1870  761     761  760  761 

MEAN      --__---_____ 

1871  761     761  761  761  760  758  758  759  761  763  763  763  761 

1872  762     760  762  761  760  759  758  759  762  763  764  763  761 

1873  759     762  761  761  760  756  756  759  760  762  765  763  760 

1874  761     760  759  761  758  759  758  758  760  763  764  763  760 

1875  759     761  761  760  760  757  757  758  761  762  764  763  760 

1876  760     759  759  760  759  757  756  759  762  764  763  764  760 

1877  764     761  761  761  760  759  757  759  762  765  764  763  761 

1878  761     761  762  762  760  758  759  760  760  762  763  762  761 

1879  761     761  760  761  759  757  757  759  760  763  762  761  760 

1880  760     760  761  760  759  757  758  758  761  764  764  762  760 

MEAN    760.8   760.6  760.7  760.8  759.5  757.7  757.4  758.8  760.9  763.1  763.6  762.7  760. 


1881 


762 

758 

758 

758 

761 

764 

764 

764 

760 

758 

758 

760 

761 

763 

765 

763 

759 

758 

757 

758 

761 

763 

764 

763 

1882  --_-____  781       _  780  778 

1883  778  776  777  777  775  774  774  775  778  781  779  780  777 

1884  779  776  777  777  776  774  774  775  778  781  780  780  777 

1885  779  775  779  776  777  775  774  775  778  780  781  779  777 

1886  778  776  778  777  777  775  774  775  778  780  780  779  777 

1887  774  777  776  778  776  774  774  775  777  780  781  779  777 

1888  777  776  778  775  776  773  775  775  779  780  780 

1889  779  778  779  778  777  774  774  775  778  779  779  779  777 

1890  776  777  774  777  775  773  773  775  777  780  780  778  776 

MEAN  775.8  774.8  775.4  774.9  774.3  772.2  772.2  773.2  776.4  780.1  780.0  779.0  775.7 


1891 

778 

777 

777 

777 

776 

773 

773 

776 

779 

780 

781 

781 

777 

1892 

778 

775 

775 

777 

775 

774 

773 

775 

777 

779 

779 

780 

776 

1893 

774 

775 

776 

775 

775 

774 

773 

774 

776 

778 

780 

779 

776 

1894 

775 

777 

775 

776 

774 

773 

773 

773 

776 

778 

779 

778 

776 

1895 

776 

776 

775 

776 

775 

774 

772 

773 

777 

778 

780 

778 

776 

1896 

777 

775 

776 

775 

775 

773 

772 

774 

775 

779 

779 

779 

776 

1897 

777 

775 

776 

778 

775 

773 

773 

774 

777 

778 

779 

778 

776 

1898 

778 

774 

777 

777 

774 

772 

772 

772 

775 

778 

777 

776 

775 

1899 

774 

774 

773 

773 

773 

772 

772 

773 

776 

779 

779 

777 

775 

1900 

776 

775 

776 

776 

777 

773 

773 

774 

778 

780 

779 

779 

776 

MEAN  776.3  775.3  775.6   776.0   774.9   773.1   772.6   773.8   776.6   778.7   779.2   778.5 

1901  776  777  778 

1902  777  778  776 

1903  776  777  774 

1904  777  776  775 

1905  775  774  774 

1906  776  774  776 

1907  777  775  776 

1908  778  775  777 

1909  - 

1910  775  773  774     774     774     772     772     773     774     777     777     777      774 

MEAN  776.3  775.4  775.6   774.9   775.0   772.2   772.2   773.4   775.6   778.4   778.9   777.4    775.4 


775 

776 

771 

772 

773 

776 

778 

779 

778 

776 

775 

775 

772 

772 

774 

775 

780 

779 

776 

776 

776 

776 

773 

773 

773 

777 

778 

778 

777 

776 

774 

775 

772 

772 

773 

776 

779 

779 

778 

776 

775 

776 

772 

772 

773 

776 

778 

780 

777 

775 

774 

774 

773 

772 

775 

776 

779 

780 

778 

776 

775 

774 

772 

772 

773 

775 

778 

779 

778 

775 

776 

775 

773 

773 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


DARJEELING/RAJ  BHAWAN  -  CON.  INDIA  WMO  42295   27  03N   88  16E  2128  M 

NOTES  ON  PAGE  102 


STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1911  774  776  774  774  773  771  771  772  775  778  777  777  774 

1912  777  775  775  776  775  772  772  773  775  778  778  777  775 

1913  777  776  773  773  774  772  772  772  775  778  779  777  775 

1914  780  777  777  778  778  775  772  773  777  779  778  778  777 

1915  779  776  778  777  774  774  772  773  777  778  780  778  776 

1916  776  773  775  775  775  771  774  774  775  778  778  776  775 

1917  777  774  775  774  776  772  771  775  776  777  778  776  775 

1918  776  775  775  775  773  772  772  773  776  779  779  778  775 

1919  778  777  777  776  776  772  773  773  776  779  778  778  776 

1920  778  774  775  776  774  772  771  773  775  779  778  777  775 

MEAN  777.2  775.3  775.4  775.4  774.8  772.3  772.0  773.1  775.7  778.3  778.3  777.2  775.4 

1921  777  775  775  777  773  771  773  773  776  779  780  778  776 

1922  777  777  776  777  776  772  772  772  776  779  779  778  776 

1923  778  774  779  775  774  771  772  772  776  779  778  779  776 

1924  778  775  778  775  774  772  771  773  777  779  779  779  776 

1925  773  774  775  776  774  772  773  773  776  779  780  780  775 

1926  778  777  777  776  775  772  772  774  776  777  779  778  776 

1927  776  774  774  774  775  773  772  774  776  779  779  779  775 

1928  778  778  776  777  775  771  772  773  776  778  779  778  776 

1929  777  776  778  777  774  772  771  774  777  778  778  777  776 

1930  775  778  775  775  776  773  773  773  777  779  781  776  776 

MEAN  776.7  775.8  776.3  775.9  774.6  771.9  772.1  773.1  776.3  778.6  779.2  778.2  775.7 

1931  777  775  777  776  774  773  772  772  776  780  779  778  776 

1932  778  774  777  776  774  772  771  774  775  778  779  777  775 

1933  776  775  776  775  775  772  773  775  776  779  778  777  776 

1934  774  775  775  775  774  773  772  774  776  779  777  778  775 

1935  777  774  776  775  774  773  772  773  775  778  779  777  775 

1936  775  774  775  776  773  772  772  773  777  780  780  777  775 

1937  775  776  774  776  775  772  772  772  777  779  777  776  775 

1938  777  775  773  777  773  772  772  773  775  777  778  777  775 

1939  777  776  775  774  774  772  770  773  776  778  778  780  775 

1940  777  776  774  777  774  773  772  773  775  780  778  778  776 

MEAN  776.3  775.0  775.2  775.7  774.0  772.4  771.8  773.2  775.8  778.8  778.3  777.5  775.3 


1941 

777 

777 

777 

776 

775 

772 

772 

773 

776 

780 

778 

777 

776 

1942 

778 

777 

776 

777 

774 

772 

772 

774 

776 

778 

779 

777 

776 

1943 

776 

775 

774 

776 

774 

772 

772 

773 

775 

779 

778 

779 

775 

1944 

776 

776 

777 

776 

775 

772 

773 

776 

777 

778 

777 

777 

776 

1945 

" 

" 

" 

778 

776 

774 

775 

774 

775 

778 

780 

778 

" 

1946 

777 

778 

775 

778 

774 

773 

771 

772 

776 

778 

778 

776 

776 

1947 

776 

776 

776 

775 

775 

772 

771 

774 

776 

777 

779 

777 

775 

1948 

777 

775 

776 

775 

773 

772 

772 

773 

775 

778 

779 

777 

775 

1949 

777 

775 

776 

776 

775 

772 

772 

773 

775 

778 

778 

775 

775 

1950 

776 

774 

776 

774 

774 

771 

772 

773 

775 

777 

777 

777 

775 

776.7   775.9   775.9   776.1   774.5   772.2   772.2   773.5   775.6   778.1   778.3   777.0 


1951 

777 

775 

776 

774 

776 

772 

773 

774 

778 

779 

779 

779 

776 

1952 

778 

776 

775 

777 

775 

773 

773 

773 

776 

778 

778 

779 

,  7.7.6 

1953 

794 

794 

792 

792 

791 

789 

788 

789 

791 

794 

795 

795 

792 

1954 

791 

792 

792 

791 

790 

787 

787 

788 

791 

794 

795 

793 

791 

1955 

795 

790 

792 

792 

790 

788 

788 

790 

793 

794 

794 

793 

792 

1956 

791 

792 

792 

792 

790 

788 

789 

789 

792 

795 

795 

794 

792 

1957 

792 

790 

793 

792 

790 

788 

788 

789 

792 

794 

795 

794 

791 

1958 

794 

791 

793 

793 

790 

788 

787 

789 

791 

794 

795 

794 

792 

1959 

793 

790 

792 

792 

790 

789 

788 

788 

791 

793 

794 

795 

791 

1960 

794 

794 

793 

792 

790 

788 

788 

788 

791 

795 

794 

794 

792 

789.9   788.4   789.0   788.7   787.2   785.0   784.9   785.7   788.6   791.0   791.4   791.0 


ASIA 


DARJEELING/RAJ  BHAWAN  -  CON.  INDIA  WMO  42295   27  03N   88  16E  2128  M 

NOTES  ON  PAGE  102 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1882  5.7     4.9  10.9  12.6  12.9  15.8  17.1  16.5  15.6  13.5  9.5  7.2  11.9 

1883  3.7     5.1  -       -  -       -  16.9  16.*  15.7  12.4  8.2  5.4 

1884  5.2     3.3  10.1  12.2  12.8  14.8  16.6  16.1  16.1  11.7  7.5  5.1  11.0 

1885  4.5     3.4  9.8  12.1  12.8  15.9  16.7  16.3  14.9  12.7  9.1  5.6  11.2 

1886  4.8     4.8  10.1  12.4  13.7  16.3  16.7  16.4  15.3  13.3  9.4  6.3  11.6 

1887  1.8     4.9  9.3  11.9  14.6  15.4  16.7  15.8  15.8  12.4  9.3  6.1  11.2 

1888  3.4     4.6  10.5  13.1  14.4  16.2  16.6  16.7  15.6  12.9  8.9  6.1  11.6 

1889  5.6     5.2  11.1  13.3  14.6  15.7  16.7  16.8  15.1  13.4  11.2  6.7  12.1 

1890  7.0     7.5  9.9  13.2  13.9  15.5  16.1  15.1  14.7  12.5  8.9  4.8  11.6 

MEAN      4.6     4.9  10.2  12.6  13.7  15.7  16.7  16.2  15.4  12.8  9.1  5.9  11.5 

.7  12.9  13.3  15.7  16.7  16.3  16.2  12.2  10.2  7.1  11.5 

.1  13.6  14.5  15.8  16.4  15.6  15.9  12.4  8.2  4.8  11.6 


1891 

5.1 

4.6 

1892 

5.3 

6.1 

1893 

2.6 

2.6 

1894 

4.7 

7.1 

1895 

4.3 

5.6 

1896 

5.3 

5.0 

1897 

4.9 

5.9 

1898 

5.6 

- 

1899 

3.2 

- 

1900 

4.7 

5.9 

15 

9 

16.3 

14 

7 

13 

3 

8 

7 

16 

6 

16.0 

15 

1 

13 

6 

8 

8 

16 

3 

16.1 

15 

8 

11 

6 

9 

2 

17 

>4 

16.6 

15 

5 

12 

8 

8 

7 

16 

5 

16.5 

15 

6 

13 

7 

9 

6 

16 

.6 

16.6 

15 

3 

14 

2 

- 

16 

6 

16.8 

15 

8 

12 

8 

8 

1 

16 

,7 

17.1 

15 

6 

13 

2 

9 

8 

1901 

2.9 

7.2 

9.3 

13.4 

14.3 

16.6 

16.9 

16.8 

1902 

- 

6.7 

10.5 

12.2 

14.2 

15.8 

16.6 

16.7 

1903 

4.4 

4.9 

9.6 

14.2 

15.1 

15.7 

17.2 

16.6 

1904 

5.7 

6.6 

9.9 

12.8 

13.8 

16.7 

16.5 

16.6 

1905 

3.5 

2.3 

8.7 

10.7 

14.2 

16.9 

16.8 

16.4 

1906 

4.4 

5.2 

8.3 

13.9 

15.2 

16.1 

17.5 

16.5 

1907 

6.8 

5.5 

7.8 

11.3 

14.4 

15.4 

16.7 

17.1 

1908 

5.6 

6.8 

10.5 

15.4 

14.4 

16.7 

17.2 

- 

1909 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1910 

4.6 

6.3 

10.1 

13.3 

14.3 

16.1 

16.6 

16.9 

MEAN 

4.7 

5.7 

9.4 

13.0 

14.4 

16.2 

16.9 

16.7 

1911 

6.2 

5.7 

8.6 

12.8 

14.7 

16.6 

17.3 

16.8 

1912 

5.1 

6.7 

9.8 

11.4 

14.8 

16.6 

16.7 

16.9 

1913 

4.9 

6.0 

8.1 

14.5 

14.4 

15.9 

17.1 

16.8 

1914 

5.8 

7.0 

9.3 

10.7 

15.1 

16.9 

17.2 

17.1 

1915 

7.3 

6.7 

10.3 

14.3 

16.3 

17.1 

17.9 

18.0 

1916 

4.8 

6.8 

11.9 

13.6 

16.3 

17.3 

16.9 

17.4 

1917 

5.1 

6.2 

9.4 

13.1 

14.8 

16.8 

17.5 

17.5 

1918 

4.9 

6.7 

10.3 

12.6 

15.7 

16.3 

17.3 

16.6 

1919 

6.2 

6.5 

11.3 

13.2 

15.0 

17.4 

17.5 

18.2 

1920 

6.9 

5.6 

9.5 

13.4 

14.6 

17.3 

18.1 

17.1 

15 

8 

12 

9 

9 

6 

15 

8 

13 

2 

9 

2 

16 

7 

13 

3 

10 

4 

16 

1 

13 

4 

9 

7 

_ 

14 

6 

10 

.7 

16 

6 

13 

4 

9 

4 

16.3 
16.6 

15.8 
6.9     5.6     9.5    13.4    14.6    17.3    18.1    17.1    16.2 

MEAN       5.7     6.4     9.9    13.0    15.2    16. R    17.4    17.2    16.3 

1921  5.9  6.8  11.4 

1922  5.8  7.3  11.5 

1923  6.7  5.5  10.5 

1924  5.1  5.6  12.0 

1925  ,  3.7     5.3    10.7 

1926  5.4  6.4  9.0 

1927  4.4  5.6  8.1 

1928  6.2  7.8  11.2    14.1    15.3    16.8    17.7    17.4    16.7    13.9     8.9 

1929  5.3  6.0  11.2    13.6    15.8    17.0    17.4    17.3    15.8    12.8     9.1 

1930  3.0  6.6  9.7    13.1    15.2    16.2    17.6    16.9    16.2    13.1     9.4 

MEAN      5.2     6.3    10.5    13.6    15.3    16.7    17.3    17.2    16.1    13.4     9.5 


14 

2 

16 

4 

17 

0 

17 

1 

17.4 

16 

3 

14 

6 

15 

8 

16 

2 

17 

2 

17.1 

16 

2 

13 

2 

14 

7 

16 

7 

16 

7 

17.2 

15 

9 

14 

1 

14 

7 

16 

9 

16 

8 

16.6 

15 

4 

13 

2 

15 

1 

16 

7 

17 

3 

17.2 

16 

0 

12 

4 

14 

7 

17 

0 

17 

5 

17.7 

16 

8 

13 

7 

14 

9 

16 

9 

17 

7 

17.4 

16 

1 

14 

1 

15 

3 

16 

8 

17 

7 

17.4 

16 

7 

13 

6 

15 

8 

17 

0 

17 

4 

17.3 

15 

8 

12 

0 

11 

9 

11 

S 

11 

9 

11 

8 

12 

0 

12 

7 

12 

.3 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


DARJEELING/RAJ  BHAWAN  -  CON.  INDIA  WMO  42295   27  03N   88  16E  2128  M 

NOTES  ON  PAGE  102 


TEMPERATURE  DEC  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY 

1931  6.3  6.0  10.3  13.8  14 

1932  5.5  4.3  10.8  13.3  14 

1933  4.4  6.5  10.8  11.1  13 

1934  4.1  5.9  9.6  13.3  13 

1935  4.4  5.8  10.8  12.6  14 

1936  3.4  5.2  10.3  12.9  14 

1937  3.8  5.6  9.5  13.3  14 

1938  5.9  -  10.8  14.6  14 

1939  5.6  6.6  9.5  14.5  14.6    15.9    16.6    16.4    15.7    13.2    10.3     7.4     12.2 

1940  5.5  5.8  7.2  13.5  14.8    16.4    16.3    16.8    15.7    14.3    10.1     7.2     12.0 

MEAN  4.9  5.7  10.0  13.3  14.4    16.0    16.6    16.7    15.7    13.7     9.7     6.8     12.0 

1941  4.9  7.3  11.3  14.4  14.8    16.6    17.0    16.8    16.2    14.4     9.9     8.2     12.7 

1942  6.1  7.4  10.3  12.9  15.5    16.8    17.3    16.6    15.6    14.3    11.3     6.9     12.6 

1943  6.3  5.4  9.2  11.3  15.1    16.2    16.7    16.4    16.5    13.8    11.5     7.9     12.2 

1944  4.6  5.3  9.5  11.3  15.5    16.3    16.4    17.1    15.4    13.7     9.6     6.9     11.8 

1945  5.5  4.5  10.7  13.1  14.0    16.1    17.4    16.8    16.5    13.7    11.2     6.8     12.2 

1946  6.9  8.7  10.1  11.4  14.8    16.7    16.8    17.3    16.4    13.8    10.3     8.5     12.6 

1947  5.5  7.4  9.7  13.9  15.4    16.9    17.2    16.9    16.9    13.5    10.7     8.8     12.7 

1948  7.2  6.5  10.1  13.2  15.1    16.6    16.4    16.8    16.3    13.1     9.7     6.8     12.3 

1949  5.7  6.1  10.6  12.0  14.8    16.4    16.6    16.6    16.3    15.1     9.5     4.8     12.0 

1950  5.9  5.8  9.7  13.7  14.9    16.2    16.6    16.1    16.2    14.6    10.4     6.6     12.2 

MEAN  5.9  6.4  10.1  12.7  15.0    16.5    16.8    16.7    16.2    14.0    10.4     7.2     12.3 

.4  10.9  12.5  14.8    16.3    16.2    17.3    16.4    14.9     9.8     8.9     12.6 

■1  9.0  13.7  14.6    16.8    17.1    16.8    15.9    15.1    10.7     6.8     12.6 


16, 

,2 

16, 

,8 

16, 

,1 

16, 

,3 

15, 

,4 

16, 

.8 

15, 

,8 

16, 

.8 

15, 

.8 

16, 

.7 

16, 

■  3 

16, 

,9 

15, 

,7 

16, 

.2 

15, 

,9 

16 

.6 

1951 
1952 

5, 
6, 

,3 

,  7 

1953 
1954 
1955 

6. 
5, 
6, 

,1 
,9 
,6 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

5, 
6, 
7, 
8, 

7, 

,4 
.1 
,3 
.6 
>2 

MEAN 
CLINO 

6, 

6, 

,5 

.4 

12.7 
11.1 


17.3  18.2  17.2  15.1  12.2 
17.2  17.4  17.8  14.7  11.1 
17.1  16.9  16.7  15.3  11.9 

17.5  17.5  16.7  14.6  11.1 

17.4  17.5  17.1  13.9  11.3 


14.9 
15.1 


PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MA 

1867 

1868     11      34      30      83     119     883     797    1101     364      11       0       5     3438 


- 

- 

- 

987 

717 

564 

83 

119 

883 

797 

1101 

364 

120 

104 

504 

547 

693 

463 

186 

196 

1179 

665 

471 

257 

1869  9      26      31     120     104     504     547     693     463      55       1       2     2555 

1870  0      31      38     186     196    1179     665     471     257     696       8       0     3727 


MEAN 


1871 

1872 

1873 

1874 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 

18  18       0  2971 

S8  0       0  2730 

1  0       0  1960 

>3  0       2  3175 

1  0       8  2925 

76  1  17  2963 

38  0  15  2683 

52  0       0  2951 

32  0       6  4087 

58  10  11  3273 

48.2   106.4   193.1   577.7   830.0   592.0   435.8   142.7  2.9     5.9  2971.8 


81 

208 

427 

887 

619 

624 

111 

94 

522 

776 

539 

369 

155 

129 

324 

570 

474 

263 

177 

84 

746 

374 

561 

662 

69 

201 

765 

697 

789 

291 

42 

180 

752 

1008 

433 

326 

188 

200 

376 

884 

347 

481 

137 

196 

460 

863 

599 

589 

38 

339 

703 

1360 

1033 

504 

66 

300 

702 

881 

526 

249 

ASIA 
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PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1881 

1882 

1883 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

MEAN 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

MEAN 

1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

MEAN 


11.0    25.7 


43 

236 

486 

462 

652 

721 

161 

144 

199 

848 

639 

829 

470 

402 

54 

198 

1004 

489 

784 

281 

17 

100 

136 

536 

764 

563 

235 

291 

245 

251 

501 

1007 

724 

732 

47 

71 

228 

563 

703 

952 

515 

51 

136 

499 

566 

717 

734 

352 

88 

80 

99 

217 

1001 

584 

305 

2 

88 

134 

796 

1412 

516 

360 

66 

128 

155 

796 

1489 

767 

409 

267 

108.9 

213.5 

631.3   868.3 

710.5 

438.0 

139 

25 

424 

368 

689 

566 

146 

22 

211 

325 

650 

1098 

667 

319 

26 

211 

49 

663 

589 

641 

743 

131 

129 

75 

544 

545 

682 

350 

130 

124 

331 

540 

708 

733 

608 

14 

63 

209 

S00 

387 

486 

623 

6 

73 

102 

342 

551 

657 

177 

322 

82 

126 

273 

1059 

479 

938 

36 

128 

289 

666 

1054 

558 

884 

25 

85 

90 

733 

785 

418 

342 

0 

34.9   113.1   202.0   557.9   746.5   588.7   513.0 


37 

188 

469 

769 

641 

208 

118 

82 

105 

555 

862 

647 

1149 

122 

33 

219 

600 

346 

639 

221 

262 

93 

285 

451 

670 

541 

221 

204 

85 

241 

351 

970 

978 

751 

171 

10 

218 

487 

773 

857 

191 

7 

105 

170 

559 

546 

343 

154 

0 

30 

225 

388 

504 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

94 

65 

43 

112 

414 

1005 

515 

395 

137 

57.6 

195.9 

474.9 

716.1 

645.1 

376.0 

120.7 

71 

254 

658 

1008 

634 

375 

112 

192 

61 

472 

825 

548 

363 

152 

16 

177 

1200 

563 

536 

267 

86 

132 

141 

367 

1069 

928 

199 

15 

63 

211 

458 

635 

713 

248 

16 

246 

97 

833 

707 

429 

743 

165 

20 

250 

883 

776 

387 

516 

488 

138 

220 

774 

543 

895 

362 

14 

161 

181 

734 

859 

475 

575 

11 

58 

240 

531 

696 

315 

553 

46 

7.6    34.2    46.9   109.7   183.2   691.0   768.1   586.0   420.1   110.5    56.7 


2  2813 
0  3661 

3  2890 
5  2733 

t9  3656 

0  3186 

0  3193 

0  2365 

0  3525 

0  4024 

5.9  3204.6 

0  2364 
16  3412 

1  3102 
13  2526 

1  3119 

2  2593 

3  2312 
L4  3115 

2  3768 
9  2540 

6.1  2885.1 

3  2541 
0  3615 
0  2342 
0  2527 

32  3630 

0  2  664 

0  2058 


1  2729 

5.3  2687.3 

0  3210 

3  3054 

S.4  3012 

0  3028 

0  2505 

2  3272 
0  3409 

3  3098 
0  3118 
0  2506 

7.2  3021.2 
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NOTES  ON  PAGE  102 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1921  98  0  91  181  162  411  703  634  331  24  1  1  2637 

1922  15  T  15  100  98  924  565  654  195  0  1  25  2592 

1923  0  54  31  89  125  336  1043  330  297  45  1  0  2351 

1924  2  21       9  92  57  425  1057  665  464  69  134  0  2995 

1925  10       2  284  127  513  683  592  835  34  12  0  3083 

1926  10  6  63  60  295  271  974  780  184  40  1  2  2686 

1927  3  32  58  157  83  616  817  516  485  44  80  2  2893 

1928  6  52  10  108  169  690  620  464  125  198  21  0  2463 

1929  43  26  72  178  40  623  574  388  263  904  4  21  3136 

1930  20  36  69  70  119  407  640  440  396  113  40  13  2363 

MEAN  19.8  22.7  42.0  131.9  127.5  521.6  767.6  546.3  357.5  147.1  29.5  6.4  2719.9 

1931  0  5 

1932  8  12  2 

1933  27  8 

1934  8  70 

1935  26  46  3 


26 

242 

335 

680 

338 

507 

36 

83 

168 

497 

507 

538 

304 

27 

247 

288 

569 

784 

604 

471 

239 

66 

290 

568 

576 

618 

294 

308 

79 

198 

364 

692 

801 

569 

16 

123 

286 

398 

851 

620 

728 

148 

129 

244 

275 

509 

722 

328 

561 

129 

421 

987 

634 

705 

371 

34 

11 

203 

595 

801 

550 

384 

233 

78 

128 

562 

824 

432 

214 

9 

1936  0  55  1C 

1937  0  65 

1938  7  23  4 

1939  T  17 

1940  2  97  7 

MEAN      7.8  39.8  30.1    97.1   246.8   515.0   685.8   592.8   417.0   161.3    21.6 

1941  12  10  5 

1942  26  21  14 

1943  6  52  4 

1944  30  46  15 

1945  5  13  4 

1946  0  46  1 

1947  9  3  1 

1948  T  16  t 

1949  9  45  1 

1950  5  27  9 

MEAN  10.2  27.9  70.2   153.3   183.2   565.2   741.0   600.2   380.6   116.0 

1951  6  8  7 

1952  1 30 £ 

"1953  40  7    """  i 

1954  11  2  3  2 

1955  12  0  i 

1956  17  0  ■ 

1957  240  34  l 

1958  25  13  ; 

1959  117  14  t 

1960  0  15  11 

MEAN  46.9  14.4  ( 

CLINO  22  21 


118 

325 

346 

701 

706 

186 

19 

224 

114 

455 

684 

561 

438 

65 

223 

123 

612 

500 

485 

439 

6 

95 

183 

368 

829 

499 

366 

207 

116 

152 

548 

481 

753 

408 

291 

125 

297 

605 

819 

426 

672 

143 

62 

122 

307 

801 

637 

387 

57 

212 

170 

326 

833 

404 

298 

213 

260 

166 

683 

845 

707 

435 

88 

98 

180 

1402 

917 

824 

177 

71 

125 

463 

868 

612 

360 

63 

221 

467 

691 

586 

771 

33 

147 

621 

985 

545 

434 

11 

189 

654 

589 

553 

231 

9 

67 

619 

755 

458 

329 

42 

115 

751 

208 

517 

499 

192 

71 

391 

694 

488 

305 

47 

73 

331 

726 

503 

449 

6 

181 

275 

810 

382 

397 

201 

195 

225 

831 

557 

775 

115 

138.4 

479.7 

715.7 

520.1 

455.0 

71 

187 

522 

713 

573 

419 

116 

0 

2191 

1 

2328 

4 

3260 

8 

2841 

5 

2851 

8 

3327 

1 

2858 

0 

3355 

0 

2802 

9 

2444 

0.6 

2825.7 

6 

2512 

0 

2736 

2 

2495 

0 

2778 

3 

2811 

0 

3173 

3 

2467 

0 

2616 

9 

3257 

0 

3794 

2.3 

2863.9 

1 

2676 

1 

3015 

2 

2960 

0 

2342 

0 

2423 

8 

2452 

2 

2346 

0 

2355 

0 

2496 

0 

2844 

2.4 

2590.9 

5 

2760 

ASIA 
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STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1881 

1014 

1012 

1009 

1004 

1004 

998 

998 

1000 

1002 

1007 

1011 

1013 

1006 

1882 

1014 

1011 

1008 

1005 

1003 

998 

998 

1000 

1003 

1007 

1012 

1013 

1006 

1883 

1014 

1011 

1007 

1004 

1001 

998 

997 

1000 

1003 

1009 

1011 

1015 

1006 

1884 

1015 

1012 

1007 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1012 

1015 

- 

1885 

1015 

1011 

1009 

1004 

1005 

999 

998 

999 

1004 

1008 

1013 

1014 

1007 

1886 

1013 

1011 

1008 

1005 

1004 

998 

998 

1000 

1003 

1007 

1012 

1014 

1006 

1887 

1011 

1011 

1007 

1006 

1002 

999 

998 

1001 

1002 

1009 

1012 

1014 

1006 

1888 

1014 

1011 

1008 

1004 

1002 

997 

998 

999 

1004 

1009 

1012 

1014 

1006 

1889 

1014 

1012 

1009 

1005 

1003 

999 

998 

999 

1003 

1007 

1009 

1012 

1006 

1890 

1011 

1010 

1005 

1005 

1002 

998 

997 

1000 

1003 

1008 

1013 

1013 

1005 

MEAN  1013.5  1011.2  1007.7  1004.7  1002.9  998.2  997.8  999.8  1003.0  1007.9  1011.7  1013.7  1006.0 

1891  1013    1012  1009    1005    1003  998  996  1000  1003  1009  1012  1015  1006 

1892  1013    1008  1005    1004    1002  999  997  1001  1002  1007  1010  1014  1005 

1893  1012    1012  1009    1005    1002  1000  998  1000  1002  1007  1013  1015  1006 

1894  1012    1011  1006    1004    1001  998  998  999  1003  1006  1013  1014  1005 

1895  1013    1012  1007    1006    1002  1000  998  999  1003  1008  1013  1013  1006 

1896  1013    1010  1006    1003    1003  999  997  1000  1002  1009  1012  1015  1006 

1897  1013    1010  1008    1006    1003  998  999  1000  1004  1007  1011  1014  1006 

1898  1014    1009  1007       -    1002  997  998     998  1003  1008  1011  1012 

1899  1013    1009  1007    1005    1001  999  997  998  1003  1009  1013  1014  1006 

1900  1013    1011  1008    1005    1005  998  998     999  1005  1009  1011  1014  1006 

MEAN  1012.9  1010.4  1007.2  1004.8  1002.4  998.6  997.6  999.4  1003.0  1007.9  1011.9  1014.0  1005.8 


1901 

1014 

1012 

1010 

1004 

1003 

998 

997 

999 

1004 

1006 

1011 

1011 

1006 

1902 

1013 

1014 

1008 

1006 

1003 

998 

997 

1000 

1003 

1011 

1013 

1013 

1007 

1903 

1014 

1014 

1007 

1005 

1004 

999 

998 

1000 

1004 

1006 

1011 

1013 

1006 

1904 

1013 

1011 

1007 

1003 

1003 

997 

997 

999 

1003 

1008 

1013 

1015 

1006 

1905 

1014 

1013 

1008 

1008 

1004 

998 

997 

1000 

1003 

1007 

1014 

1013 

1007 

1906 

1014 

1011 

1010 

1002 

1001 

999 

996 

1001 

1001 

1008 

1012 

1013 

1006 

1907 

1012 

1011 

1009 

1005 

1002 

998 

997 

998 

1002 

1007 

1012 

1013 

1006 

1908 

1014 

1010 

1008 

1003 

1003 

998 

998 

1000. 

1003 

1007 

1011 

1014 

1006 

1909 

1012 

1012 

1006 

1007 

1002 

999 

998 

1001 

- 

- 

- 

- 

- 

1910 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

999 

1001 

1008 

1011 

1013 

- 

MEAN   1013.3  1012.0  1008.1  1004.8  1002.8   998.2   997.2   999.7  1002.7  1007.6  1012.0  1013.1   1006.0 


1911 

1011 

1012 

1008 

1005 

1002 

998 

997 

998 

1003 

1008 

1013 

1014 

1006 

1912 

1014 

1011 

1008 

1008 

1004 

998 

998 

999 

- 

1010 

1011 

1014 

- 

1913 

1014 

1012 

1006 

1003 

1003 

1000 

998 

998 

1003 

- 

1015 

1014 

- 

1914 

1016 

1012 

1008 

1008 

1004 

999 

996 

999 

1004 

1011 

1012 

1014 

1007 

1915 

1015 

1012 

1011 

1006 

1001 

1000 

997 

998 

1004 

1005 

1012 

1014 

1006 

1916 

1013 

1008 

1006 

1005 

1003 

996 

1001 

1000 

1001 

1007 

1011 

1013 

1005 

1917 

1014 

1010 

1008 

1003 

1004 

998 

997 

1001 

1003 

1006 

1011 

1012 

1006 

1918 

1014 

1012 

1007 

1005 

1000 

998 

997 

999 

1003 

1009 

1012 

1014 

1006 

1919 

1015 

1013 

1009 

1006 

1004 

998 

998 

999 

1004 

1008 

1011 

1013 

1007 

1920 

1013 

1011 

1008 

1006 

1002 

998 

996 

999 

1002 

1008 

1011 

1012 

1006 

MEAN 

1013. 

9  1011. 

3  1007.9  1005. 

>  1002.7 

998.: 

997.5   999.0 

1003.0  1008.0  1011.9  1013.4 

1006.0 

1921 

1013 

1010 

1006 

1006 

1000 

997 

999 

999 

1003 

1010 

1013 

1014 

1006 

1922 

1013 

1011 

1007 

1004 

1003 

997 

998 

998 

1003 

1009 

1012 

1014 

1006 

1923 

1014 

1011 

1010 

1004 

1001 

996 

997 

997 

1003 

1008 

1010 

1014 

1005 

1924 

1015 

1010 

1008 

1004 

1003 

997 

996 

999 

1005 

1007 

1011 

1014 

1006 

1925 

1011 

1010 

1007 

1006 

1001 

998 

998 

999 

1004 

1009 

1013 

1016 

1006 

1926 

1015 

1012 

1010 

1006 

1004 

998 

997 

999 

1003 

1006 

1012 

1012 

1006 

1927 

1013 

1011 

1007 

1003 

1003 

999 

997 

1000 

1003 

1008 

1012 

1014 

1006 

1928 

1014 

1012 

1007 

1005 

1002 

996 

998 

999 

1003 

1008 

1013 

1013 

1006 

1929 

1013 

1011 

1009 

1006 

1002 

997 

996 

1000 

1004 

1009 

1012 

1013 

1006 

1930 

1013 

1012 

1008 

1005 

1003 

1000 

997 

999 

1004 

1010 

1013 

1014 

1007 

MEAN 

1013. 

4  1011. 

0  1007.9  1004.9  1002.2 

997.5 

997.3   998.9  1003.5  1008.4  1012. 

1013.8 

1005.9 

WORLD  WEATHER  RECORDS 
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STATION  PRESSURE  MB 


1931 

1014 

1012 

1009 

1005 

1003 

998 

997 

996 

1003 

1007 

1011 

1012 

1006 

1932 

1015 

1011 

1008 

1005 

1002 

997 

996 

1000 

1001 

1007 

1011 

1013 

1006 

1933 

1013 

1010 

1007 

1005 

1003 

997 

998 

1001 

1002 

1007 

1011 

1012 

1006 

1934 

1012 

1011 

1007 

1005 

1003 

1000 

998 

1001 

1002 

1008 

1011 

1015 

1006 

1935 

1015 

1011 

1008 

1005 

1002 

999 

997 

1000 

1001 

1007 

1011 

1013 

1006 

1936 

1013 

1010 

1008 

1004 

1002 

999 

998 

999 

1003 

1009 

1012 

1013 

1006 

1937 

1013 

1012 

1006 

1005 

1003 

998 

997 

998 

1004 

1009 

1011 

1012 

1006 

1938 

1014 

1011 

1005 

1005 

1001 

998 

999 

1000 

J  002 

1006 

1012 

1012 

1005 

1939 

1014 

1012 

1007 

1003 

1002 

998 

996 

998 

1002 

1008 

1010 

1016 

1006 

1940 

1014 

1012 

1008 

1006 

1002 

999 

998 

999 

1003 

1010 

1011 

1014 

1006 

MEAN 

1013.7  1011.2  1007.3 

1004. 

8  1002.3 

998.3 

997.4 

999.2 

1002.3  1007.8 

1011. 

1  1013.2 

1005.7 

1941 

1014 

1013 

1008 

1005 

1003 

998 

997 

998 

1003 

1010 

1011 

1012 

1006 

1942 

1014 

1011 

1007 

1006 

1002 

998 

997 

1000 

1003 

1007 

1011 

1013 

1006 

1943 

1012 

1011 

1006 

1007 

1002 

997 

998 

999 

1002 

1009 

1010 

1014 

1006 

1944 

1013 

1012 

1009 

1007 

1001 

998 

998 

1001 

1003 

1008 

1009 

1011 

1006 

1945 

1011 

1008 

1009 

1006 

1002 

997 

998 

998 

1002 

1009 

1011 

1012 

1005 

1946 

1012 

1011 

1007 

1008 

1002 

998 

998 

998 

1001 

1008 

1011 

1012 

1006 

1947 

1013 

1011 

1009 

1004 

1004 

997 

997 

1001 

1002 

1008 

1012 

1013 

1006 

1948 

1013 

1012 

1010 

1006 

1002 

998 

998 

999 

- 

1008 

1012 

1013 

- 

1949 

1012 

1010 

1007 

1006 

1003 

99  8 

999 

1000 

1002 

1008 

1012 

1013 

1006 

1950 

" 

" 

1009 

1004 

1003 

997 

998 

997 

1003 

1007 

- 

1013 

- 

MEAN 

1C12.' 

1    1011.1 

3  1008.1 

1005. 

9  1002.4 

997.6 

997.8 

999.1 

1002.: 

)  1008.2 

1011. 

0  1012.6 

1005.7 

1951 

1014 

1010 

1008 

1005 

1005 

998 

1000 

1000 

1005 

1007 

1012 

1014 

1007 

1952 

1015 

1011 

1009 

1007 

1004 

1000 

999 

999 

1003 

1007 

1011 

1016 

1007 

1953 

1015 

1013 

1008 

1006 

1002 

999 

1000 

1000 

1003 

1009 

1012 

1015 

1007 

1954 

1013 

1010 

1009 

1004 

1002 

998 

999 

999 

1002 

1008 

1013 

1013 

1006 

1955 

1016 

1010 

1007 

1006 

1002 

998 

999 

1002 

1005 

1007 

1011 

1014 

1006 

1956 

1012 

1011 

1008 

1005 

1000 

099 

1000 

999 

1003 

1009 

1013 

1015 

1006 

1957 

1013 

1011 

ioio 

1005 

1002 

999 

998 

1001 

1004 

1009 

1013 

1014 

1007 

1958 

1015 

1011 

1009 

1008 

1003 

999 

998 

1002 

1003 

1008 

1013 

1015 

1007 

1959 

1014 

1011 

1010 

1006 

1001 

1000 

999 

998 

1003 

1009 

1012 

1014 

1006 

1960 

1015 

1012 

1009 

1004 

1001 

999 

999 

998 

1003 

1008 

1012 

1013 

1006 
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1946  18.7  22.1  23.6  24.6  26.8 
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28, 

,1 

28, 

,3 

27, 

,9 

27, 

,9 

28, 

,3 

28. 

,8 

26. 

,7 

26. 

.6 

28, 

,8 

27, 

.9 

27, 

.9 

27, 

,3 

28, 

,2 

28, 

,9 

27, 

,2 

27, 

.4 

27, 

.9 

28, 

,2 

27, 

.6 

- 

27, 

,7 

28, 

.1 

- 

26, 

,7 

27, 

.3 

28, 

.2 

27, 

,8 

2  6 

.8 

28, 

,7 

27, 

,7 

27, 

.9 

1951 

18, 

,1 

20, 

,9 

1952 

18, 

,8 

21, 

,5 

1953 

17, 

,6 

20, 

,6 

1954 

17, 

,3 

22, 

,1 

1955 

17, 

,9 

20, 

,8 

1956 

- 

18, 

,8 

1957 

17, 

,8 

19, 

,1 

1958 

19, 

.1 

19, 

,9 

1959 

17, 

.7 

19, 

,2 

1960 

17, 

.5 

21, 

.8 

26, 

,9 

27, 

,5 

28.9 

28, 

,2 

26. 

,4 

22. 

,4 

19. 

,1 

28. 

.4 

28, 

,2 

28.5 

27, 

,8 

26. 

,6 

22, 

,5 

19. 

,6 

27, 

.5 

27, 

,8 

28.9 

27, 

,6 

26. 

,2 

22, 

.2 

20. 

2 

27, 

,0 

27, 

,8 

28.7 

29, 

,1 

25. 

,8 

22. 

.1 

18. 

,6 

27, 

,1 

27, 

,9 

27.8 

28. 

,6 

27. 

,5 

22, 

.6 

" 

_ 

_ 

- 

_ 

25, 

,9 

22, 

.3 

18. 

,7 

27, 

.5 

28, 

.3 

28.6 

29, 

,5 

26, 

,3 

23, 

>2 

19. 

.3 

28, 

.4 

29, 

,4 

27.5 

28, 

,6 

26, 

,8 

23, 

.0 

19. 

.8 

27, 

,2 

28, 

.5 

29.0 

27, 

,7 

25, 

,3 

22, 

.3 

19, 

.1 

28, 

.0 

28, 

,1 

29.3 

27, 

,1 

26, 

.8 

22, 

.3 

20, 

.1 

27, 

•  6 

28, 

.2 

28.6 

28, 

.2 

26, 

>4 

22, 

.5 

19. 

,4 

27, 

.2 

28, 

,1 

28.3 

27, 

>8 

26, 

.1 

22, 

.3 

18, 

.9 

23.8 
24.5 


19, 

,1 

24. 

,2 

19, 

,1 

24, 

,3 

18, 

,4 

24, 

,3 

17. 

,9 

24, 

,1 

18, 

,2 

24, 

,2 

18, 

,6 

24, 

.1 

18. 

.1 

24, 

,2 

18, 

.5 

24, 

,3 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


DHUBRI  -  CON. 
NOTES  ON  PAGE  102 


WMO  42404   26  01N   89  59E 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1881  0  7 

1882  2  47 

1883  8  1 

1884  6  9 

1885  8  1 

1886  T  8 

1887  15  0 

1888  11  2 

1889  34  43 

1890  24  0 


MEAN 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

MEAN 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

MEAN 

1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

MEAN 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


66  85  398  342  230  167 

31  64  340  744  171  482 

0  144  392  328  105  423 

139  186  371  385  177  222 

112  113  311  814  513  166 


52 


442 
461 

330 


64 

230 

575 

323 

395 

420 

183 

561 

820 

180 

453 

330 

151 

256 

1126 

272 

393 

276 

44 

145 

1041 

445 

44  8 

421 

174 

262 

1003 

275 

364 

388 

11.8         58.3       120.8       326.6      717.8       269.1       351.3       342.9      103. 


139 

376 

365 

547 

196 

124 

30 

89 

831 

742 

654 

587 

152 

9 

193 

206 

447 

820 

324 

199 

73 

114 

303 

486 

120 

315 

510 

167 

125 

334 

129 

1309 

318 

672 

13 

163 

573 

127 

344 

103 

499 

54 

31 

886 

340 

363 

188 

634 

148 

126 

335 

720 

303 

284 

439 

101 

114 

331 

657 

301 

589 

396 

60 

100 

569 

489 

588 

91 

103 

53 

8.6         15.4         44.3       119.4      474.4      450.2       534.9      299.5       372.8         70.8 


65 

207 

668 

178 

306 

204 

53 

153 

477 

651 

424 

604 

612 

43 

0 

328 

765 

434 

421 

340 

94 

240 

580 

263 

234 

225 

130 

152 

170 

392 

1026 

355 

514 

368 

103 

25 

224 

468 

878 

700 

294 

216 

204 

234 

467 

616 

110 

612 

49 

56 

303 

462 

567 

109 

807 

38 

203 

288 

1071 

313 

145 

248 

154 

131 

342 

918 

506 

329 

93 

82 

25.2         50.5       124.7       337.5      675.9      450.5      346.3       370.8         98.4 


175 

392 

453 

451 

157 

739 

378 

189 

433 

658 

726 

642 

152 

98 

109 

357 

422 

435 

321 

435 

140 

199 

207 

441 

250 

462 

447 

26 

67 

808 

419 

401 

411 

116 

135 

255 

355 

295 

578 

305 

317 

240 

26 

130 

946 

320 

114 

244 

372 

246 

292 

638 

938 

401 

107 

4 

128 

237 

611 

445 

180 

431 

374 

205 

324 

879 

217 

809 

849 

204 

0 

1752 

0 

2742 

2 

1788 

0 

1704 

16 

2350 

3 

2091 

0 

2695 

0 

2618 

0 

2706 

0 

2766 

2.1 

2321.2 

0 

1887 

0 

3123 

0 

2339 

18 

2087 

0 

2942 

1 

1914 

0 

2709 

2 

2339 

1 

2514 

0 

2120 

3.1         23.2         28.0       159.9       353.5      576.2      476.1       380.2       383.7       197.1 


0  1803 

0  3057 

0  2431 

0  1927 

0  3002 

0  2856 

0  2429 

0  2405 

0  2426 

0  2616 

0.0  2495.2 

0  2783 

0  3066 
25  2323 

1  2110 
0  2444 

0  2361 

0  2214 

0  2631 

0  2436 

0  3571 

2.6  2593.9 


ASIA 


DHUBRI  -  CON.  INDIA  WMO  42404   26  OIN   89  59E 

NOTES  ON  PAGE  102 


PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN      FEB     MAR      APR      MAY     JUN      JUL      AUG     SEP     OCT      NOV  DEC  TOTAL 

4  1  3500 

0  0  2327 

0  0  2168 

78  0  3401 

19  0  2747 

0  9  3006 

18  0  3603 

12  0  2918 

0  2  2352 

41  0  2059 

MEAN     14.5    11.5    41.5   179.9   446.1   708.1   496.3   344.1   379.5   168.2    17.2  1.2  2808.1 

1931  0       3      45     203     542     350     750     207     278      42       0  11  2431 

1932  0       9       7     195     463     727     227     385     335     123      84  8  2563 

1933  5      10       0     182     216     464     214     253     290     152       4  0  1790 

1934  25      50       0     150     538     398     506     164      58     144      11  1  2045 

1935  2      23       1      85     564     859     198     570     281       0       0  0  2583 


1921 

33 

1922 

9 

1923 

2 

1924 

3 

1925 

3 

1926 

8 

1927 

10 

1928 

14 

1929 

53 

1930 

10 

392 

659 

756 

729 

314 

443 

81 

68 

284 

759 

270 

257 

552 

62 

278 

552 

483 

120 

223 

345 

135 

165 

472 

879 

609 

565 

423 

206 

365 

571 

400 

342 

485 

498 

19 

113 

287 

1068 

828 

242 

189 

165 

43 

442 

1286 

760 

238 

635 

118 

128 

380 

428 

632 

589 

359 

372 

168 

565 

347 

409 

104 

216 

424 

79 

249 

675 

264 

424 

135 

100 

203 

542 

350 

750 

207 

278 

42 

195 

463 

727 

227 

385 

335 

123 

182 

216 

464 

214 

253 

290 

152 

150 

538 

398 

506 

164 

58 

144 

85 

564 

859 

198 

570 

281 

0 

93 

257 

498 

539 

221 

295 

149 

72 

527 

295 

469 

353 

401 

140 

223 

359 

769 

517 

453 

407 

177 

8 

736 

439 

194 

215 

216 

146 

32 

478 

667 

307 

237 

306 

0 

1936  3  21  122      93  257  498  539  221  295  149  0  12  2210 

1937  0  70       1      72  527  295  465  353  401  140  5  0  2329 

1938  0  8       7  223  359  769  517  453  407  177  0  0  2920 

1939  0  14       0       8  736  439  194  215  216  146  9  0  1977 

1940  0  61  147      32  478  667  307  237  306       0  24  1  2260 

MEAN      3.5  26.9    33.0  124.3  468.0  546.6  391.7  305.8  286.7  107.3  13.7  3.3  2310.8 

1941  1  12       4  102  566  549  315  407  513      66  12  0  2547 

1942  10  22      76  263  374  744  129  260  456      72  0  0  2406 

1943  40  49      43  275  594  914  239  194  559      91  0  0  2998 

1944  36  7      39  179  570  341  424  216  628      46  0  0  2486 

1945  55  26       7      81  749  834  385  649  282  244  0  0  3312 


102 

566 

549 

315 

407 

513 

66 

263 

374 

744 

129 

260 

456 

72 

275 

594 

914 

239 

194 

559 

91 

179 

570 

341 

424 

216 

628 

46 

81 

749 

834 

385 

649 

282 

244 

434 

438 

794 

415 

134 

385 

330 

130 

301 

353 

374 

244 

362 

71 

414 

846 

882 

447 

394 

223 

411 

273 

381 

1078 

496 

337 

254 

149 

71 

307 

565 

133 

327 

289 

142 

1946  0      10     125     434     438     794     415     134     385     330       6       0     3071 

1947  0       0      62     130     301     353     374     244     362      71       0       0     1897 

1948  0       7      22     414     846     882     447     394     223     411      23       0     3669 

1949  4      15       3     273     381    1078     496     337     254     149       0       0     2990 
1950 

MEAN  16.2    16.4    38.4   222.2   512.6   705.4   335.7   316.2   395.1   162.2     4.6     0.0   2725.0 

1951  1 

1952  0      1 

1953  32      1 

1954  11 

1955  1 

1956  3      1 

1957  82      2 

1958  0      4 

1959  26 

1960  0 

MEAN  15.6    1 

CLINO  11      1 


6 

95 

264 

849 

751 

429 

186 

250 

41 

0 

2872 

113 

140 

869 

301 

628 

320 

127 

317 

98 

0 

2923 

193 

101 

262 

698 

686 

265 

767 

182 

0 

0 

3196 

0 

80 

587 

962 

996 

145 

70 

36 

0 

0 

2887 

69 

108 

564 

971 

910 

502 

270 

55 

0 

0 

3451 

59 

161 

729 

988 

412 

360 

73 

245 

29 

3 

3073 

11 

4 

241 

500 

347 

382 

83 

32 

0 

0 

1710 

60 

209 

302 

554 

142 

519 

436 

292 

0 

0 

2559 

110 

258 

373 

495 

388 

126 

195 

371 

6 

0 

2348 

25 

6 

324 

491 

593 

108 

911 

8 

0 

0 

2466 

64.6 

116.2 

451.5 

680.9 

585.3 

315.6 

311.8 

178.8 

17.4 

0.3 

2748.5 

45 

154 

481 

644 

448 

305 

328 

145 

12 

1 

2593 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


DIBRUGARH  INDIA  WMO  42312   27  28N   94  55E   106  M 

NOTES  ON  PAGE  103 

STATION  PRESSURE  MB 


1901 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

990 

991 

997 

999 

1004 

1007 

- 

1902 

1005 

1007 

1001 

1000 

996 

992 

991 

993 

997 

1003 

1006 

1006 

1000 

1903 

1007 

1007 

1001 

999 

997 

993 

991 

993 

996 

999 

1003 

1005 

999 

1904 

1006 

1004 

1000 

997 

996 

991 

990 

992 

996 

1001 

1006 

1008 

999 

1905 

1005 

1005 

1000 

1001 

997 

991 

991 

993 

996 

1000 

1006 

1005 

999 

1906 

1005 

1002 

1002 

996 

994 

992 

989 

994 

995 

1001 

1004 

1006 

998 

1907 

1004 

1003 

1002 

999 

996 

992 

990 

991 

995 

1000 

1004 

1006 

999 

1908 

1006 

1002 

1001 

996 

996 

991 

991 

993 

996 

999 

1003 

- 

- 

1909 

- 

- 

999 

999 

995 

991 

991 

993 

994 

998 

1003 

1005 

- 

1910 

1004 

1002 

1000 

998 

995 

992 

991 

992 

993 

1000 

1003 

1005 

998 

MEAN   1005.3  1004.0  1000.7   998.3   995.8   091.7   990.5   992.5   995.5  1000.0  1004.2  1005.9    998.7 


1911 

1003 

1004 

1000 

998 

995 

991 

989 

991 

995 

1000 

1004 

1005 

998 

1912 

1006 

1003 

1000 

1001 

996 

990 

991 

992 

995 

1001 

1003 

1006 

999 

1913 

1006 

1003 

999 

996 

995 

992 

990 

991 

995 

1001 

1005 

1006 

998 

1914 

1008 

1004 

1001 

1000 

997 

991 

989 

991 

997 

1003 

1003 

1005 

999 

1915 

1006 

1003 

1003 

999 

994 

993 

990 

991 

996 

997 

1003 

1005 

998 

1916 

1005 

1001 

999 

998 

996 

988 

993 

993 

994 

1000 

1003 

1004 

998 

1917 

1006 

1002 

1001 

997 

996 

991 

989 

993 

996 

998 

1002 

1003 

998 

1918 

1005 

1003 

1000 

998 

993 

991 

990 

992 

995 

1001 

1004 

1006 

998 

1919 

1007 

1005 

1001 

999 

996 

990 

991 

991 

997 

1000 

1003 

1005 

999 

1920 

1005 

1003 

1001 

999 

995 

990 

989 

992 

995 

1001 

1003 

1003 

998 

MEAN   1005.7  1003.1  1000.5   998.5   995.3   990.7   990.1   991.7   995.5  1000.2  1003.3  1004. 


1921 

1005 

1003 

999 

1000 

993 

990 

991 

991 

995 

1002 

1005 

1006 

998 

1922 

1005 

1002 

999 

998 

996 

990 

990 

990 

995 

1001 

1003 

1005 

998 

1923 

1005 

1002 

1002 

997 

995 

990 

990 

990 

996 

1001 

1003 

1006 

998 

1924 

1007 

1002 

1001 

997 

996 

989 

989 

992 

997 

999 

1004 

1006 

998 

1925 

1002 

1002 

1000 

999 

995 

991 

991 

991 

996 

1002 

1005 

1008 

999 

1926 

1006 

1004 

1002 

999 

996 

990 

990 

992 

995 

998 

1004 

1004 

998 

1927 

1005 

1002 

1000 

997 

995 

992 

990 

992 

995 

1000 

1004 

1006 

998 

1928 

1005 

1004 

1000 

998 

995 

990 

990 

992 

995 

1001 

1005 

1005 

998 

1929 

1005 

1003 

1002 

999 

995 

990 

990 

992 

997 

1001 

1004 

1006 

999 

1930 

1006 

1005 

1001 

998 

996 

993 

991 

992 

996 

1002 

1004 

1005 

999 

MEAN   1005.1  1002.9  1000.6   998.2   995.2   990.5   990.2   991.4   995.7  1000.7  1004.1  1005.7 


1931 

1005 

1003 

1002 

999 

996 

991 

990 

990 

996 

1000 

1004 

1005 

998 

1932 

1007 

1003 

1001 

998 

995 

990 

989 

993 

994 

1000 

1002 

1005 

998 

1933 

1005 

1002 

1000 

999 

997 

990 

991 

994 

995 

999 

1003 

1004 

998 

1934 

1003 

1002 

999 

997 

996 

993 

990 

993 

994 

1001 

1003 

1006 

998 

1935 

1006 

1003 

1001 

998 

995 

991 

990 

993 

994 

999 

1003 

1005 

998 

1936 

1005 

1002 

1001 

997 

995 

992 

991 

992 

996 

1002 

1004 

1004 

998 

1937 

1005 

1004 

999 

999 

996 

991 

990 

991 

997 

1001 

1003 

1004 

998 

1938 

1006 

1003 

997 

998 

994 

991 

991 

992 

994 

999 

1004 

1004 

998 

1939 

1005 

1004 

1000 

996 

994 

991 

988 

991 

995 

1001 

1003 

1008 

998 

1940 

1006 

1004 

1001 

999 

995 

991 

991 

992 

996 

1002 

1004 

1006 

999 

MEAN   1005.3  1003.0  1000.1   998.0   995.3   991.1   990.1   992.1   995.1  1000.4  1003.3  1005.1 


1941 

1006 

1005 

1001 

998 

995 

991 

990 

991 

995 

1002 

1003 

1004 

998 

1942 

1006 

1003 

1001 

1000 

995 

991 

990 

993 

996 

1000 

1004 

1006 

999 

1943 

1005 

1003 

1000 

iooo 

995 

990 

990 

992 

995 

1002 

1002 

1007 

998 

1944 

1006 

1005 

1002 

1000 

995 

991 

991 

993 

996 

1000 

1002 

1004 

999 

1945 

1003 

1000 

1002 

999 

995 

990 

991 

991 

995 

1002 

1004 

1005 

998 

1946 

1005 

1004 

1000 

1001 

995 

991 

990 

990 

995 

1001 

1003 

1004 

998 

1947 

1005 

1003 

1001 

997 

- 

- 

- 

- 

- 

1001 

1004 

1004 

- 

1948 

1005 

1004 

1002 

998 

994 

990 

990 

991 

995 

1001 

1005 

1005 

998 

1949 

1005 

1002 

1000 

1000 

995 

990 

991 

991 

994 

999 

1003 

1004 

998 

1950 

1003 

1001 

1001 

996 

994 

989 

990 

991 

995 

998 

1001 

1005 

997 

MEAN   1004.9  1003.0  1001.0   998.9   994.8   990.3   990.3   991.4   995.1  1000.6  1003.1  1004. 


ASIA 


DIBRUGARH  -  CON. 
NOTES  ON  PAGE  103 


WMO  42312   27  28N   9*  55E   106  M 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

1006 

1002 

1001 

998 

997 

990 

992 

992 

997 

999 

1004 

1006 

999 

1952 

1006 

1003 

1001 

1000 

995 

991 

990 

991 

996 

999 

1003 

1007 

999 

1953 

1006 

1006 

1000 

999 

995 

991 

992 

992 

996 

1001 

1004 

1006 

999 

1954 

1004 

1003 

1002 

997 

995 

991 

991 

991 

994 

1001 

1004 

1005 

998 

1955 

1008 

1002 

1000 

999 

995 

991 

990 

993 

996 

1000 

1003 

1006 

999 

1956 

1004 

1003 

1001 

998 

992 

991 

992 

992 

995 

1002 

1005 

1007 

999 

1957 

1005 

1003 

1002 

999 

995 

991 

991 

993 

996 

1002 

1005 

1006 

999 

1958 

1007 

1004 

1002 

1000 

996 

991 

990 

993 

995 

1000 

1005 

1007 

999 

1959 

1006 

1003 

1002 

998 

995 

992 

991 

991 

995 

1001 

1004 

1006 

999 

1960 

1006 

1004 

1001 

997 

994 

991 

991 

991 

995 

1000 

1004 

1005 

998 

MEAN   1005.8  1003.3  1001.2   998.5   994.9   991.0   991.0   991.9   995.5  1000.5  1004.1  1006.1 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1901 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1004 

1005 

1010 

1013 

1018 

1020 

- 

1902 

1018 

1020 

1014 

1012 

1008 

1004 

1002 

1005 

1009 

1016 

1019 

1019 

1012 

1903 

1020 

1020 

1013 

1011 

1009 

1005 

1003 

1005 

1008 

1012 

1016 

1018 

1012 

1904 

1019 

1017 

1013 

1009 

1009 

1003 

1002 

1004 

1008 

1014 

1019 

1021 

1012 

1905 

1019 

1018 

1013 

1014 

1009 

1003 

1002 

1005 

1007 

1012 

1018 

1018 

1012 

1906 

1018 

1015 

1015 

1008 

1006 

1004 

1001 

1006 

1006 

1013 

1017 

1019 

1011 

1907 

1017 

1016 

1015 

1011 

1008 

1004 

1002 

1002 

1007 

1012 

1016 

1019 

1011 

1908 

1019 

1015 

1014 

1008 

1008 

1003 

1003 

1005 

1008 

1011 

1016 

- 

- 

1909 

- 

- 

1012 

1012 

1007 

1003 

1003 

1005 

1006 

1011 

1015 

1018 

- 

1910 

1017 

1015 

1012 

1010 

1007 

1004 

1003 

1004 

1005 

1013 

1016 

1018 

1010 

MEAN 

1018.4 

1017.0  1013.4 

1010.6 

1007.9 

1003.7 

1002. 

5  1004.6 

1007.4  1012.7  1017.0 

1018.9 

1011.2 

1911 

1016 

1017 

1013 

1010 

1007 

1003 

1001 

1003 

1007 

1013 

1017 

1018 

1010 

1912 

1019 

1016 

1013 

1013 

1008 

1003 

1002 

1004 

1008 

1014 

1016 

1019 

1011 

1913 

1019 

1016 

1012 

1008 

1007 

1004 

1002 

1003 

1007 

1013 

1018 

1019 

1011 

1914 

1021 

1017 

1013 

1013 

1009 

1003 

1001 

1003 

1009 

1016 

1016 

1018 

1012 

1915 

1020 

1016 

1016 

1011 

1006 

1005 

1002 

1003 

1008 

1009 

1016 

1018 

1011 

1916 

1019 

1013 

1012 

1010 

1008 

1001 

1005 

1005 

1006 

1012 

1016 

1017 

1010 

1917 

1019 

1015 

1013 

1009 

1008 

1003 

1001 

1005 

1008 

1011 

1015 

1017 

1010 

1918 

1018 

1016 

1013 

1011 

1005 

1003 

1002 

1004 

1007 

1014 

1017 

1019 

1011 

1919 

1020 

1018 

1014 

1012 

1008 

1002 

1003 

1003 

1009 

1013 

1015 

1018 

1011 

1920 

1018 

1016 

1014 

1012 

1007 

1002 

1001 

1003 

1007 

1013 

1016 

1016 

1010 

MEAN   1018.9  1016.0  1013.3  1010.9  1007.3  1002.9  1002.0  1003.6  1007.6  1012.8  1016.2  1017.9   1010. 


1921 

1018 

1016 

1012 

1012 

1005 

1002 

1003 

1003 

1007 

1014 

1018 

1019 

1011 

1922 

1018 

1015 

1012 

1011 

1007 

1002 

1002 

1002 

1007 

1013 

1016 

1018 

1010 

1923 

1018 

1015 

1015 

1009 

1007 

1002 

1002 

1002 

1008 

1014 

1016 

1019 

1011 

1924 

1020 

1015 

1013 

1009 

1008 

1001 

1001 

1004 

1009 

1012 

1016 

1019 

1011 

1925 

1015 

1014 

1013 

1012 

1007 

1003 

1003 

1003 

1008 

1015 

1018 

1021 

1011 

1926 

1019 

1017 

1015 

1012 

1008 

1002 

1002 

1004 

1007 

1011 

1017 

1017 

1011 

1927 

1018 

1015 

1012 

1009 

1007 

1003 

1001 

1004 

1008 

1013 

1017 

1019 

1011 

1928 

1018 

1016 

1013 

1011 

1007 

1002 

1003 

1004 

1007 

1013 

1018 

1019 

1011 

1929 

1018 

1016 

1015 

1012 

1007 

1002 

1002 

1004 

1009 

1014 

1017 

1019 

1011 

1930 

1019 

1018 

1013 

1010 

1008 

1005 

1002 

1004 

100C 

1014 

1017 

1018 

1011 

MEAN   1018.1  1015.7  1013.3  1010.7  1007.1  1002.4  1002.1  1003.4  1007.8  1013.3  1017.0  1018.8   1010.8 


1931 

1018 

1016 

1015 

1011 

1008 

1003 

1002 

1002 

1008 

1013 

1016 

1018 

1011 

1932 

1020 

1016 

1014 

1011 

1007 

1002 

1001 

1004 

1006 

1012 

1015 

1018 

1011 

1933 

1018 

1015 

1011 

1012 

1009 

1002 

1003 

1006 

1007 

1012 

1016 

1017 

1011 

1934 

1016 

1015 

1012 

1009 

1008 

1005 

1002 

1004 

1006 

1013 

1015 

1019 

1010 

1935 

1019 

1016 

1014 

1010 

1007 

1003 

1002 

1005 

1006 

1012 

1016 

1019 

1011 

1936 

1018 

1015 

1014 

1009 

1007 

1004 

1003 

1004 

1008 

1015 

1017 

1017 

1011 

1937 

1018 

1017 

1012 

1011 

1008 

1002 

1002 

1003 

1009 

1014 

1016 

1017 

1011 

1938 

1019 

1016 

1010 

1011 

1006 

1003 

1003 

1004 

1006 

1011 

1017 

1017 

1010 

1939 

1017 

1017 

1013 

1009 

1007 

1003 

1001 

1003 

1007 

1014 

1015 

1021 

1011 

1940 

1019 

1017 

1014 

1012 

1007 

1003 

1003 

1004 

1008 

1015 

1017 

1019 

1012 

MEAN 

1018. 

2  1016. 

0  1012.9  1010. 

5  1007. 

4  1003. 

0  1002. 

2  1003.9 

1007.1 

1013. 

1016.0  1018.2 

1010 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


DIBRUGARH  -  CON. 
NOTES  ON  PAGE  103 


WMO  42312   27  28N   94  55E   106  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1941 

1019 

1018 

1013 

1011 

1008 

1003 

1002 

1003 

1007 

1015 

1016 

1017 

1011 

1942 

1019 

1016 

1014 

1012 

1007 

1003 

1002 

1005 

1008 

1012 

1017 

1019 

1011 

1943 

1018 

1016 

1013 

1013 

1007 

1002 

1003 

1004 

1007 

1014 

1015 

1020 

1011 

1944 

1019 

1018 

1014 

1012 

1007 

1003 

1003 

1006 

1008 

1013 

1015 

1016 

1011 

1945 

1016 

1013 

1014 

1011 

1008 

1002 

1003 

1004 

1007 

1015 

1016 

1018 

1011 

1946 

1018 

1016 

1013 

1013 

1007 

1003 

1002 

1002 

1007 

1014 

1016 

1016 

1011 

1947 

1017 

1015 

1013 

1009 

- 

- 

- 

- 

- 

1013 

1017 

1017 

- 

1948 

1018 

1016 

1014 

1010 

1006 

1002 

1002 

1003 

1007 

1013 

1018 

1018 

1011 

1949 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1950 

1016 

1014 

1013 

1008 

1007 

1002 

1002 

1003 

1007 

1011 

1014 

1017 

1010 

MEAN 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 


1017.8  1015.8  1013.4  1011.0  1007.1  1002.5  1002.4  1003.8  1007.3  1013.3  1016.0  1017.6   1010.7 


1019 
1019 
1019 
1017 
1021 


1014 
1015 
1018 
1015 
1014 


1013 
1013 
1013 
1014 
1012 


1010 
1012 
1011 
1009 
1011 


1009 
1007 
1007 
1007 
1007 


1002 
1003 
1003 
1003 
1003 


1004 
1002 
1004 
1003 
1002 


1004 
1003 
1004 
1003 
1005 


1009 
1007 
1008 
1006 
1008 


1011 
1011 
1013 
1013 
1012 


1016 
1015 
1017 
1017 
1015 


1019 
1020 
1019 
1018 
1019 


1017    1015    1013    1010    1004    1003    1004    1004    1007    1014    1017    1020 


1017 
1020 
1019 
1019 


1016 
1016 
1015 
1016 


1014 
1014 
1014 
1013 


1011 
1012 
1011 

1009 


1007 
1008 
1007 
1006 


1003 
1003 
1004 
1003 


1002 
1002 
1003 
1003 


1005 

1005 
1002 
1003 


1008 
1007 
1007 
1007 


1014 
1012 
1013 
1012 


1017 
1017 
1016 
1016 


1018 
1019 
1018 
1017 


1011 
1011 
1011 
1010 
1011 

1011 
1011 
1011 
1011 

1010 


MEAN   1018.7  1015.4  1013.3  1010.6  1006.9  1003.0  1002.9  1003.8  1007.4  1012.5  1016.3  1018.7   1010.8 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN      FEB 


1901 

- 

- 

- 

1902 

16, 

,2 

17, 

,5 

21, 

,4 

1903 

14, 

,9 

17, 

,4 

20, 

,4 

1904 

15, 

.2 

17, 

,7 

20, 

.5 

1905 

14, 

,8 

14, 

,5 

19, 

,1 

1906 

15, 

,8 

16, 

,9 

19, 

,7 

1907 

16, 

,3 

17, 

.4 

19, 

.3 

1908 

15, 

,8 

18, 

.2 

21, 

,7 

1909 

15, 

.2 

17, 

.8 

22, 

,4 

1910 

15, 

.8 

17, 

.8 

20, 

,6 

- 

28, 

,1 

28.4 

27.3 

25, 

,7 

21. 

.3 

16.9 

- 

26, 

,1 

27, 

,3 

27.3 

26.6 

23, 

,7 

20, 

.0 

15.9 

22, 

,4 

26, 

,7 

27, 

,9 

27.0 

27.4 

25, 

,8 

21, 

.1 

16.8 

22, 

.8 

27, 

,4 

27, 

,4 

27.5 

27.0 

25, 

,2 

19, 

.9 

15.8 

22, 

,5 

27, 

,8 

27, 

.6 

26.4 

27.7 

24, 

,9 

20, 

.7 

16.2 

22, 

.2 

27, 

,3 

28, 

.0 

26.2 

27.9 

25, 

,0 

21, 

.1 

16.5 

22, 

.6 

26, 

.6 

26, 

.6 

28.2 

26.0 

25, 

,1 

21, 

.1 

16.8 

22, 

,5 

27, 

,8 

27, 

,1 

27.8 

26.6 

24, 

,6 

20, 

.2 

16.0 

23, 

.0 

1911 

16, 

,9 

17, 

,1 

20, 

,1 

1912 

15, 

,9 

17, 

,8 

20. 

,1 

1913 

15, 

,8 

17, 

,7 

19, 

,8 

1914 

15, 

,7 

17, 

,3 

20, 

.8 

1915 

17, 

.0 

18, 

,5 

21, 

,1 

1916 

16, 

•  1 

17, 

.9 

21. 

,7 

1917 

15, 

>0 

17, 

,2 

20. 

,4 

1918 

15, 

,4 

17, 

,7 

20, 

.8 

1919 

16, 

.3 

17, 

,8 

22, 

,7 

1920 

17, 

■  3 

17, 

,4 

19, 

,7 

25.1 
26.1 


27.3 
27.2 


29.3 
27.3 


26.9 
26.8 


27.6    26.7 


27.9    27.0 


20, 

,4 

15, 

.9 

22. 

.6 

20, 

.9 

16. 

,8 

22. 

.6 

19, 

.7 

16. 

,0 

22. 

,3 

20, 

.5 

17. 

,3 

22, 

,6 

22 

•  6 

17. 

.7 

23, 

,2 

21, 

.9 

16, 

,7 

23, 

>0 

21, 

.8 

17, 

.1 

22. 

,8 

20 

•  8 

16. 

>6 

22. 

.9 

22 

>0 

17, 

.6 

23. 

,3 

20.7    22.6 


1921 

16. 

,9 

17, 

,7 

21, 

,3 

1922 

16. 

,4 

18, 

,6 

21, 

.6 

1923 

16, 

,7 

17, 

,6 

22, 

,5 

1924 

16, 

,5 

18, 

,4 

23, 

,3 

1925 

15, 

,4 

17, 

,7 

21, 

,1 

1926 

16, 

,4 

18, 

,5 

20. 

,0 

1927 

16, 

,4 

16, 

,9 

19, 

,4 

1928 

16, 

.3 

19, 

.3 

22, 

,1 

1929 

15, 

.8 

17, 

,9 

21. 

,9 

1930 

15, 

.3 

17, 

,8 

20, 

.8 

21.9    25.2 


27.4 

26, 

.6 

23, 

.6 

21, 

.1 

17, 

.3 

22, 

,8 

27.2 

27, 

,4 

24, 

,7 

21, 

.5 

17, 

.1 

23, 

,2 

28.8 

26, 

.4 

24, 

,4 

21. 

.8 

17, 

.7 

23, 

,2 

26.6 

26, 

.3 

26, 

,3 

21, 

,7 

18, 

.2 

23, 

,3 

26.8 

25, 

,2 

24, 

,4 

20, 

.<> 

15, 

.9 

22. 

.4 

27.7 

27, 

,7 

25, 

,4 

20, 

.9 

17, 

.8 

23, 

.0 

27.3 

25, 

.8 

25, 

,2 

21, 

.3 

17, 

.0 

22. 

,6 

27.2 

26. 

,8 

23, 

.6 

20, 

.0 

17, 

.1 

23. 

,1 

27.7 

26, 

.7 

24, 

,3 

20, 

.8 

16, 

.4 

22. 

,7 

27.7 

26, 

,7 

23, 

.4 

20, 

.3 

16, 

•  6 

22. 

.7 

18.0    21.4 


ASIA 
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TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


26.8 
27.1 


1931 

16 

6 

1932 

16 

3 

1933 

15 

9 

1934 

16 

U 

1935 

15 

4 

1936 

14 

8 

1937 

14 

8 

193B 

16 

2 

1939 

16 

8 

1940 

15 

9 

27 

9 

27 

6 

26 

9 

25 

2 

27 

9 

27 

9 

27 

9 

25 

7 

28 

1 

28 

3 

27 

3 

24 

9 

28 

2 

27 

3 

26 

6 

25 

6 

23 

0 

27 

9 

27 

7 

24 

5 

28 

3 

28 

1 

27 

3 

25 

6 

27 

.3 

27 

8 

27 

2 

25 

7 

27 

.6 

28 

8 

27 

1 

24 

8 

27 

9 

28 

,7 

26 

9 

25 

4 

19 

3 

21 

4 

17 

6 

20 

4 

17 

6 

21 

7 

16 

7 

21 

5 

20 

4 

21 

5 

18 

9 

22 

1 

17 

4 

20 

,5 

18 

3 

20 

.6 

17 

8 

20 

8 

5.8 

28.1 

28.6 

5.1 

27.1 

29.0 

4.9 

27.6 

28.4 

24 

1 

27 

1 

27.5 

28.1 

25 

5 

26 

8 

27.3 

27.4 

25 

5 

26 

8 

27.8 

27.4 

20.8 

18.3 

20.8 

16.5 

22.1 

17.7 

21.4 

18.1 

21.8 

16.4 

20.7 

16.3 

21.4 

17.8 

17.6    21.8 


MEAN     15.9    17.8    21.3    23.6    25.5    27.0    27.9    28.1    27.2    25.4    21.0 

1941  15 

1942  16 

1943  16 

1944  15 

1945  16 

1946  17 

1947  16 

1948  16 

1949  16 

1950  16 

MEAN     16.4    18.2    21.2    23.5    25.3    27.4    28.1    28.0    27.2    25.1    21.3    17.3 

.6  17.9 

.2  18.6 

.1  18.5 

.7  17.2 

.3  17.1 

.2     17.7 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

16 

6 

18 

4 

21 

6 

21 

B 

1952 

17 

1 

20 

1 

21 

1 

24 

8 

1953 

16 

3 

19 

2 

21 

9 

23 

8 

1954 

15 

8 

19 

5 

21 

8 

23 

1 

1955 

16 

e 

18 

5 

20 

9 

23 

6 

1956 

16 

l 

19 

5 

20 

,9 

24 

7 

1957 

17 

l 

17 

3 

22 

.0 

23 

3 

1958 

17 

5 

17 

6 

23 

.2 

24 

9 

1959 

17 

1 

17 

3 

21 

.5 

24 

5 

1960 

16 

7 

20 

6 

22 

5 

24 

9 

26 

7 

26 

9 

28 

6 

27 

5 

25 

7 

28 

6 

28 

4 

28 

1 

26 

7 

25 

6 

28 

1 

27 

4 

28 

8 

27 

2 

24 

6 

26 

7 

26 

5 

26 

9 

27 

3 

24 

3 

26 

6 

27 

3 

27 

4 

28 

4 

25 

4 

27 

2 

28 

5 

28 

3 

28 

2 

25 

3 

27 

1 

27 

7 

28 

2 

27 

9 

24 

7 

28 

7 

28 

5 

26 

6 

28 

4 

25 

7 

26 

7 

28 

6 

28 

8 

27 

5 

25 

2 

27 

3 

27 

5 

28 

9 

27 

5 

26 

8 

27 

4 

27 

,7 

28 

1 

27 

7 

25 

.3 

18.4 

23.8 

18.7 

23.5 

19.5 

24.2 

1901 

- 

1902 

32 

1903 

58 

1904 

55 

1905 

52 

1906 

31 

1907 

18 

1908 

33 

1909 

109 

1910 

20 

- 

- 

- 

- 

407 

442 

414 

57 

298 

305 

42  3 

731 

512 

748 

128 

192 

212 

539 

355 

648 

299 

155 

406 

254 

186 

375 

655 

239 

154 

194 

164 

228 

531 

561 

99 

136 

505 

165 

388 

408 

534 

176 

119 

318 

192 

403 

601 

331 

432 

45 

370 

318 

676 

780 

224 

450 

14 

229 

375 

657 

410 

638 

173 

178 

187 

146 

855 

538 

446 

177 

79 

244 

450 

437 

580 

385 

343 

337 

76 

165 

192 

394 

737 

517 

451 

155 

89 

520 

537 

416 

342 

416 

302 

348 

117 

182 

199 

277 

553 

491 

219 

88 

155 

128 

387 

524 

877 

530 

346 

180 

1 

3228 

2 

2687 

2 

2458 

3 

2165 

0 

2529 

6 

2519 

0 

3063 

1 

2697 

1 

2989 

8.9 

2710.2 

7 

3035 

1 

2867 

6 

3142 

4 

2220 

2 

3234 

MEAN  45.3  50.1       109.6       299.9       236.8       483.9       513.6       499.1       320.7       108.6 

1911  65  5 

1912  31  10 

1913  31  9 

1914  14      5 

1915  15      5 

1916  51  40     136     230     456     519     527     454     196      78      17      10     2714 

1917  29  161      60     313     247     660     632     443     240     132      36       0     2953 

1918  21      30     145     130     236     753     531     308     276      86       5       0     2521 

1919  16  47      13     147     362     528     720     217     347     385      20       1     2803 

1920  17      83     358     109     224     448     437     487     258      72       2      20     2515 

MEAN  29.0    71.6   122.8   216.8   329.0   495.6   593.6   424.8   297.8   186.1    22.2    11.1   2800.4 
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PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV  DEC  TOTAL 

10  30  3137 

14       6  2*76 

16       9  2925 

56       0  3151 

2       0  2891 

1926  22      21     107     178     328     397     705     259     178     293      61       9  2558 

1927  40      75     139     298     177     413     541     425     688     308      14       0  3118 

1928  15      34     120     149     407     568     506     541     547     201       43  10  3141 

1929  123      20      64     210     660     434     386     367     264     104      66  112  2810 

1930  24      23      73     347      81     478     217     499     665     345      89  10  2851 

MEAN     37.9    44.5    92.8   217.1   361.2   444.9   542.2   463.6   449.0   195.9    38.1  18.6  2905.8 

1931  19     101      47     464     285     689     685     292     320     155      25  61  31*3 

1932  76      60      75     123     523     682     463     548     319     180     129  48  3226 

1933  31      90      51     256.     251     602     402     729     165      81       4       7  2669 

1934  28      57      36     408     396     613     450     268     352     105      33  10  2756 

1935  26      78      83     150     235     764     5*6     436     502      18      31       9  2878 


1921 

43 

49 

1922 

53 

20 

1923 

3 

108 

1924 

23 

43 

1925 

33 

52 

352 

460 

431 

237 

636 

488 

231 

167 

222 

435 

573 

519 

278 

114 

185 

396 

405 

809 

315 

582 

84 

136 

396 

424 

886 

559 

355 

213 

149 

485 

464 

562 

516 

445 

66 

464 

285 

689 

685 

292 

320 

155 

123 

523 

682 

463 

548 

319 

180 

2  56. 

251 

602 

402 

729 

165 

81 

408 

396 

613 

450 

268 

352 

105 

150 

235 

764 

546 

436 

502 

18 

189 

272 

675 

605 

351 

417 

100 

180 

264 

267 

410 

508 

275 

116 

280 

146 

*B2 

616 

558 

333 

2*8 

233 

276 

553 

443 

249 

405 

119 

82 

320 

441 

342 

227 

306 

107 

1936  64  113      66     189     272     675     605     351     417     100      64      41     2957 

1937  40  75      66     180     264     267     410     508     275     116      10       7     2218 

1938  92  64     124     280     146     482     616     558     333     248      87       9     3039 

1939  15  80      45     233     276     553     443     249     405     119       1       1     2420 

1940  7  66     232      82     320     441     342     227     306     107      18      61     2209 

MEAN  39.8  78.4    82.5   236.5   296.8   576.8   496.2   416.6   339.4   122.9    40.2    25.4   2751.5 

1941  36  6 

1942  6  4 

1943  82  5 

1944  29  6 

1945  37  6 

19*6      0 

1947  23  3 

1948  33  5 

1949  35  2 

1950  30  9 

MEAN  31.1  50.3       111.9       192.3       377.4      468.1       538.7       **8.8       391.9       169.5  14.1  17.4       2811.5 


142 

97 

417 

453 

359 

463 

544 

37 

147 

201 

488 

*85 

393 

382 

371 

6 

168 

161 

437 

385 

402 

587 

370 

165 

76 

139 

286 

532 

488 

394 

399 

170 

88 

150 

322 

561 

693 

371 

327 

204 

51 

111 

194 

563 

581 

488 

302 

151 

69 

307 

218 

292 

709 

477 

667 

381 

86 

329 

707 

447 

821 

439 

131 

130 

171 

269 

413 

422 

486 

394 

462 

220 

121 

159 

292 

541 

455 

493 

346 

231 

21 

2635 

0 

2535 

8 

2824 

52 

2651 

31 

2847 

1 

2*53 

11 

3199 

12 

3216 

25 

29*4 

13 

2811 

1951 

22 

1952 

31 

1953 

29 

195* 

39 

1955 

12 

1956 

72 

1957 

71 

1958 

28 

1959 

36 

1960 

0 

102 

244 

215 

634 

439 

211 

253 

136 

146 

135 

273 

328 

422 

543 

628 

174 

227 

166 

412 

572 

540 

304 

209 

252 

49 

336 

397 

459 

563 

539 

509 

206 

190 

104 

347 

458 

877 

381 

221 

450 

195 

184 

370 

424 

297 

264 

179 

175 

46 

229 

373 

587 

472 

291 

322 

95 

4 

93 

652 

362 

695 

608 

352 

339 

70 

200 

615 

505 

364 

270 

290 

216 

25 

131 

290 

420 

676 

498 

297 

7 

59 

2399 

4 

2739 

3 

2774 

53 

3300 

12 

3118 

13 

225* 

27 

2628 

20 

3190 

28 

269* 

22 

2*07 

51.6       105.4       182.2       394.4       47*. 9       53*. 5       390.9       326.0       205.0         27.3  24.1       2750.3 


ASIA 


DUMKA  INDIA  WMO  42599   24  16N   87  15E   149  M 

NOTES  ON  PAGE  103 


STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB 

1893  998  999 

1894  999  998 

1895  1000  999 

1896  1000  997 

1897  999  996 


996 

990 

987 

985 

984 

985 

988 

994 

1000 

1001 

992 

994 

990 

985 

983 

983 

984 

989 

993 

1000 

1001 

992 

994 

993 

988 

985 

984 

985 

990 

995 

999 

1000 

993 

1898 

1000 

996 

994 

990 

987 

983 

983 

984 

989 

995 

998 

999 

992 

1899 

1000 

997 

994 

991 

987 

984 

983 

984 

990 

996 

999 

1000 

992 

1900 

1000 

998 

995 

992 

991 

984 

984 

984 

990 

996 

998 

1001 

993 

MEAN 

999.5 

997.5 

994.3 

990.9 

987.5 

983.9 

983.4 

984.5 

989.4 

994.6 

998.8 

1000.4 

992 

1901 

1001 

999 

997 

991 

988 

983 

983 

984 

990 

993 

998 

_ 

- 

1902 

- 

1001 

994 

992 

989 

984 

983 

986 

989 

998 

1000 

1000 

- 

1903 

1001 

1000 

994 

992 

989 

984 

983 

985 

990 

993 

998 

1000 

992 

1904 

1000 

998 

994 

988 

988 

982 

982 

985 

990 

995 

999 

1002 

992 

1905 

1000 

1000 

995 

994 

990 

983 

983 

985 

988 

994 

1000 

1000 

993 

1906 

1000 

997 

997 

990 

987 

985 

982 

987 

988 

995 

999 

1001 

992 

1907 

999 

999 

997 

992 

988 

983 

983 

983 

988 

994 

999 

1000 

992 

1908 

1001 

997 

996 

989 

988 

983 

984 

985 

990 

994 

998 

1001 

992 

1909 

999 

999 

994 

993 

988 

984 

983 

987 

988 

993 

998 

1001 

992 

1910 

999 

996 

993 

991 

988 

985 

985 

985 

987 

995 

998 

1000 

992 

MEAN   1000.0   998.6   995.1   991.2   988.3   983.6   983.1   985.2   988.8   994.4   998.7  1000.6    992.3 


1911 

998 

999 

995 

991 

987 

983 

983 

984 

989 

995 

999 

1001 

992 

1912 

1001 

997 

995 

993 

989 

984 

983 

985 

991 

996 

998 

1001 

993 

1913 

1001 

999 

994 

989 

988 

985 

984 

984 

989 

995 

1000 

1001 

992 

1914 

1003 

998 

995 

993 

990 

985 

981 

984 

991 

997 

998 

1000 

993 

1915 

1001 

998 

997 

992 

986 

985 

983 

984 

990 

991 

998 

1000 

992 

1916 

1000 

996 

994 

991 

988 

981 

987 

986 

987 

993 

998 

1000 

992 

1917 

1001 

997 

995 

991 

990 

984 

982 

986 

990 

992 

998 

999 

992 

1918 

1001 

999 

997 

992 

986 

984 

984 

984 

989 

996 

999 

1001 

993 

1919 

1002 

1000 

996 

992 

989 

983 

984 

984 

991 

995 

998 

1001 

993 

1920 

1001 

998 

994 

991 

988 

983 

981 

986 

988 

995 

998 

999 

992 

MEAN   1000.9   998.1   995.2   991.5   988.1   983.7   983.2   984.7   989.5   994.5   998.4  1000.3    992.3 


1921 

1000 

997 

993 

991 

985 

982 

984 

983 

988 

996 

1000 

1000 

992 

1922 

1000 

997 

993 

990 

987 

982 

982 

983 

987 

995 

998 

999 

991 

1923 

1000 

996 

996 

989 

986 

981 

982 

982 

990 

995 

998 

1001 

991 

1924 

1001 

996 

994 

990 

987 

982 

981 

984 

990 

993 

997 

1001 

991 

1925 

997 

996 

994 

991 

987 

984 

983 

985 

989 

996 

1000 

1002 

992 

1926 

1001 

998 

996 

992 

989 

983 

983 

985 

989 

993 

999 

1000 

992 

1927 

1000 

998 

994 

990 

988 

984 

983 

985 

990 

995 

999 

1001 

992 

1928 

1001 

999 

995 

991 

987 

982 

984 

985 

989 

994 

999 

1000 

992 

1929 

999 

998 

995 

992 

987 

981 

- 

985 

991 

995 

998 

1000 

- 

1930 

999 

999 

994 

991 

988 

985 

983 

985 

990 

996 

1000 

1001 

993 

999.8   997.4   994.4   990.7   987.1   982.6   982.8   984.2   989.3   994.8   998.8  1000.5 


1931 

1000 

999 

996 

991 

988 

984 

984 

983 

990 

995 

999 

1000 

992 

1932 

1002 

998 

995 

992 

987 

983 

982 

986 

987 

994 

997 

1000 

992 

1933 

1001 

997 

995 

992 

990 

983 

984 

987 

989 

994 

998 

999 

992 

1934 

999 

996 

994 

990 

987 

985 

983 

985 

987 

995 

998 

1001 

992 

1935 

1001 

997 

995 

992 

986 

984 

982 

986 

987 

994 

998 

1000 

992 

1936  1000  997  995  990  987  984  983  984  990  996    1000    1000  992 

1937  1000  998  994  992  988  983  982  984  989  995     998     999  992 

1938  1000  998  991  990  986  983  984  985  988  993     998     999  991 

1939  1000  998  995  990  986  983  981  983  988  995     997    1003  992 

1940  1000  999  994  993  987  984  983  985  990  996     997    1001  992 

MEAN  1000.3  997.7  994.4  991.2  987.2  983.6  982.8  984.8  988.5  994.7   998.0  1000.2  992. 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


DUMKA  -  CON.  INDIA  WMO  42599   24  16N   87  15E   149  M 

NOTES  ON  PAGE  103 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     0C1      NOV     DEC     MEAN 


1941 

1000 

999 

994 

991 

987 

983 

983 

984 

989 

996 

997 

998 

992 

1942 

1001 

998 

994 

992 

986 

983 

982 

985 

989 

994 

998 

999 

992 

1943 

999 

998 

993 

993 

987 

983 

983 

984 

988 

995 

997 

1001 

992 

1944 

1000 

998 

995 

992 

986 

983 

982 

986 

989 

994 

996 

998 

992 

1945 

998 

995 

995 

993 

988 

983 

984 

984 

987 

995 

997 

999 

992 

1946 

999 

997 

994 

993 

987 

983 

982 

983 

988 

994 

998 

999 

991 

1947 

1000 

998 

995 

989 

986 

983 

982 

986 

989 

994 

998 

999 

992 

1948 

1000 

997 

995 

990 

985 

982 

983 

984 

988 

995 

1000 

1000 

992 

1949 

1000 

997 

994 

991 

988 

983 

984 

984 

987 

993 

998 

999 

992 

1950 

998 

996 

995 

990 

987 

981 

981 

984 

989 

993 

996 

1000 

991 

MEAN    999.5  997.3  994.4  991.4  986.9  982.7  982.6  984.4  988.3  994.3  997.5   999.2  991.5 

1951  1000  997  995  991  989  983  985  985  990  993  998  1000  992 

1952  1000  997  995  992  988  984  983  984  989  992  998  1002  992 

1953  1001  1000  993  992  987  984  985  985  989  995  999  1001  993 

1954  999  997  995  989  986  983  984  984  987  995  999  1000  992 

1955  1003  996  993  992  987  983  984  987  990  994  997  1000  992 

1956  998  997  994  990  985  984  985  985  988  996  1000  1001  992 

1957  1000  998  998  992  988  984  983  986  990  996  999  1001  993 

1958  1002  997  995  992  988  984  983  987  988  993  999  1002  993 

1959  1001  998  995  992  987  985  984  983  987  994  999  1000  992 

1960  1001  998  995  991  987  984  984  983  988  994  998  1000  992 

MEAN  1000.5  997.5  994.8  991.3  987.2  983.8  984.0  984.9  988.6  994.2  998.6  1000.7  992.2 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1893 

1017 

1017 

1013 

1007 

1004 

1002 

1001 

1002 

1005 

1011 

1017 

1019 

1010 

1894 

1017 

1016 

1011 

1006 

1002 

1000 

1000 

1001 

1005 

1010 

1017 

1019 

1009 

1895 

1018 

1017 

1011 

1010 

1004 

1002 

1001 

1002 

1006 

1012 

1017 

1018 

1010 

1896 

1018 

1014 

1010 

1006 

1005 

1000 

999 

1002 

1005 

1012 

1015 

1019 

1009 

1897 

1017 

1014 

1012 

1009 

1004 

1000 

1000 

1002 

1007 

1010 

1015 

1018 

1009 

1898 

1018 

1013 

1011 

1007 

1004 

1000 

1000 

1000 

1006 

1012 

1015 

1017 

1009 

1899 

1018 

1014 

1011 

1008 

1004 

1001 

1000 

1001 

1006 

1013 

1017 

1018 

1009 

1900 

1018 

1015 

1012 

1008 

1007 

1000 

1001 

1001 

1007 

1013 

1016 

1019 

1010 

MEAN 

1017. 

6  1015. 

0  1011. 

4  1007. 

6  1004. 

3  1000. 

6  1000. 

3  1001. 

4  1005.9  1011. 

6  1016. 

1  1018.4 

1009. 

1901 

1019 

1017 

1014 

1007 

1005 

1000 

1000 

999 

1007 

1010 

1016 

- 

- 

1902 

- 

1019 

1011 

1008 

1005 

1001 

1000 

1003 

1006 

1015 

1018 

1018 

- 

1903 

1019 

1018 

1011 

1008 

1006 

1001 

1000 

1002 

1006 

1009 

1015 

1018 

1009 

1904 

1018 

1016 

1011 

1005 

1005 

999 

999 

1002 

1006 

1013 

1017 

1020 

1009 

1905 

1019 

1018 

1013 

1011 

1006 

1000 

1000 

1002 

1005 

1012 

1018 

1018 

1010 

1906 

1018 

1015 

1014 

1006 

1003 

1002 

999 

1004 

1005 

1012 

1017 

1019 

1010 

1907 

1017 

1017 

1014 

1009 

1005 

999 

1000 

1000 

1005 

1011 

1016 

1019 

1009 

1908 

1020 

1015 

1013 

1006 

1005 

1000 

1001 

1002 

1007 

1011 

1016 

1019 

1010 

1909 

1017 

1017 

1012 

1009 

1004 

1000 

1000 

1004 

1005 

1010 

1015 

1019 

1009 

1910 

1017 

1014 

1011 

1007 

1005 

1002 

1002 

1001 

1004 

1012 

1015 

1018 

1009 

MEAN 

1018. 

2  1016. 

6  1012. 

4  1007. 

6  1004. 

9  1000. 

4  1000. 

1  1001. 

9  1005.6  1011. 

5  1016. 

3  1018.7 

1009, 

1911 

1016 

1017 

1012 

1008 

1003 

999 

999 

1001 

1005 

1012 

1017 

1019 

1009 

1912 

1019 

1015 

1012 

1010 

1006 

1000 

1000 

1002 

1007 

1013 

1016 

1019 

1010 

1913 

1019 

1016 

1011 

1005 

1005 

1002 

1000 

1001 

1006 

1012 

1018 

1019 

1010 

1914 

1020 

1016 

1012 

1009 

1006 

1002 

998 

1001 

1008 

1014 

1015 

1017 

1010 

1915 

1019 

1016 

1014 

1008 

1002 

1002 

1000 

1001 

1006 

1008 

1015 

1018 

1009 

1916 

1018 

1013 

1010 

1007 

1004 

998 

1004 

1003 

1004 

1010 

1015 

1017 

1009 

1917 

1019 

1015 

1012 

1007 

1007 

1000 

999 

1003 

1006 

1008 

1015 

1017 

1009 

1918 

1019 

1016 

1012 

1008 

1003 

1001 

1000 

1001 

1005 

1013 

1016 

1019 

1009 

1919 

1019 

1017 

1013 

1009 

1006 

1000 

1001 

1001 

1007 

1012 

1015 

1018 

1010 

1920 

1018 

1016 

1012 

1008 

1005 

1000 

998 

1002 

1004 

1012 

1015 

1017 

1009 

MEAN 

1018. 

6  1015. 

7  1012, 

,0  1007. 

9  1004. 

7  1000. 

4   999. 

9  1001. 

6  1005.1 

3  1011. 

4  1015. 

7  1018.0 

1009 

ASIA 
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NOTES  ON  PAGE  103 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN      FEB      MAR 


1921 

1018 

1015 

1010 

1008 

1001 

999 

1000 

1000 

1005 

1013 

1017 

1018 

1009 

1922 

1017 

1014 

1010 

1007 

1004 

999 

999 

1000 

1004 

1012 

1015 

1017 

1008 

1923 

1017 

1014 

1013 

1005 

1003 

998 

998 

999 

1006 

1012 

1015 

1018 

1008 

1924 

1019 

1014 

1011 

1006 

1004 

998 

998 

1001 

1006 

1010 

1015 

1018 

1008 

1925 

1015 

1014 

1011 

1008 

1003 

1000 

1000 

1001 

1006 

1013 

1017 

1020 

1009 

1926 

1019 

1015 

1013 

1009 

1005 

999 

999 

1001 

1005 

1010 

1016 

1017 

1009 

1927 

1017 

1015 

1011 

1006 

1005 

1001 

999 

1002 

1006 

1012 

1016 

1019 

1009 

1928 

1018 

1016 

1012 

1008 

1005 

999 

1000 

1002 

1006 

1011 

1017 

1018 

1009 

1929 

1017 

1015 

1012 

1008 

1003 

998 

- 

1002 

1007 

1012 

1016 

1018 

- 

1930 

1017 

1017 

1011 

1008 

1005 

1001 

999 

1002 

1006 

1013 

1017 

1018 

1010 

MEAN   1017.4  1014.9  1011.4  1007.3  1003.8   999.2   999.1  1001.0  1005.7  1011.8  1016.1  1018.1   1008.8 


1931 

1018 

1016 

1013 

1007 

1004 

1000 

1000 

999 

1006 

1012 

1017 

1018 

1009 

1932 

1019 

1015 

1012 

1008 

1004 

999 

998 

1003 

1004 

1011 

1015 

1018 

1009 

1933 

1018 

1014 

1012 

1009 

1006 

999 

1001 

1004 

1006 

1011 

1016 

1017 

1009 

1934 

1016 

1014 

1011 

1006 

1004 

1002 

999 

1002 

1004 

1012 

1015 

1019 

1009 

1935 

1019 

1014 

1012 

1008 

1002 

1000 

999 

1003 

1004 

1011 

1015 

1018 

1009 

1936 

1017 

1014 

1012 

1006 

1004 

1001 

1000 

1001 

1006 

1013 

1017 

1017 

1009 

1937 

1018 

1016 

1011 

1008 

1005 

1000 

999 

1001 

1006 

1012 

1015 

1017 

1009 

1938 

1018 

1016 

1008 

1007 

1003 

1000 

1000 

1002 

1004 

1009 

1015 

1017 

1008 

1939 

1018 

1015 

1012 

1006 

1003 

1000 

998 

1000 

1005 

1012 

1014 

1020 

1009 

1940 

1018 

1016 

1011 

1009 

1004 

1000 

1000 

1001 

1007 

1013 

1015 

1019 

1009 

MEAN   1017.9  1015.0  1011.4  1007.4  1003.9  1000.1   999.4  1001.6  1005.2  1011.6  1015.4  1018.0   1008.9 


1941 

1018 

1017 

1011 

1007 

1004 

1000 

1000 

1000 

1006 

1012 

1015 

1016 

1009 

1942 

1018 

1016 

1011 

1008 

1003 

1000 

999 

1002 

1005 

1011 

1014 

1017 

1009 

1943 

1016 

1015 

1009 

1009 

1003 

1000 

1000 

1001 

1004 

1012 

1014 

1019 

1009 

1944 

1018 

1016 

1012 

1010 

1002 

1000 

999 

1003 

1007 

1011 

1014 

1016 

1009 

1945 

1016 

1012 

1012 

1009 

1004 

999 

1000 

1001 

1004 

1012 

1015 

1017 

1008 

1946 

1017 

1015 

1011 

1010 

1004 

999 

998 

999 

1005 

1011 

1015 

1016 

1008 

1947 

1018 

1015 

1012 

1005 

1005 

999 

999 

1003 

1005 

1011 

1016 

1017 

1009 

1948 

1017 

1015 

1012 

1007 

1002 

999 

999 

1001 

1005 

1012 

1017 

1018 

1009 

1949 

1017 

1015 

1011 

1008 

1005 

999 

1000 

1001 

1004 

1010 

1015 

1016 

1008 

1950 

1015 

1013 

1012 

1006 

1004 

998 

999 

1001 

1005 

1010 

1014 

1017 

1008 

MEAN   1017.0  1014.9  1011.3  1007.9  1003.6   999.3   999.3  1001.2  1005.0  1011.2  1014.9  1016.9   1008.5 


1951 

1018 

1014 

1012 

1007 

1005 

999 

1002 

1002 

1006 

1009 

1015 

1017 

1009 

1952 

1018 

1014 

1011 

1009 

1004 

1001 

1000 

1001 

1005 

1008 

1015 

1019 

1009 

1953 

1018 

1017 

1009 

1008 

1004 

looo 

1001 

1001 

1006 

1012 

1016 

1018 

1009 

1954 

1017 

1014 

1012 

1006 

1003 

1000 

1001 

1001 

1004 

1012 

1017 

1017 

1009 

1955 

1020 

1014 

1010 

1008 

1003 

999 

1000 

1003 

1006 

1011 

1014 

1018 

1009 

1956 

1016 

1015 

1011- 

1007 

1001 

1001 

1002 

1001 

1004 

1012 

1017 

1018 

1009 

1957 

1017 

1015 

1014 

1009 

1004 

1001 

1000 

1003 

1007 

1012 

1017 

1018 

1010 

1958 

1019 

1015 

1014 

1009 

1004 

looo 

999 

1004 

1005 

1010 

1016 

1019 

1010 

1959 

1018 

1015 

1012 

1009 

1004 

1001 

1001 

1000 

1004 

1010 

1016 

1018 

1009 

1960 

1019 

1015 

1012 

1008 

1002 

1000 

1001 

1000 

1005 

1010 

1016 

1018 

1009 

MEAN 

1018.0  1014. 

8  1011. 

7  1008.0  1003.4 

1000. 

2  1000. 

7  1001.6  1005.2 

1010. 

6  1015. 

9  1018.0 

1009.0 

TEMPERATURE  DEG  C 


1893 

16, 

.6 

16, 

,6 

22, 

,7 

1894 

18, 

,4 

21, 

,5 

26, 

,2 

1895 

17, 

,6 

19, 

,5 

25, 

,1 

1896 

17, 

.6 

21, 

,4 

27, 

,7 

1897 

18, 

.8 

21, 

.3 

25, 

.7 

1898 

17, 

•  0 

19, 

.8 

25, 

,6 

1899 

15, 

.6 

20, 

.1 

26, 

.8 

1900 

- 

20, 

.8 

27, 

,1 

28, 

,4 

28.1 

28, 

,<• 

29, 

,3 

28.2 

27, 

,5 

29, 

,9 

28.6 

28. 

,3 

29, 

,2 

29.3 

28, 

,5 

30, 

.3 

29.8 

27, 

,9 

29, 

,8 

28.5 

27, 

,8 

29, 

.8 

27.7 

29. 

.0 

31.2    29.5    28.6    28.2 
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TEMPERATURE  OEG  C 


1901 

16, 

,3 

1902 

18, 

,2 

1903 

17, 

,6 

1904 

17, 

.1 

1905 

16, 

,8 

1906 

16, 

,8 

1907 

18, 

,4 

1908 

16, 

,2 

1909 

18, 

.6 

1910 

16, 

,8 

20, 

,6 

25, 

,3 

20, 

,6 

27, 

,2 

19, 

,4 

25, 

,7 

20, 

,1 

26, 

,3 

16, 

,3 

?3, 

,7 

19. 

,2 

23, 

.4 

19, 

,4 

23, 

,4 

19, 

,9 

26, 

,1 

20, 

,3 

27, 

,1 

19, 

,7 

25, 

.9 

30, 

,9 

31, 

,2 

29, 

,1 

28.6 

28, 

,1 

27. 

,4 

21, 

.9 

17.8 

30, 

.4 

30, 

,7 

28, 

,4 

28.9 

28, 

,2 

26. 

,1 

21, 

•  4 

17.3 

32, 

,7 

29, 

,8 

29, 

,8 

28.5 

28, 

.2 

26. 

3 

20, 

.7 

16.9 

29. 

•  8 

29, 

,1 

27, 

,8 

28.4 

28, 

,4 

26. 

,1 

21, 

•  2 

18.4 

28, 

.8 

32. 

,2 

28, 

,4 

28.3 

27, 

,7 

26. 

,4 

21, 

,8 

17.7 

31, 

•  6 

30, 

,7 

28, 

,9 

28.3 

28, 

.8 

26, 

,3 

21, 

.6 

18.1 

30 

.6 

30, 

.5 

28, 

,7 

28.6 

28, 

.4 

26. 

,4 

21 

,7 

17.3 

31, 

,9 

30, 

,2 

28, 

.6 

28.3 

26, 

.6 

27, 

,1 

21 

.2 

16.9 

31, 

.8 

28, 

,9 

28, 

,6 

27.6 

28, 

.4 

26, 

,3 

23 

.1 

18.1 

31, 

.1 

29, 

.4 

28, 

,3 

28.2 

28, 

.5 

26, 

,3 

20 

.9 

16.8 

26.5    21.6 


1911 

19, 

,1 

19, 

,5 

24.6 

30, 

,4 

31, 

.9 

29, 

,1 

29, 

.6 

28.4 

27, 

,8 

26.1 

21 

.6 

16.3 

25, 

,4 

1912 

17, 

,7 

21, 

,4 

25.5 

28, 

.7 

30 

.1 

30, 

,7 

28, 

.3 

28.4 

28, 

.6 

26.3 

20 

.8 

17.1 

25, 

,3 

1913 

17, 

,0 

20, 

.1 

24.0 

32, 

>2 

29 

.8 

27, 

.6 

28, 

,9 

27.9 

28, 

,3 

25.6 

20 

.6 

17.0 

24, 

,9 

1914 

17, 

.4 

20, 

,6 

25.1 

28, 

,0 

29 

.8 

29, 

.1 

28, 

,2 

28.2 

28, 

,2 

25.2 

21, 

.6 

18.1 

25, 

,0 

1915 

18, 

.1 

20, 

.2 

24.6 

30, 

.2 

30 

.9 

29, 

,4 

29, 

.8 

29.2 

28, 

,4 

28.2 

24 

.1 

17.9 

25. 

,9 

1916 

17, 

,3 

20, 

>8 

27.3 

30, 

.6 

34 

.3 

28, 

,9 

28, 

,7 

28.7 

28, 

.6 

26.9 

21 

.6 

16.9 

25, 

,9 

1917 

16, 

,8 

20, 

,1 

24.7 

29, 

,7 

28 

■  7 

29, 

.3 

28, 

.8 

28.4 

27, 

.9 

26.2 

21 

.3 

17.2 

24, 

,9 

1918 

16, 

.3 

20, 

.2 

26.5 

29, 

.2 

29 

.9 

28, 

.2 

30, 

,2 

27.9 

28, 

.7 

26.6 

21 

.9 

17.6 

25, 

,3 

1919 

18, 

.6 

19, 

.2 

26.7 

29, 

.8 

31 

■  4 

29, 

.6 

28, 

.9 

28.8 

28, 

.1 

26.2 

22 

.0 

17.6 

25, 

.6 

1920 

18, 

.1 

20, 

.1 

24.9 

30, 

•  6 

31 

.4 

31, 

.9 

29, 

.2 

28.6 

28, 

.1 

27.1 

22 

.2 

17.7 

25, 

,3 

MEAN 

17 

.6 

20, 

,2 

25.4 

29, 

.9 

30 

•  8 

29, 

.4 

29. 

.1 

28.5 

28 

.3 

26.4 

21 

.8 

17.3 

25, 

•  4 

1921 

18, 

,4 

20, 

,1 

26.8 

31. 

,4 

33, 

,6 

31. 

,1 

29, 

,3 

28.4 

28, 

,3 

25.3 

20, 

,9 

18.6 

26, 

,0 

1922 

17, 

,8 

21. 

,0 

26.8 

31. 

,7 

33. 

,0 

28. 

,7 

28, 

,8 

28.1 

27, 

,7 

25.2 

21, 

,7 

17.8 

25, 

,7 

1923 

17, 

,8 

20, 

,1 

25.6 

31. 

,2 

32, 

,1 

31. 

,6 

28, 

,9 

28.2 

28, 

,8 

25.9 

21, 

.7 

18.7 

25, 

,9 

1924 

18. 

.0 

20. 

,8 

27.8 

31. 

,7 

32, 

,4 

32. 

,5 

28, 

,7 

28.5 

27, 

,7 

26.8 

21, 

,4 

17.7 

26, 

,2 

1925 

16. 

,3 

18. 

,9 

25.3 

29, 

,2 

30, 

,7 

30. 

,1 

28, 

,3 

28.9 

28, 

,4 

25.7 

21, 

,6 

17.6 

25. 

,1 

1926 

17, 

,5 

21. 

,3 

24.8 

29, 

,1 

31, 

,2 

33. 

,6 

28, 

,9 

28.6 

28, 

,1 

26.2 

20, 

,8 

18.6 

25. 

,7 

1927 

17, 

,8 

20, 

,2 

23.8 

31, 

,1 

30, 

,2 

31. 

,2 

29, 

,0 

28.6 

28, 

,8 

27.1 

22, 

.5 

18.9 

25. 

,8 

1928 

18, 

,1 

21, 

,0 

27.3 

30, 

,4 

31, 

,4 

29. 

,2 

28, 

,4 

29.0 

29, 

,1 

27.2 

21, 

.9 

18.2 

25. 

,9 

1929 

17, 

,5 

19, 

,2 

25.9 

30, 

,1 

32, 

.8 

32. 

,0 

- 

28.2 

28, 

,5 

25.5 

21, 

.2 

17.0 

- 

1930 

16, 

,4 

19, 

,8 

26.2 

30, 

.1 

31, 

.4 

30. 

,8 

28, 

,5 

23.4 

28, 

,4 

27.0 

21, 

.2 

17.1 

25. 

,4 

1931 

18, 

,6 

1932 

18, 

,5 

1933 

16, 

.1 

1934 

16, 

,8 

1935 

16, 

,8 

1936 

16, 

•  7 

1937 

16, 

.1 

1938 

19, 

.0 

1939 

18, 

.6 

1940 

17, 

,4 

25.4 
26.7 


21.3    24.9 


31.9 

31.1 
32.1 
31.8 
31.8 
33.6 


28, 

,5 

28, 

,8 

28, 

,2 

26, 

,6 

28, 

,6 

28, 

,6 

28, 

,6 

27, 

.3 

28, 

,4 

27, 

,8 

28, 

,3 

26, 

,3 

29, 

,0 

28, 

,4 

28, 

,6 

25, 

.7 

29, 

,2 

27, 

,8 

28, 

,1 

26, 

.2 

28, 

,3 

28, 

,9 

27, 

,6 

25, 

,8 

29, 

,1 

28, 

,4 

28, 

,3 

25, 

.8 

28, 

.6 

28, 

,3 

29, 

,2 

27, 

.1 

28, 

,4 

27, 

,9 

28, 

.2 

26, 

.6 

28, 

,5 

28, 

.6 

28, 

,8 

27, 

.3 

18, 

,2 

25.8 

18, 

,4 

26.0 

17, 

,9 

25.2 

28.7    28.4 


1941 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

28, 

,9 

28.9 

28, 

,6 

25.9 

21, 

.9 

19.5 

- 

1942 

18, 

,1 

20, 

,6 

26, 

,6 

30, 

,4 

33, 

,4 

32, 

,3 

28, 

,8 

27.7 

27, 

,7 

26.3 

23, 

.4 

18.1 

26. 

,1 

1943 

18, 

,9 

19, 

,1 

26, 

,2 

28, 

,5 

32, 

,3 

29, 

,7 

28, 

,5 

28.1 

28, 

,6 

27.5 

22, 

.6 

19.8 

25, 

,8 

1944 

18, 

,3 

20, 

,7 

25, 

,5 

28, 

.2 

34, 

,3 

31, 

,8 

28, 

,2 

28.4 

28, 

,6 

26.4 

22, 

.3 

19.9 

26, 

,1 

1945 

17, 

,4 

19, 

.5 

26, 

,8 

28, 

,9 

31, 

,1 

31, 

,0 

29, 

,1 

29.1 

28, 

,8 

25.8 

21 

■  7 

17.5 

25, 

,6 

1946 

18, 

,4 

22, 

,6 

26, 

,5 

25, 

,8 

30, 

,2 

29, 

,8 

28, 

,3 

28.4 

28, 

,4 

26.3 

22, 

.8 

19.1 

25, 

,6 

1947 

18, 

.3 

20, 

,8 

26, 

,7 

32, 

•  2 

32, 

,1 

31, 

,4 

28, 

.8 

28.4 

28, 

,3 

26.4 

22, 

.7 

19.2 

26, 

.3 

1948 

19, 

,5 

21, 

,1 

24. 

,8 

31, 

,2 

30, 

,7 

30, 

,8 

27, 

•  6 

27.6 

28, 

,3 

26.3 

22, 

,5 

16.9 

25, 

,6 

1949 

18, 

.2 

19, 

,9 

26. 

,1 

27, 

,8 

27, 

,9 

30, 

.8 

- 

- 

- 

26.9 

21, 

.0 

17.4 

- 

1950 

18, 

■  6 

- 

- 

30, 

.7 

31, 

,6 

29, 

,7 

28, 

,6 

27.9 

- 

" 

" 

- 

- 

MEAN 

18, 

.4 

20, 

,5 

26. 

,2 

29, 

.4 

31, 

,5 

30, 

.8 

28, 

.5 

28.3 

28, 

.4 

26.4 

22, 

.3 

18.6 

25. 

,8 

ASIA 
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TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 


- 

27 

4 

26 

8 

30 

6 

30 

6 

28 

3 

28 

1 

27 

9 

26.5 

22 

1 

18 

7 

- 

21 

7 

28 

5 

30 

9 

32 

1 

29 

8 

27 

9 

28 

1 

27 

7 

26.6 

21 

8 

19 

9 

26 

0 

22 

2 

25 

8 

32 

8 

32 

3 

28 

8 

27 

8 

28 

1 

27 

7 

25.1 

19 

9 

18 

1 

25 

4 

2  0 

6 

27 

7 

30 

1 

32 

9 

30 

7 

28 

3 

28 

3 

28 

7 

26.9 

22 

5 

18 

2 

26 

1 

19 

8 

26 

7 

31 

2 

31 

6 

27 

8 

28 

0 

28 

2 

27 

8 

26.4 

21 

5 

19 

1 

25 

5 

19 

5 

25 

1 

30 

9 

34 

9 

31 

4 

28 

3 

28 

7 

28 

6 

27.0 

21 

9 

19 

3 

26 

2 

20 

7 

26 

9 

31 

9 

34 

7 

33 

5 

29 

8 

28 

3 

28 

5 

28.1 

22 

3 

19 

9 

27 

0 

20 

1 

25 

9 

31 

0 

32 

8 

30 

5 

28 

8 

28 

8 

28 

0 

27.4 

18 

9 

18 

3 

25 

7 

2  2 

5 

24 

7 

31 

6 

31 

9 

30 

7 

28 

1 

28 

3 

28 

1 

26.7 

21 

0 

18 

4 

25 

e 

20 

9 

26 

5 

30 

8 

32 

6 

30 

,4 

28 

4 

28 

3 

28 

1 

26.7 

21 

3 

18 

9 

25 

9 

20 

5 

26 

2 

30 

3 

31 

7 

30 

,5 

28 

5 

28 

3 

28 

3 

26.5 

21 

.9 

18 

5 

25 

B 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1884 
1885 

1886 
1887 
1888 
1889 
1890 

MEAN 


1891 

35 

1892 

0 

1893 

20 

1894 

0 

1895 

5 

1896 

0 

1897 

1 

1898 

T 

1899 

44 

1900 

41 

MEAN 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1906 
1907 
1908 
1909 

1910 

MEAN 

1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 


356 

345 

337 

77 

0 

67 

208 

140 

195 

93 

194 

422 

421 

426 

30 

239 

471 

406 

555 

71 

133 

246 

213 

241 

23 

114 

315 

670 

105 

38 

280 

444 

217 

221 

109 

381 

460 

506 

173 

314 

93.4   220.5   363.9   363.8   249.1 


199 

213 

286 

377 

110 

9 

80 

171 

362 

172 

194 

81 

223 

449 

325 

359 

251 

114 

15 

348 

344 

398 

166 

199 

58 

177 

322 

196 

240 

54 

66 

461 

315 

231 

228 

0 

40 

240 

304 

405 

2  84 

212 

44 

300 

369 

441 

423 

25 

62 

477 

653 

209 

271 

36 

136 

189 

388 

273 

374 

41 

92.3   302.5   366. 


306.1   254.1 


44 

75 

317 

352 

144 

64 

107 

397 

240 

455 

72 

157 

153 

325 

175 

157 

428 

391 

265 

94 

111 

52 

416 

445 

245 

22 

229 

246 

241 

106 

12 

246 

236 

223 

272 

31 

341 

360 

277 

136 

25 

339 

178 

507 

236 

56 

186 

397 

373 

191 

61.4   216.0   309.1   324.8   205.4 


44 

629 

178 

306 

285 

192 

111 

204 

370 

284 

47 

51 

115 

555 

172 

373 

228 

58 

189 

126 

610 

372 

112 

54 

122 

240 

287 

336 

226 

63 

0 

42  9 

358 

292 

336 

384 

246 

188 

361 

129 

403 

358 

74 

266 

92 

601 

208 

20 

59 

236 

309 

405 

202 

165 

113 

108 

569 

244 

427 

6 

25  1213 

1  832 

18  1563 

0  1914 

0  1266 

7  1391 

0  1541 

4  1935 

6.9  1457.0 

0  1413 

0  1104 

0  1897 

1  1569 

1  1090 

11  1329 

0  1576 

0  1642 

0  1833 

0  1481 

1.3  1493.4 

0  1095 

0  1430 

0  1138 

0  1356 

2  1476 

0  1229 

5  1176 
0  1195 
7  1417 
0  1405 

1.4  1291.7 

0  1670 

0  1255 

36  1629 

3  1530 
0  1382 

0  1838 

0  1740 

0  1303 

0  1507 

0  1576 


MEAN 


16.3   107.3   298.1   330.6   334.2   247.4   135.1 


3.9   1543.0 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


DUMKA  -  CON.  INDIA  WMO  42599   24  16N   87  15E   149  M 

NOTES  ON  PAGE  103 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1921  34  2  0  12  69  216  334  435  215  50  0  0  1367 

1922  9  4  0  3  25  777  324  338  279  37  4  2  1802 

1923  1  43  6  3  114  146  223  317  145  126  8  2  1134 

1924  6  9  2  19  30  284  407  388  272  105  78  0  1600 

1925  61  12  36  74  194  293  562  269  265  21  0  0  1787 


216 

334 

435 

215 

50 

777 

324 

338 

279 

37 

146 

223 

317 

145 

126 

284 

407 

388 

272 

105 

293 

562 

269 

265 

21 

58 

474 

334 

256 

57 

278 

344 

314 

78 

61 

472 

488 

175 

282 

139 

161 

422 

173 

67 

388 

164 

467 

247 

167 

96 

1926  35  0  52  16      21      58  474  334  256      57  4  14  1321 

1927  23  88  34       1  124  278  344  314  78      61  0       0  1345 

1928  59  1       1       9      62  472  488  175  282  139       0       1  1689 

1929  38  2  33  27      47  161  422  173  67  388  0  51  1409 

1930  0  11  22  12      30  164  467  247  167      96  173  0  1389 

MEAN  26.6  17.2  18.6  17.6    71.6  284.9  404.5  299.0  202.6  108.0  26.7     7.0  1484.3 

1931  19  68  30       0      38  148  487  177  491  48  39       2  1547 

1932  0  43       0  24      42      56  408  258  269      53  54       1  1208 

1933  53  12       5  35  144  279  323  459  136      72       0       0  1518 

1934  66  29       0  45      68  192  274  319  291      72       0  10  1366 

1935  19  10       1       2      29  172  219  618  395      11       0       0  1476 

1936  7  5  11       4  152  221  337  242  522  102  13  11  1627 

1937  0  146       T  59  234  226  157  435  309  167      0       0  1733 

1938  2  22       0       2  223  302  183  279  102      57       1       0  1173 

1939  10  12  26  11      76  196  570  304  354  173       0       0  1732 


302 

183 

279 

102 

196 

570 

304 

354 

124 

274 

331 

131 

1940  0  138  85  7  98  124  274  331  131      55  0  10  1253 
MEAN  17.6  48.5  15.8  18.9  110.4  191.6  323.2  342.2  300.0    81.0  10.7  3.4  1463.3 

1941  38       0  2  16  73  335  382  368  291  227  8  0  1740 

1942  0  58  27  7  55  109  501  620  477      85  2  0  1941 

1943  43  12  0  89  49  174  790  327  263      87  0  0  1834 

1944  12  48  8  36  26  185  456  506  141       61  0  0  1479 

1945  33  25  1  67  68  196  289  443  341  195  0  0  1658 


335 

382 

368 

291 

109 

501 

620 

477 

174 

790 

327 

263 

185 

456 

506 

141 

196 

289 

443 

341 

175 

350 

287 

207 

196 

367 

302 

356 

183 

352 

273 

92 

346 

376 

514 

138 

435 

354 

316 

169 

1946  0       19  172      91  175  350  287  207  232  26       0  1550 

1947  T       6  34  4      44  196  367  302  356  69  4  16  1398 

1948  3       5  8  98      67  183  352  273      92  128  139       0  1348 

1949  1  12  66  30  219  346  376  514  138  39  0       0  1741 

1950  0        5  14        8       99  435  354  316  169  78  4  15  1497 

MEAN  13.0  17.2  16.9  52.7    79.1  233.4  421.7  395.6  247.5  120.1  18.3     3.1  1618.6 

1951  7       0       5       3      35  211  585  367  336  145  16       0  1710 

1952  0  11  39  38  109  235  376  297  247  148  7        0  1507 

1953  50  13       0  0      33  220  489  234  311       7  32       0  1389 

1954  19       3       0  0      60  248  366  317  322  90  0  12  1437 

1955  42       8  11  29      49  173  403  159  177  95  37       0  1183 


211 

585 

367 

336 

145 

235 

376 

297 

247 

148 

220 

489 

234 

311 

7 

248 

366 

317 

322 

90 

173 

403 

159 

177 

95 

331 

260 

381 

325 

227 

111 

250 

147 

297 

119 

94 

361 

629 

221 

184 

153 

309 

346 

281 

697 

133 

283 

217 

233 

82 

1956  13  38  26  59  108  331  260  381  325  227  69  4  1841 

1957  139  12  0  0        0  111  250  147  297  119  0  0  1075 

1958  8  24       1  11  85  94  361  629  221  184  0  0  1618 

1959  6       0       1  6  33  153  309  346  281  697  0  0  1832 

1960  1       0       0  0  33  133  283  217  233      82       1  0  983 

MEAN  28.5  10.9     8.3  14.6  54.5  190.9  368.2  309.4  275.0  179.4  16.2  1.6  1457.5 


ASIA 


DWARKA  INDIA  WMO  42731   22  22N   69  05E 

NOTES  ON  PAGE  103 

STATION  PRESSURE  MB 


1901 

- 

1017 

1013 

1008 

1007 

1002 

1001 

1002 

1009 

1011 

1013 

1016 

- 

1902 

1015 

1017 

1012 

1008 

1006 

1002 

999 

1003 

1004 

1012 

1015 

1015 

1009 

1903 

1016 

1017 

1012 

1011 

1006 

1002 

998 

1002 

1006 

1009 

1014 

1015 

1009 

1904 

1016 

1014 

1012 

1008 

1005 

1002 

1000 

1003 

1008 

1011 

1016 

1016 

1009 

1905 

1016 

1016 

1013 

1011 

1006 

1003 

1000 

1004 

1007 

1011 

1016 

1016 

1010 

1906 

1017 

1014 

1014 

1010 

1006 

1002 

999 

1003 

1006 

1012 

1015 

1016 

1010 

1907 

1015 

1014 

1012 

1009 

1008 

1001 

1001 

1001 

1008 

1011 

1013 

1016 

1009 

1908 

1016 

1014 

1014 

1009 

1007 

1002 

1000 

1002 

1007 

1011 

1014 

1017 

1009 

1909 

1016 

1015 

1013 

1009 

1007 

1000 

999 

1005 

1006 

1012 

1014 

1016 

1009 

1910 

1015 

1013 

1012 

1009 

1008 

1000 

1002 

1002 

1005 

1011 

1014 

1017 

1009 

MEAN   1015.8  1015.1  1012.7  1009.2  1006.6  1001.6   999.9  1002.7  1006.6  1011.1  1014.4  1016.0   1009.3 


1911 

1014 

1017 

1012 

1010 

1006 

1002 

1002 

1003 

1007 

1012 

1014 

1016 

1010 

1912 

1017 

1014 

1013 

1011 

1007 

1001 

999 

1002 

1008 

1012 

1014 

1017 

1010 

1913 

1017 

1014 

1012 

1008 

1006 

1001 

1000 

1003 

1008 

1012 

1015 

1017 

1009 

1914 

1018 

1016 

1014 

1010 

1007 

1001 

998 

1003 

1006 

1013 

1014 

1016 

1010 

1915 

1018 

1015 

1014 

1011 

1005 

1002 

1001 

1002 

1006 

1008 

1013 

1016 

1009 

1916  1016    1014    1012    1009    1006     998    1001    1002    1004 

1917  1016    1013    1012    1008    1007    1000    1000    1002    1004 


1918 

1016 

1016 

1012 

1010 

1003 

1002 

1003 

1003 

1008 

1012 

1014 

1017 

1010 

1919 

1016 

1016 

1014 

1010 

1007 

1002 

1000 

1002 

1008 

1012 

1012 

1016 

1010 

1920 

1016 

1015 

1011 

1009 

1007 

1000 

999 

1004 

1007 

1011 

1013 

1015 

1009 

MEAN 

1016.4 

1015.0 

1012.6 

1009.6 

1006. 

1  1000.9 

1000.3 

1002.6 

1006.6 

1010.8 

1013.6 

1015.9 

1009. 

1921 

1016 

1014 

1011 

1009 

1005 

1001 

1000 

1002 

1006 

1013 

1016 

1016 

1009 

1922 

1016 

1014 

1013 

1009 

1007 

1000 

1000 

1002 

1006 

1013 

1014 

1016 

1009 

1923 

1016 

1014 

1013 

1008 

1006 

1002 

999 

1001 

1007 

1012 

1014 

1016 

1009 

1924 

1017 

1014 

1012 

1008 

1006 

1001 

998 

1002 

1006 

1012 

1014 

1016 

1009 

1925 

1015 

1015 

1012 

1008 

1005 

999 

1001 

1002 

1008 

1011 

1014 

1016 

1009 

1926 

1016 

1015 

1013 

1011 

1007 

1002 

999 

1001 

1004 

1010 

1014 

1015 

1009 

1927 

1015 

1015 

1011 

1009 

1006 

1002 

999 

1002 

1006 

1012 

1015 

1016 

1009 

1928 

1016 

1015 

1012 

1008 

1006 

1001 

1000 

1003 

1007 

1010 

1014 

1016 

1009 

1929 

1016 

1015 

1012 

1009 

1006 

1000 

999 

1003 

1008 

1012 

1013 

1015 

1009 

1930 

1016 

1016 

1012 

1009 

1007 

1000 

1001 

1004 

1008 

1011 

1015 

1016 

1010 

MEAN 

1015.9 

1014.7 

1012.1 

1008.8 

1006. 

1  1000.8 

999.6 

1002.2 

1006.6 

1011.6 

1014.3 

1015.8 

1009 

1931 

1016 

1015 

1014 

1009 

1006 

1003 

1000 

999 

1006 

1010 

1014 

1016 

1009 

1932 

1017 

1014 

1013 

1010 

1005 

1002 

998 

1004 

1005 

1010 

1013 

1016 

1009 

1933 

1017 

1013 

1012 

1009 

1006 

1001 

1000 

1003 

1005 

1010 

1013 

1015 

1009 

1934 

1016 

1013 

1012 

1008 

1007 

1000 

1000 

1002 

1006 

1012 

1015 

1016 

1009 

1935 

1017 

1014 

1013 

1009 

1007 

1002 

999 

1004 

1006 

1011 

1015 

1016 

1009 

1936 

1016 

1013 

1013 

1009 

1004 

1001 

1001 

1003 

1006 

1013 

1014 

1016 

1009 

1937 

1016 

1013 

1012 

1009 

1006 

1000 

999 

1003 

1007 

1011 

1013 

1015 

1009 

1938 

1016 

1015 

1010 

1009 

1004 

999 

1000 

1002 

1007 

1010 

1014 

1015 

1008 

1939 

1016 

1014 

1013 

1009 

1007 

1002 

1000 

1003 

1007 

1012 

1013 

1018 

1010 

1940 

1015 

1015 

1012 

1011 

1005 

1002 

1000 

1003 

1009 

1012 

1013 

1015 

1009 

MEAN 

1016.2 

1013.9 

1012.4 

1009.2 

1005. 

7  1001.2 

999.7 

1002.6 

1006.4 

1011.1 

1013.7 

1015.8 

1009 

1941 

1016 

1015 

1013 

1010 

1005 

1002 

1002 

1002 

1008 

1012 

1013 

1015 

1009 

1942 

1016 

1015 

1011 

1009 

1006 

1001 

1000 

1002 

1007 

1012 

1015 

1015 

1009 

1943 

1015 

1014 

1011 

1010 

1004 

1001 

1000 

1003 

1006 

1011 

1013 

1018 

1009 

1944 

1016 

1015 

1013 

1010 

1006 

1002 

999 

1003 

1007 

1010 

1012 

1014 

1009 

1945 

1015 

1013 

1013 

1010 

1006 

1001 

1000 

1002 

1006 

1012 

1014 

1016 

1009 

1946 

1016 

1014 

1012 

1009 

1006 

999 

1000 

1000 

1007 

1010 

1012 

1014 

1008 

1947 

1015 

1013 

1012 

1008 

1006 

1001 

1000 

1002 

1003 

1012 

1014 

1015 

1008 

1948 

1016 

1014 

1012 

1009 

1005 

1001 

1000 

1001 

1005 

1011 

1013 

1015 

1009 

1949 

1016 

1013 

1012 

1008 

1004 

1002 

999 

1002 

1004 

1010 

1014 

1015 

1008 

1950 

1014 

1013 

1011 

1008 

1005 

1000 

998 

1002 

1005 

1010 

1012 

1015 

1008 

MEAN   1015.5  1013.9  1012.0  1009.1  1005.3  1001.0   999.8  1001.9  1005.8  1011.0  1013.2  1015.2   1008.6 
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STATION  PRESSURE  MB 


1951 

1015 

1014 

1012 

1010 

1008 

1000 

1001 

1003 

1008 

1009 

1012 

1015 

1009 

1952 

1016 

1013 

1011 

1009 

1005 

1001 

1001 

1002 

1008 

1010 

1013 

1017 

1009 

1953 

1016 

1015 

1011 

1010 

1007 

1001 

1000 

1001 

1007 

1011 

1015 

1016 

1009 

1954 

1014 

1013 

1012 

1009 

1005 

1000 

999 

1001 

1004 

1011 

1015 

1015 

1008 

1955 

1017 

1012 

1010 

1009 

1005 

1001 

1001 

1002 

1005 

1009 

1013 

1015 

1008 

1956 

1013 

1013 

1011 

1009 

1003 

1000 

1001 

1002 

1005 

1010 

1014 

1016 

1008 

1957 

1015 

1015 

1012 

1010 

1007 

1002 

1000 

1003 

1008 

1012 

1015 

1015 

1010 

1958 

1016 

1014 

1012 

1010 

1006 

1001 

999 

1002 

1005 

1010 

1013 

1016 

1009 

1959 

1015 

1014 

1012 

1009 

1005 

1002 

998 

1001 

1004 

1009 

1013 

1016 

1008 

1960 

1016 

1014 

1012 

1010 

1005 

1002 

1000 

1001 

1006 

1010 

1013 

1015 

1009 

MEAN 

1015. 

3  1013. 

7  1011. 

5  1009. 

5  1005. 

6  1001. 

0  1000. 

0  1001. 

8  1006.0  1010.: 

I  1013.6  1015.6 

1008 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1901 

- 

1018 

1015 

1010 

1008 

1004 

1002 

1003 

1011 

1012 

1015 

1017 

- 

1902 

1017 

1018 

1013 

1010 

1008 

1003 

1000 

1004 

1006 

1014 

1016 

1016 

1010 

1903 

1018 

1018 

1014 

1012 

1008 

1003 

1000 

1004 

1007 

1011 

1015 

1017 

1011 

1904 

1017 

1015 

1013 

1009 

1006 

1003 

1002 

1004 

1009 

1012 

1017 

1018 

1010 

1905 

1018 

1018 

1015 

1013 

1008 

1004 

1001 

1005 

1008 

1012 

1017 

1017 

1011 

1906 

1018 

1015 

1015 

1012 

1007 

1003 

1000 

1004 

1007 

1013 

1016 

1017 

1011 

1907 

1017 

1015 

1014 

1011 

1009 

1002 

1002 

1003 

1010 

1013 

1014 

1017 

1011 

1908 

1018 

1016 

1015 

1011 

1008 

1003 

1001 

1003 

1009 

1012 

1016 

1018 

1011 

1909 

1017 

1016 

1014 

1010 

1008 

1002 

1001 

1006 

1008 

1013 

1015 

1017 

1011 

1910 

1016 

1015 

1013 

1011 

1009 

1001 

1003 

1003 

1006 

1012 

1015 

1018 

1010 

MEAN 

1017.3 

1016.4  1014.1 

1010. 

9  1007.9 

1002. 

8  1001. 

2  1003.9 

1008.1 

1012.4 

1015.6 

1017.2 

1010. 

1911 

1016 

1018 

1014 

1012 

1008 

1004 

1003 

1004 

1008 

1013 

1015 

1017 

1011 

1912 

1018 

1015 

1014 

1012 

1008 

1002 

1000 

1004 

1009 

1013 

1015 

1018 

1011 

1913 

1018 

1016 

1014 

1010 

1007 

1002 

1002 

1005 

1009 

1013 

1017 

1018 

1011 

1914 

1019 

1017 

1015 

1012 

1008 

1002 

1000 

1004 

1008 

1015 

1015 

1018 

1011 

1915 

1019 

1016 

1015 

1012 

1006 

1003 

1003 

1004 

1008 

1009 

1014 

1017 

1011 

1916 

1018 

1015 

1013 

1011 

1007 

999 

1002 

1003 

1005 

1010 

1015 

1016 

1010 

1917 

1017 

1014 

1013 

1010 

1008 

1001 

1001 

1004 

1005 

1009 

1016 

1016 

1010 

1918 

1017 

1017 

1014 

1011 

1004 

1003 

1004 

1004 

1010 

1014 

1015 

1018 

1011 

1919 

1017 

1017 

1015 

1012 

1008 

1003 

1001 

1004 

1009 

1013 

1014 

1017 

1011 

1920 

1017 

1016 

1012 

1011 

1008 

1001 

1000 

1005 

1009 

1013 

1014 

1017 

1010 

MEAN 

1017.6 

1016.1 

I  1013.9 

1011. 

3  1007.2 

1002. 

0  1001. 

6  1004.1 

1008.0 

1012.2 

1015.0 

1017.2 

1010. 

1921 

1017 

1015 

1013 

1011 

1007 

1002 

1001 

1003 

1007 

1014 

1017 

1017 

1010 

1922 

1018 

1015 

1014 

1011 

1008 

1002 

1001 

1003 

1007 

1014 

1015 

1018 

1011 

1923 

1018 

1015 

1014 

1010 

1008 

1003 

1000 

1002 

1008 

1014 

1016 

1017 

1010 

1924 

1018 

1015 

1013 

1009 

1007 

1002 

999 

1003 

1007 

1013 

1015 

1017 

1010 

1925 

1016 

1017 

1013 

1010 

1006 

1001 

1002 

1004 

1009 

1013 

1016 

1018 

1010 

1926 

1018 

1016 

1014 

1012 

1009 

1004 

1000 

1002 

1006 

1011 

1015 

1017 

1010 

1927 

1017 

1016 

1012 

1010 

1008 

1004 

1000 

1004 

1008 

1013 

1016 

1017 

1010 

1928 

1018 

1016 

1013 

1010 

1008 

1002 

1002 

1004 

1009 

1012 

1016 

1017 

1011 

1929 

1017 

1016 

1013 

1011 

1007 

1002 

1000 

1004 

1009 

1013 

1014 

1016 

1010 

1930 

1017 

1017 

1013 

1011 

1008 

1002 

1002 

1005 

1009 

1012 

1018 

1018 

1011 

MEAN 

1017.4 

1015.1 

3  1013.2 

1010. 

5  1007.6 

1002. 

4  1000. 

7  1003.4 

1007.9 

1012.9 

1015.8 

1017.2 

1010. 

1931 

1017 

1016 

1015 

1011 

1007 

1004 

1001 

1001 

1008 

1011 

1015 

1017 

1010 

1932 

1019 

1016 

1014 

1011 

1007 

1004 

999 

1005 

1007 

1011 

1015 

1017 

1010 

1933 

1018 

1015 

1014 

1011 

1007 

1002 

1002 

1005 

1007 

1012 

1015 

1016 

1010 

1934 

1017 

1015 

1014 

1010 

1009 

1002 

1001 

1003 

1008 

1013 

1016 

1017 

1010 

1935 

1018 

1015 

1014 

1011 

1008 

1003 

1000 

1005 

1007 

1012 

1016 

1017 

1011 

1936 

1017 

1015 

1015 

1011 

1005 

1002 

1002 

1004 

1007 

1014 

1015 

1017 

1010 

1937 

1017 

1014 

1013 

1010 

1008 

1002 

1000 

1004 

1008 

1013 

1014 

1017 

1010 

1938 

1018 

1016 

1012 

1011 

1005 

1001 

1002 

1003 

1008 

1011 

1016 

1016 

1010 

1939 

1017 

1015 

1014 

1011 

1008 

1003 

1002 

1004 

1008 

1013 

1014 

1019 

1011 

1940 

1017 

1016 

1013 

1013 

1007 

1004 

1001 

1004 

1010 

1013 

1014 

1019 

1011 

MEAN   1017.5  1015.3  1013.8  1011.0  1007.1  1002.7  1001.0  1003.8  1007.8  1012.3  1015.0  1017.2   1010.4 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1941 

1018 

1016 

1014 

1011 

1007 

1003 

1003 

1003 

1009 

1013 

1014 

1016 

1011 

1942 

1018 

1016 

1013 

1011 

1008 

1003 

1001 

1003 

1008 

1013 

1016 

1017 

1011 

1943 

1017 

1016 

1012 

1012 

1006 

1003 

1001 

1004 

1007 

1012 

1014 

1018 

1010 

1944 

1018 

1016 

1014 

1011 

1008 

1003 

1000 

1004 

1009 

1012 

1013 

1015 

1010 

1945 

1016 

1014 

1014 

1011 

1007 

1003 

1001 

1003 

1007 

1013 

1016 

1017 

1010 

1946 

1018 

1015 

1013 

1010 

1007 

1001 

1001 

1002 

1009 

1012 

1014 

1015 

1010 

1947 

1016 

1015 

1013 

1009 

1007 

1003 

1001 

1003 

1005 

1013 

1016 

1016 

1010 

1948 

1017 

1016 

1013 

1010 

1006 

1003 

1001 

1003 

1006 

1012 

1015 

1016 

1010 

1949 

1017 

1015 

1013 

1010 

1006 

1003 

1000 

1003 

1006 

1011 

1016 

1016 

1010 

1950 

1015 

1014 

1012 

1009 

1006 

1001 

999 

1003 

1006 

1011 

1013 

1016 

1009 

MEAN   1017.0  1015.3  1013.1  1010.2  1006.6  1002.6  1000.8  1003.1  1007.2  1012.2  1014.7  1016.2   1009.9 


1951 

1017 

1015 

1013 

1011 

1009 

1002 

1003 

1005 

1009 

1011 

1013 

1017 

1010 

1952 

1017 

1014 

1012 

1011 

1006 

1002 

1002 

1003 

1009 

1011 

1015 

1018 

1010 

1953 

1017 

1016 

1012 

1011 

1009 

1002 

1001 

1002 

1008 

1012 

1016 

1017 

1010 

1954 

1015 

1015 

1014 

1010 

1006 

1001 

1001 

1002 

1005 

1013 

1017 

1016 

1010 

1955 

1018 

1013 

1012 

1010 

1006 

1002 

1003 

1003 

1006 

1010 

1014 

1016 

1009 

1956 

1015 

1015 

1012 

1010 

1004 

1001 

1002 

1004 

1006 

1011 

1016 

1017 

1009 

1957 

1016 

1016 

1013 

1011 

1008 

1003 

1001 

1004 

1010 

1013 

1016 

1016 

1011 

1958 

1018 

1015 

1014 

1011 

1007 

1003 

1000 

1004 

1006 

1011 

1015 

1017 

1010 

1959 

1017 

1015 

1014 

1010 

1006 

1003 

999 

1002 

1005 

1010 

1015 

1017 

1009 

1960 

1017 

1015 

1013 

1011 

1006 

1003 

1001 

1003 

1007 

1012 

1015 

1016 

1010 

MEAN   1016.7  1014.9  1012.9  1010.6  1006.7  1002.2  1001.3  1003.2  1007.1  1011.4  1015.2  1016.7   1009.9 
TEMPERATURE  DEG  C 


YEAR    JAN     FEB     MAR      APR      MAY      JUN     JUL     AUG     SEP 


1901 

- 

19 

7 

25. 

2 

27. 

5 

28. 

9 

29.9 

29.0 

1902 

21 

1 

22 

3 

25. 

6 

28. 

2 

29. 

3 

29.7 

29.1 

1903 

19 

6 

20 

9 

23. 

6 

25. 

7 

29. 

0 

30.0 

28.9 

1904 

20 

4 

22 

0 

24 

1 

27. 

3 

28. 

9 

29.9 

28.0 

1905 

19 

2 

19 

1 

22 

9 

25 

7 

28 

9 

29.8 

28.8 

1906 

19 

4 

20 

5 

23 

5 

26 

1 

28 

7 

29.4 

29.0 

1907 

21 

9 

21 

9 

25 

1 

27 

5 

28 

7 

29.1 

29.6 

1908 

20 

4 

21 

4 

23 

6 

27 

2 

28 

7 

29.9 

28.2 

1909 

19 

2 

21 

7 

25 

0 

27 

1 

28 

7 

29.6 

27.9 

1910 

20 

3 

22 

2 

24 

4 

26 

9 

28 

5 

29.9 

28.5 

MEAN 

20 

2 

21 

2 

24 

3 

26 

9 

28 

8 

29.7 

28.7 

1911 

20 

,7 

21 

.6 

23 

9 

26 

4 

29 

1 

29.3 

28.7 

1912 

22 

.1 

23 

>2 

24 

9 

27 

6 

29 

3 

30.4 

28.6 

1913 

21 

.1 

21 

.8 

23 

9 

26 

9 

29 

3 

30.1 

28.8 

1914 

'21 

4 

21 

.6 

24 

4 

26 

8 

29 

3 

29.8 

28.7 

1915 

20 

.1 

20 

.7 

25 

2 

26 

8 

29 

.1 

30.1 

29.4 

1916 

22 

.2 

21 

.2 

25 

,5 

27 

.4 

29 

.0 

29.9 

29.2 

1917 

21 

.9 

22 

.9 

25 

.1 

27 

.1 

28 

.8 

30.0 

28.8 

1918 

20 

.0 

21 

.6 

25 

.1 

26 

.3 

29 

.3 

29.6 

29.0 

1919 

20 

.2 

21 

.7 

24 

,4 

26 

.8 

29 

.2 

29.8 

28.6 

1920 

21 

■  4 

21 

.9 

25 

•  6 

27 

.7 

29 

.4 

29.7 

28.6 

26.7  26.2  25.8  22.9 

27.6  28.2  26.2  21.7  26.4 

28.0  27.1  24.0  21.2  25.5 

27.1  27.3  25.2  22.0  25.8 
28.3  28.9  26.2 

27.5  27.4  25.4  22.6  25.6 


26.8 
27.2 

27.4 

27.4 
28.1 
27.4 
27.9 
27.7 

28.1 
27.3 
27.7 
27.6 
28.4 


2*. 

8 

22 

4 

25 

7 

25 

1 

21 

7 

26 

4 

25 

4 

21 

7 

26 

0 

2^ 

4 

21 

1 

26 

2 

26 

1 

22 

6 

26 

2 

24 

5 

22 

1 

26 

2 

23 

5 

21 

3 

26 

0 

26 

4 

21 

.3 

25 

9 

26 

2 

21 

.8 

25 

9 

1921 

- 

1922 

20 

3 

1923 

21 

0 

1924 

19 

9 

1925 

19 

4 

1926 

21 

0 

1927 

18 

5 

1928 

20 

6 

1929 

19 

5 

1930 

20 

3 

24.8  27.0  29.2  29.9  28.8  27.6  27.8 

25.8  27.9  29.4  30.8  29.4  28.2  27.7 

24.8  28.0  29.2  30.5  29.2  27.8  27.4 

25.3  27.5  28.7  29.8  28.7  27.6  28.2 


23.6  25.4  26.6  28.5  30.2  29.6  28.4 

20.8  23.3  26.2  28.5  30.0  28.2  27.5 

20.8  24.8  27.7  29.2  29.7  28.4  27.3 

20.9  25.5  28.1  29.8  30.4  29.4  27.2 
21.2  24.7  27.4  29.0  30.1  28.0  27.3 


26.6 

26 

6 

28.1 

27 

6 

27.3 

26 

8 

27.3 

27 

8 

21.8 

26.2 

21.5 

25.9 

22.3 

26.2 

22.7 

25.9 

21.1 

26.0 

22.3 

25.5 

20.9 

25.7 
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TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1931 

21 

1 

26 

7 

24 

2 

27 

8 

1932 

21 

7 

22 

9 

25 

5 

27 

8 

1933 

20 

3 

22 

4 

24 

9 

27 

3 

1934 

18 

4 

21 

9 

24 

4 

27 

6 

1935 

19 

0 

21 

6 

24 

7 

27 

2 

1936 

19 

8 

22 

4 

24 

,2 

26 

7 

1937 

20 

4 

22 

6 

24 

5 

26 

4 

1938 

19 

0 

20 

7 

24 

9 

26 

6 

1939 

20 

6 

21 

8 

23 

4 

25 

9 

1940 

22 

1 

22 

4 

23 

7 

26 

1 

27.9    29.6 


28 

7 

27 

5 

27 

8 

28 

9 

25 

9 

23 

2 

28 

6 

27 

2 

27 

8 

28 

4 

26 

2 

22 

5 

28 

6 

28 

2 

27 

8 

27 

4 

25 

9 

23 

4 

28 

4 

27 

1 

27 

1 

27 

6 

25 

9 

22 

5 

28 

6 

28 

2 

27 

2 

26 

8 

26 

2 

22 

6 

28 

1 

27 

7 

27 

2 

27 

4 

25 

6 

20 

2 

28 

2 

27 

3 

26 

8 

26 

4 

24 

.2 

22 

1 

28 

1 

27 

3 

27 

2 

26 

7 

25 

.9 

23 

1 

28 

6 

27 

5 

26 

8 

27 

5 

26 

6 

21 

e 

1941 

20 

3 

22 

9 

25 

3 

1942 

20 

3 

22 

4 

25 

1 

1943 

19 

6 

22 

2 

25 

4 

1944 

20 

8 

21 

4 

24 

5 

1945 

18 

9 

21 

4 

24 

3 

1946 

20 

3 

21 

8 

24 

5 

1947 

20 

3 

21 

8 

24 

4 

1948 

20 

,4 

22 

3 

25 

5 

1949 

21 

2 

22 

9 

25 

3 

1950 

21 

6 

20 

3 

24 

1 

30 

2 

27 

9 

28.0 

27 

8 

29 

8 

28 

5 

27.2 

27 

6 

29 

9 

27 

1 

26.8 

26 

7 

30 

2 

27 

7 

27.3 

28 

2 

29 

9 

28 

1 

28.0 

27 

7 

30 

3 

28 

7 

27.1 

27 

6 

30 

2 

28 

9 

27.9 

27 

2 

30 

5 

29 

6 

27.7 

27 

4 

30 

7 

29 

1 

28.2 

28 

.2 

29 

9 

28 

1 

27.4 

27 

8 

22.7 
20.8 
23.1 
22.7 
20.8 

20.4 


24.4    20.7 


20.4    21.9 


1951 

19.8 

21. 

4 

25 

4 

1952 

21.5 

22. 

5 

24 

9 

1953 

20.4 

23. 

3 

26 

2 

1954 

20.3 

22 

6 

25 

8 

1955 

20.6 

22. 

2 

25 

9 

1956 

20.7 

21. 

0 

25 

5 

1957 

20.8 

20 

7 

23 

9 

1958 

22.7 

23 

2 

25 

9 

1959 

20.5 

22 

0 

25 

4 

1960 

20.2 

23 

1 

24 

3 

MEAN 

20.8 

22 

2 

25 

3 

CLINO 

20.5 

22 

1 

24 

9 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

1901 

_ 

0 

0 

1902 

0 

0 

0 

1903 

2 

0 

0 

1904 

3 

3 

12 

1905 

T 

6 

3 

1906 

0 

73 

T 

1907 

0 

46 

0 

1908 

3 

0 

0 

1909 

0 

3 

0 

1910 

3 

0 

0 

29 

6 

27 

8 

27 

8 

26 

9 

29 

3 

27 

7 

28 

8 

27 

8 

29 

1 

27 

3 

27 

3 

26 

1 

28 

8 

28 

0 

28 

8 

28 

6 

27 

8 

27 

7 

28 

8 

27 

7 

28 

6 

27 

6 

28 

5 

27 

7 

28.9    29.6 


.4  27.6  26.0  23.3  26.7 

.9  27.3  24.7  22.1  26.1 

29.0    29.9    28.8    27.7    27.6  26.3  26.3  22.9  26.1 

.4  27.3  25.5  22.6  26.2 

.5  27.3  25.7  22.3  26.1 


161      84      70       0       0       0      329 
525      47      56       0       0       0      640 


42  11  0  4  604 

5  0  0  0  466 

10  0  0  342 

71  0  0  11  687 

5  0  0  0  353 

MEAN      1.2    13.1     1.5     0.1     0.2    60.6   169.9    90.5    25.6  1.1  0.0  1.5  365. 

1911  4       0      59       0       0      19       1      36       9  4  0  0  132 

1912  1       0       2       0       0      19     472      68      17  0  0  0  579 

1913  0       0       0       0       0      50     298      52      41  0  0  0  441 

1914  0       9       0       11     218      86      27     104  0  2  0  448 

1915  0       9      25      24       0      34     148       4       6  11  0  5  266 

1916  0       0       0       0       0       5      66     162      50  0  0  0  283 

1917  0      0       0       1       T      21      93     175      35  158  0  0  483 

1918  00TOO04              13                9000  26 

1919  25       0       0       0       0       1     108     142       T  0  13  0  289 

1920  0      13       1       0       1     117      86      43       9  0  0  0  270 

MEAN      3.0     3.1     8.7     2.6     0.2    48.4   136.2    72.2    28.0  17.3  1.5  0.5  321. 


93 

2  77 

132 

200 

224 

99 

282 

13 

142 

129 

ASIA 
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PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV  OEC  TOTAL 

1921  0  0       0       0       0       1  148  42  147       10  0  339 

1922  0  0       0       0       0      20  106  7      75       0       0  11  219 

1923  0  13                0000              37  74                0000  124 

1924  010010              59  32                 6000  99 

1925  0  0       0       0       0      50  132  22      19       0       0  0  223 

1926  20  0       0       0       0       0  147  49  390       0       0  0  606 

1927  0  9       0       0       0      22  189  11  109       0       0  0  340 

1928  0  0       0       0       0       0  415  68       3      38      19  0  543 

1929  12  0       0       0       0       3  194  45       8       0       1  13  276 

1930  3  8       0       0       0  188  199  30       0       0       0  0  428 

MEAN  3.5     3.1     0.0     0.0     0.1    28.4  162.6  38.0    75.7     3.9     2.0  2.4  319. 

1931  0  10       0       0       1  214  94       4      18       0  0  332 

1932  0  0       0       0       0       0  453  11       0      10       0  0  474 

1933  0  9       4       0       8      61  428  356      74       0       0  0  940 

1934  0  0       0       0       0  212  109  6       9       0      0  0  336 

1935  23  0       0       1       0      20  551  19      22       3       0  0  639 

1936  0  3       10       0  174      69  1      36       0      24  0  308 

1937  0  4       0       0       0      32  419  8      45       0       0  42  550 

1938  0  0       0       0       5  118      74  37       1       4      0  0  239 

1939  050001                6  214000  37 

1940  4  23       9       0       0      51      49  65       0       0      25  0  226 

MEAN  2.7     4.5     1.4     0.1     1.3    67.0  237.2  61.8    19.5     3.5     4.9  4.2  408. 

1941  10       0       0       0       4  132  3       110  2  144 

1942  95000             11              38  86                3000  152 

1943  1  1       0       0       0      45  510  17      47       2       0  0  623 

1944  5  0       0       0       0      51  813  210       10       0  1  1081 

1945  1  0       0       0       0      16  134  51       8       0       0  0  210 

1946  0  0       0      0       0      43  101  36      21       0      0  0  201 

1947  0  0       0       0       0       0      33  210  112       0      0  0  355 

1948  1000009  14  199               14              17  5  259 

1949  0  0       0       0       0       0  335  148      32       0       0  0  515 

1950  4  0       0       0       0       1  184  13      15       0       0  0  217 

MEAN  2.2     0.6     0.0     0.0     0.0    17.1  228.9  78.8    43.9     1.7     1.7  0.8  375. 

1951  0  0       2       0       0       6  170  47       6       0     379  0  610 

1952  0  2       0       0       0      97  351  21       1       0       0  0  472 


170 

47 

351 

21 

31 

357 

175 

287 

1953  6  0  0  0  0  15      31  357      23       0  0  0  432 

1954  1  7  0  0  0  41  175  287      85       0  0  0  596 

1955  000001  33-  128  0  0  7 

1956  0  0  0  0  0  239  233      55      17  45  0  0  589 

1957  3  0  0  0  0  1  119      13       0       0  100  0  236 

1958  1  0  0  0  0  50  371      18  105  42  15  12  614 

1959  2  0  0  0  0  27  353      12  265       5  16  0  680 

1960  0  0  11  0  0  145  102      15       0       0  0  0  273 

MEAN  1.3  0.9  1.3  0.0  0.0  62.2  193.8    91.7    63.0     9.2  51.0  1.9  476.3 

CLINO  2  2  1  T  T  49  220      77      42       5  19  2  419 
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STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 

1951  1012.1  1011.6  1011.6  1010.2  1009.8  1009.1  1009.8  1011.0  1010.2  1011.1  1011.2  1012.6   1010.9 

1952  1013.4  1011.7  1010.9  1010.7  1008.7  1009.7  1010.0  1010.4  1011.0  1011.0  1011.6  1014.2   1011.1 

1953  1013.2  1014.0  1011.3  1010.6  1010.1  1008.3  1009.7  1010.7  1010.7  1010.6  1012.2  1013.0   1011.2 

1954  1011.0  1012.0  1011.7  1009.6  1007.7  1008.3  1008.8  1008.9  1010.2  1010.7  1013.4  1011.3   1010.3 

1955  1013.8  1010.3  1011.0  1009.7  1008.3  1009.1  1010.0  1009.3  1009.2  1010.7  1011.1  1012.5   1010.4 

1956  1011.7  1011.9  1011.3  1008.9  1008.1  1009.2  1010.2  1010.3  1010.4  1010.2  1012.1  1013.4   1010.6 

1957  1012.6  1012.7  1012.3  1010.9  1008.8  1009.2  1009.9  1010.1  1011.7  1011.8  1012.6  1011.7   1011.2 

1958  1014.4  1012.8  1012.2  1010.6  1008.3  1009.1  1009.3  1008.9  1010.3  1010.5  1011.5  1013.1   1010.9 

1959  1013.2  1012.5  1012.0  1009.9  1007.4  1008.5  1009.7  1009.4  1009.7  1010.6  1011.1  1012.5   1010.5 

1960  1012.9  1012.5  1011.5  1010.0  1008.3  1009.6  1008.9  1010.3  1010.2  1011.7  1011.6  1013.0   1010.9 

MEAN  1012.8  1012.2  1011.6  1010.1  1008.6  1009.0  1009.6  1009.9  1010.4  1010.9  1011.8  1012.7   1010.8 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 

1951  1012.4  1011.9  1011.9  1010.5  1010.1  1009.3  1010.1  1011.3  1010.5  1011.4  1011.5  1012.9   1011.2 

1952  1013.7  1012.0  1011.2  1011.0  1009.0  1010.0  1010.3  1010.7  1011.3  1011.3  1011.9  1014.5   1011.4 

1953  1013.5  1014.3  1011.6  1010.9  1010.4  1008.6  1010.0  1010.9  1011.0  1010.9  1012.5  1013.3   1011.5 

1954  1011.3  1012.3  1012.0  1009.9  1008.0  1008.6  1009.1  1009.2  1010.5  1011.0  1013.7  1011.6   1010.6 

1955  1014.1  1010.6  1011.3  1010.0  1008.6  1009.4  1010.3  1009.6  1009.5  1011.0  1011.4  1012.8   1010.7 

1956  1012.0  1012.2  1011.6  1009.2  1008.4  1009.5  1010.5  1010.6  1010.7  1010.5  1012.4  1013.7   1010.9 

1957  1012.9  1013.0  1012.6  1011.2  1009.1  1009.5  1010.2  1010.4  1012.0  1012.1  1012.9  1012.0   1011.5 

1958  1014.7  1013.1  1012.5  1010.9  1008.6  1009.4  1009.6  1009.2  1010.6  1010.8  1011.8  1013.4   1011.2 

1959  1013.5  1012.8  1012.3  1010.2  1007.7  1008.8  1010.0  1009.7  1010.0  1010.9  1011.4  1012.8   1010.8 

1960  1013.2  1012.8  1011.8  1010.3  1008.6  1009.9  1009.2  1010.6  1010.5  1012.0  1011.9  1013.3   1011.2 

MEAN  1013.1  1012.5  1011.9  1010.4  1008.9  1009.3  1009.9  1010.2  1010.7  1011.2  1012.1  1013.0   1011.1 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 

1951  27 

1952  21 

1953  It 

1954  27 

1955  28 

1956  26.9    28.3 

1957  27.4    28.1 

1958  27.3    27.8 

1959  27.5    28.1 

1960  27.5    28.1 

MEAN  27.3    27.8    28.7    28.8    28.2    26.7    26.0    26.3    26.5    26.7    27.1 

CLINO  26.9    27.5    28.5    28.7    28.3    26.5    25.9    26.1    26.3    26.7    27.0 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV 

1951  C 

1952  C 

1953  ( 

1954  3< 

1955  J 

1956  0     113  4     314     630     770     282     246     234     523     230       3     3349 

1957  11     123  15     152     584    1034     655     335      21     495     217       4     3646 

1958  0     120  14      93     378     817     360     446      64     145     141       2     2580 

1959  1  0       8      91     296     874     813     387     377     163      59      44     3113 

1960  13  3     245     193     829     585     558     351     530     262     235      33     3837 

MEAN  6.5    48.9    58.9   173.4   427.4   798.6   531.6   305.7   239.5   332.9   164.9    20.8   3109.1 

CLINO  10      34      50     145     364     756     572     386     235     333     184      37     3106 


27.3 

28 

6 

28 

4 

28 

8 

25 

9 

25 

e 

27.9 

28 

5 

28 

9 

28 

7 

26 

7 

26 

3 

27.1 

29 

1 

28 

3 

28 

8 

27 

6 

25 

e 

27.6 

28 

2 

28 

7 

29 

1 

27 

3 

25 

8 

28.1 

28 

4 

28 

6 

27 

4 

25 

7 

25 

9 

27 

5 

26 

6 

27 

2 

26 

8 

26 

7 

27 

2 

27 

3 

26 

9 

27 

3 

26 

8 

27 

4 

27 

2 

26 

4 

26 

7 

27 

1 

27 

5 

27 

4 

27 

1 

26 

8 

27 

6 

27 

5 

27 

3 

27 

6 

27 

4 

27 

a 

27 

2 

27 

5 

2ft 

7 

27 

2 

27 

2 

150 

94 

975 

385 

128 

356 

224 

101 

294 

695 

276 

463 

51 

288 

259 

90 

290 

1070 

223 

126 

513 

218 

368 

034 

476 

357 

184 

200 

163 

711 

1012 

441 

121 

452 

516 

0 

2617 

40 

2386 

21 

2862 

51 

2976 

10 

3725 

ASIA 


GAUHATI 

NOTES  ON  PAGE  103 


WMO  42411   26  UN   91  45E 


STATION  PRESSURE  MB 


YEAR 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 


JAN 

1012 
1012 
1012 
1010 
1014 


FEB 

1007 
1008 
1011 
1008 
1007 


MAR 

1006 
1007 
1006 
1007 
1005 


1957 
1958 
1959 

1960 


1011 
1012 
1012 

1012 


1008 
1009 
1009 
1009 


1008 
1007 
1007 
1007 


APR 

1003 
1005 
1004 
1002 
1004 


1956   1010    1008    1006    1003 


1003 
1005 
1004 
1002 


MAY 

1002 

1001 
1000 
1000 
1000 

998 
1000 
1001 
1000 

999 


JUN 


JUL 


996  998 

996  996 

996  997 

995  996 

995  995 


996 
997 
996 
997 

997 


998 
996 
995 
996 

997 


997 
997 
997 
996 
998 

997 
998 
998 
995 
996 


SEP 

1002 
1001 
1001 
1000 
1002 

1000 

1001 
1000 
1000 
1000 


OCT 

1005 
1004 
1006 
1006 
1005 

1007 
1007 
1004 
1006 
1006 


NOV 

1010 
1008 
1010 
1010 
1008 

1011 
1011 
1010 
1009 
1009 


DEC 


1012 
1012 
1012 
1011 
1011 


MEAN 


1012  1004 

1013  1004 
1012  1004 

1011  1003 

1012  1004 


1004 
1004 
1004 
1004 

1004 


MEAN   1011.7  1008.4  1006.6  1003.5  1000.1   996.1   996.4   996.9  1000.7  1005.6  1009.6  1011.8   1004.0 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1951 

1018 

1014 

1012 

1009 

1009 

1002 

1004 

1004 

1009 

1011 

1016 

1018 

1011 

1952 

1018 

1015 

1013 

1011 

1008 

1002 

1002 

1003 

1007 

1011 

1015 

1020 

1010 

1953 

1019 

1017 

1012 

1010 

1006 

1003 

1003 

1003 

1007 

1013 

1017 

1019 

1011 

1954 

1017 

1015 

1013 

1009 

1006 

1002 

1003 

1002 

1006 

1012 

1017 

1017 

1010 

1955 

1021 

1013 

1011 

1010 

1006 

1001 

1001 

1004 

1008 

1011 

1015 

1018 

1010 

1956 

1016 

1015 

1012 

1009 

1004 

1003 

1004 

1003 

1006 

1013 

1017 

1019 

1010 

1957 

1017 

1015 

1014 

1010 

1006 

1003 

1002 

1004 

1007 

1013 

1017 

1018 

1011 

1958 

1019 

1016 

1014 

1012 

1007 

1002 

1001 

1005 

1006 

1010 

1016 

1019 

1011 

1959 

1018 

1015 

1013 

1010 

1006 

1003 

1002 

1002 

1006 

1012 

1016 

1018 

1010 

1960 

1019 

1016 

1013 

1008 

1006 

1003 

1003 

1002 

1007 

1012 

1016 

1017 

1010 

MEAN 

1018. 

2  1015. 

L  1012. 

7  1009. 

8  1006. 

4  1002. 

4  1002. 

5  1003.2  1006. 

9  1011. 

8  1016.2  1018.3 

1010 

TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

17 

3 

19 

8 

23 

9 

24 

8 

26 

3 

27 

7 

28 

1 

29.1 

27 

8 

26. 

2 

21 

8 

18 

3 

1952 

17 

9 

20 

6 

21 

5 

26 

2 

25 

2 

29 

1 

28 

9 

28.6 

27 

8 

26 

6 

22 

6 

18 

7 

1953 

16 

7 

19 

7 

22 

a 

25 

2 

26 

8 

27 

9 

28 

3 

29.2 

27 

3 

25 

6 

21 

3 

18 

9 

1954 

16 

3 

20 

4 

23 

6 

25 

2 

26 

8 

27 

3 

28 

2 

28.1 

28 

4 

25 

1 

21 

4 

18 

3 

1955 

17 

2 

19 

7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1956 

18 

6 

20 

9 

24 

4 

26 

9 

27 

4 

27 

7 

28 

9 

28.9 

28 

6 

26 

3 

22 

6 

18 

7 

1957 

18 

.1 

18 

5 

23 

5 

27 

1 

26 

5 

28 

1 

29 

3 

29.5 

28 

9 

26 

0 

22 

.9 

19 

0 

1958 

18 

,9 

19 

5 

24 

.9 

26 

3 

26 

5 

29 

4 

30 

0 

29.1 

28 

8 

27 

2 

23 

.1 

19 

7 

1959 

17 

.3 

18 

4 

23 

.3 

26 

9 

27 

5 

29 

3 

29 

8 

30.3 

28 

2 

25 

6 

22 

■2 

18 

4 

1960 

17 

.5 

21 

7 

23 

.3 

28 

9 

28 

2 

28 

9 

28 

8 

29.7 

28 

2 

27 

3 

22 

.7 

20 

7 

MEAN 

17 

.6 

19 

9 

23 

.5 

26 

4 

26 

8 

28 

4 

28 

,9 

29.2 

28 

2 

26 

2 

22 

.3 

19 

•  0 

CLINO 

16 

4 

18 

6 

22 

3 

25 

.5 

26 

7 

27 

9 

28 

,4 

28.5 

28 

.2 

25 

7 

21 

.4 

17 

6 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FES 

1951  3  0 

1952  0  10 

1953  29  4 

1954  19  9 

1955  0  6 

1956  15  2 

1957  65  19 

1958  20  34 

1959  45  10 

1960  0  0 

MEAN  19.6  9. 

CLINO  11  18 


13 

159 

172 

374 

362 

214 

103 

195 

119 

106 

427 

142 

272 

356 

264 

191 

144 

89 

175 

348 

285 

159 

291 

19 

4 

140 

174 

247 

292 

364 

129 

41 

87 

198 

169 

359 

430 

177 

134 

81 

126 

165 

305 

589 

271 

311 

148 

55 

6 

87 

234 

194 

531 

385 

123 

62 

9 

118 

348 

128 

268 

290 

145 

39 

86 

87 

269 

243 

274 

152 

165 

176 

30 

16 

317 

224 

394 

595 

222 

47 

62.4 

116.5 

259.0 

284.8 

337.9 

300.3 

172.4 

90 

53 

171 

274 

292 

301 

263 

190 

90 

1610 
1903 
1559 
1433 
1676 

2011 
1736 
1399 
1511 
1858 

1669.6 
1679 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


HYDERABAD/BEGAMPET 
NOTES  ON  PAGE  104 


WMO  43128   17  27N   78  28E   545  M 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1891 

957 

,7 

957 

0 

954 

3 

953 

3 

949 

5 

948 

2 

946 

5 

948 

9 

950 

2 

955 

0 

956 

0 

958 

7 

952 

9 

1892 

958 

0 

954 

6 

951 

9 

950 

6 

948 

9 

947 

2 

945 

8 

947 

5 

948 

9 

951 

9 

955 

6 

958 

7 

951 

6 

1893 

956 

0 

955 

6 

954 

6 

951 

2 

948 

5 

946 

8 

947 

5 

948 

2 

949 

5 

952 

6 

956 

3 

958 

4 

952 

1 

1894 

956 

7 

956 

7 

953 

9 

951 

2 

949 

2 

943 

1 

947 

2 

947 

5 

948 

9 

952 

3 

957 

0 

957 

7 

951 

8 

1895 

957 

0 

956 

3 

953 

6 

952 

3 

949 

5 

947 

2 

947 

5 

947 

9 

950 

2 

953 

3 

957 

3 

957 

3 

952 

5 

1896 

957 

3 

956 

0 

953 

3 

950 

,9 

949 

9 

946 

5 

946 

5 

948 

5 

951 

6 

955 

3 

955 

6 

958 

4 

952 

5 

1897 

957 

0 

954 

3 

953 

6 

952 

9 

949 

2 

946 

8 

946 

5 

947 

5 

950 

6 

952 

9 

955 

6 

957 

7 

952 

1 

1898 

958 

4 

953 

9 

953 

6 

951 

2 

949 

2 

946 

5 

945 

8 

948 

5 

950 

2 

953 

3 

955 

O 

957 

0 

951 

9 

1899 

957 

0 

955 

0 

953 

9 

951 

9 

948 

9 

947 

2 

948 

2 

948 

5 

951 

6 

954 

3 

957 

■3 

958 

.4 

952 

7 

1900 

956 

7 

955 

3 

954 

.3 

952 

3 

950 

9 

946 

8 

946 

B 

947 

5 

950 

2 

954 

6 

956 

0 

958 

0 

952 

5 

957.2       955.5       953.7       951.8       949.4       946.6       946.8       948.1       950.2       953.6       956.2       958.0 


1901 

957 

3 

956 

0 

955 

6 

951 

6 

949 

9 

947 

9 

946 

5 

947 

9 

951 

9 

952 

6 

955 

3 

958 

4 

952 

6 

1902 

956 

7 

958 

7 

953 

9 

951 

6 

949 

2 

948 

5 

946 

5 

948 

2 

950 

2 

956 

0 

957 

3 

956 

7 

952 

8 

1903 

957 

7 

957 

7 

953 

3 

952 

3 

950 

6 

947 

2 

945 

1 

947 

9 

949 

5 

950 

9 

955 

6 

956 

7 

952 

0 

1904 

957 

3 

955 

6 

953 

6 

950 

2 

948 

9 

947 

2 

946 

8 

948 

5 

950 

9 

953 

6 

957 

7 

958 

4 

952 

4 

1905 

957 

3 

956 

3 

953 

9 

952 

9 

949 

5 

947 

9 

947 

5 

948 

5 

949 

9 

953 

3 

958 

4 

957 

3 

952 

7 

1906 

956 

,7 

954 

3 

955 

0 

951 

2 

949 

2 

947 

2 

945 

8 

948 

9 

949 

9 

953 

9 

957 

.0 

956 

7 

952 

2 

1907 

956 

7 

955 

6 

954 

.3 

952 

9 

949 

.9 

947 

2 

946 

5 

947 

9 

950 

,9 

953 

6 

955 

>3 

956 

7 

952 

3 

1908 

957 

.7 

954 

6 

954 

6 

950 

.9 

949 

5 

947 

2 

947 

.2 

947 

5 

949 

5 

953 

3 

956 

0 

957 

7 

952 

1 

1909 

955 

.6 

955 

6 

953 

9 

951 

6 

949 

2 

946 

8 

946 

5 

949 

2 

949 

5 

952 

9 

955 

ft 

956 

7 

951 

9 

1910 

955 

6 

954 

.6 

952 

9 

950 

9 

949 

•  9 

946 

5 

947 

,5 

947 

.5 

947 

■  5 

952 

6 

955 

.3 

958 

0 

951 

6 

MEAN 

956 

9 

955 

,9 

954 

,1 

951 

6 

949 

•  6 

947 

4 

946 

6 

948 

.2 

950 

0 

953 

3 

956 

4 

957 

3 

952 

3 

1911 

956 

3 

957 

3 

953 

6 

951 

2 

948 

5 

947 

5 

947 

5 

948 

2 

949 

9 

953 

9 

955 

6 

957 

3 

952 

2 

1912 

958 

4 

955 

3 

953 

9 

953 

3 

949 

9 

946 

8 

945 

8 

947 

9 

950 

6 

953 

6 

955 

6 

958 

4 

952 

5 

1913 

958 

4 

955 

6 

953 

3 

951 

2 

949 

2 

946 

5 

946 

2 

948 

5 

950 

6 

953 

9 

957 

0 

958 

0 

952 

4 

1914 

959 

7 

956 

3 

954 

6 

952 

9 

949 

9 

946 

8 

945 

5 

947 

9 

950 

2 

956 

0 

955 

6 

957 

0 

952 

7 

1915 

958 

4 

955 

6 

955 

6 

953 

3 

948 

9 

946 

5 

947 

2 

948 

2 

949 

5 

951 

2 

953 

9 

957 

7 

952 

2 

1916 

957 

7 

954 

3 

953 

9 

951 

6 

949 

2 

944 

8 

947 

2 

948 

2 

947 

9 

950 

9 

954 

6 

956 

3 

951 

4 

1917 

957 

7 

955 

0 

953 

6 

951 

2 

950 

9 

946 

5 

946 

5 

947 

9 

94  8 

5 

950 

6 

955 

0 

955 

6 

951 

6 

1918 

956 

3 

957 

0 

954 

3 

951 

6 

947 

9 

947 

9 

948 

9 

948 

5 

951 

6 

955 

0 

955 

0 

957 

7 

952 

6 

1919 

957 

3 

956 

7 

955 

3 

952 

3 

950 

2 

946 

2 

947 

2 

948 

2 

951 

2 

953 

6 

954 

3 

957 

0 

952 

5 

1920 

957 

3 

956 

3 

953 

3 

952 

3 

949 

9 

947 

2 

948 

5 

949 

5 

950 

2 

953 

3 

955 

0 

956 

7 

952 

S 

957.8       955.9       954.1       952.1       949.5       946.7       947.1       948J3       950.0       953.2       955.2       957.2 


1921 

957 

0 

955 

0 

952 

9 

952 

3 

947 

5 

946 

5 

946 

5 

948 

2 

950 

2 

954 

3 

957 

7 

958 

0 

952 

2 

1922 

956 

7 

955 

6 

953 

6 

951 

9 

949 

9 

946 

8 

946 

5 

947 

9 

949 

2 

954 

6 

955 

3 

957 

3 

952 

1 

1923 

957 

3 

954 

3 

955 

6 

950 

2 

948 

9 

946 

8 

945 

5 

947 

5 

949 

2 

954 

3 

955 

3 

957 

3 

951 

9 

1924 

958 

0 

955 

0 

954 

6 

951 

2 

948 

9 

947 

2 

945 

5 

947 

5 

950 

2 

952 

9 

954 

3 

958 

4 

952 

0 

1925 

955 

0 

955 

6 

953 

6 

951 

9 

949 

2 

946 

8 

947 

9 

947 

5 

951 

6 

953 

9 

956 

7 

958 

4 

952 

3 

1926 

957 

7 

956 

7 

955 

0 

953 

.3 

950 

2 

947 

5 

946 

2 

947 

5 

949 

5 

952 

3 

956 

3 

956 

3 

952 

4 

1927 

956 

0 

955 

6 

952 

6 

950 

9 

949 

2 

947 

5 

946 

2 

948 

5 

950 

2 

954 

3 

956 

0 

958 

0 

952 

1 

1928 

957 

3 

956 

3 

953 

9 

951 

,2 

949 

2 

94  5 

5 

946 

8 

948 

9 

949 

9 

952 

3 

957 

0 

957 

0 

952 

1 

1929 

956 

0 

955 

3 

954 

3 

952 

9 

948 

9 

946 

2 

946 

5 

948 

5 

950 

6 

953 

3 

956 

0 

956 

3 

952 

1 

1930 

957 

0 

957 

0 

953 

6 

951 

•  6 

949 

5 

947 

2 

947 

5 

948 

9 

949 

9 

954 

3 

956 

7 

957 

7 

952 

6 

MEAN 

956 

8 

955 

6 

954 

0 

951 

,7 

949 

1 

946 

8 

946 

5 

948 

1 

950 

1 

953 

7 

956 

1 

957 

5 

952 

2 

1931 

958 

0 

956 

0 

955 

3 

952 

•  6 

949 

5 

947 

5 

947 

5 

946 

5 

949 

9 

952 

3 

956 

7 

957 

3 

952 

4 

1932 

959 

7 

955 

6 

955 

0 

952 

•  6 

949 

2 

947 

5 

945 

5 

949 

5 

949 

2 

952 

9 

954 

3 

957 

7 

952 

4 

1933 

957 

3 

954 

6 

953 

9 

952 

.6 

950 

2 

947 

2 

947 

2 

949 

2 

949 

2 

951 

9 

955 

3 

956 

0 

952 

1 

1934 

955 

6 

955 

3 

953 

3 

950 

•  9 

949 

5 

947 

2 

946 

.5 

948 

2 

949 

9 

953 

6 

956 

0 

958 

0 

952 

0 

1935 

957 

3 

955 

0 

953 

6 

951 

.6 

948 

5 

946 

8 

945 

8 

948 

9 

948 

9 

952 

6 

956 

7 

957 

0 

951 

9 

1936 

956 

0 

954 

6 

954 

6 

951 

.2 

947 

5 

947 

2 

947 

2 

947 

9 

950 

2 

953 

9 

956 

3 

956 

7 

951 

9 

1937 

957 

0 

955 

3 

952 

,9 

951 

.6 

948 

2 

946 

2 

945 

.8 

948 

2 

950 

6 

953 

6 

955 

3 

956 

0 

951 

7 

1938 

957 

0 

955 

0 

952 

.3 

951 

.6 

947 

5 

945 

8 

946 

8 

947 

5 

949 

2 

952 

3 

955 

6 

956 

3 

951 

4 

1939 

957 

0 

955 

3 

953 

.3 

951 

>2 

948 

2 

947 

2 

946 

5 

946 

8 

950 

6 

952 

6 

954 

3 

959 

4 

951 

9 

1940 

957 

7 

956 

3 

952 

9 

953 

.6 

948 

2 

946 

5 

946 

a 

947 

9 

951 

6 

955 

0 

955 

0 

958 

0 

952 

5 

957.3       955.3       953.7       952.0       948.7      946.9       946.6       948.1       949.9       953.1       955.6       957.2 
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STATION  PRESSURE  MB 


1941 

957 

0 

957 

0 

954 

3 

951 

9 

948 

9 

947 

5 

948 

2 

947 

5 

950 

2 

953 

9 

954 

6 

956 

0 

952 

3 

1942 

957 

0 

956 

0 

953 

3 

952 

6 

949 

2 

94  5 

8 

946 

2 

947 

5 

950 

6 

953 

3 

955 

6 

956 

3 

952 

0 

1943 

956 

1 

955 

9 

952 

9 

952 

5 

948 

8 

946 

6 

946 

4 

948 

3 

949 

2 

953 

4 

954 

7 

959 

0 

952 

0 

1944 

956 

2 

955 

7 

954 

6 

953 

1 

948 

8 

947 

2 

946 

6 

948 

9 

950 

4 

952 

3 

954 

3 

956 

0 

952 

0 

1945 

955 

4 

953 

6 

954 

7 

952 

0 

949 

1 

947 

2 

946 

6 

947 

4 

949 

5 

953 

3 

956 

1 

956 

6 

951 

8 

1946 

957 

6 

955 

7 

953 

.6 

952 

5 

949 

5 

946 

6 

946 

9 

946 

7 

950 

8 

953 

0 

954 

8 

955 

2 

951 

9 

1947 

955 

8 

955 

2 

954 

0 

951 

4 

949 

6 

946 

9 

946 

1 

947 

7 

949 

1 

954 

3 

957 

0 

956 

3 

952 

0 

1948 

956 

8 

955 

5 

954 

2 

951 

•  6 

948 

1 

946 

3 

945 

7 

946 

6 

949 

2 

953 

8 

955 

4 

957 

2 

951 

7 

1949 

957 

5 

955 

1 

953 

.8 

951 

5 

949 

0 

947 

1 

946 

9 

947 

9 

947 

9 

951 

8 

956 

6 

956 

5 

951 

.8 

1950 

956 

1 

954 

6 

954 

.0 

950 

,7 

948 

2 

946 

0 

945 

6 

947 

9 

949 

2 

952 

4 

954 

6 

957 

1 

951 

4 

956.6   955.4   953.9   952.0   948.9   946.7   946.5   947.6   949.6   953.2   955.4   956.6 


1951 

954 

1 

952 

0 

950 

0 

949 

7 

948 

0 

943 

8 

944 

6 

946 

4 

948 

2 

949 

8 

952 

9 

954 

7 

949 

5 

1952 

955 

3 

952 

8 

950 

6 

950 

2 

945 

6 

944 

8 

944 

6 

945 

2 

948 

3 

949 

4 

953 

0 

956 

3 

949 

7 

1953 

954 

7 

954 

6 

951 

1 

950 

1 

946 

9 

943 

6 

944 

7 

945 

5 

947 

6 

950 

9 

953 

9 

955 

5 

949 

9 

1954 

953 

1 

952 

8 

952 

1 

948 

8 

944 

e 

94  3 

7 

943 

4 

944 

5 

945 

6 

950 

8 

955 

2 

953 

4 

949 

0 

1955 

956 

2 

951 

4 

950 

,9 

949 

2 

945 

7 

943 

5 

945 

4 

944 

7 

947 

0 

949 

1 

952 

0 

954 

9 

949 

2 

1956 

952 

9 

952 

4 

951 

.3 

948 

2 

944 

0 

944 

5 

944 

5 

945 

8 

946 

3 

949 

8 

954 

2 

955 

7 

949 

1 

1957 

953 

8 

953 

1 

952 

,4 

950 

6 

947 

8 

944 

6 

944 

6 

945 

1 

948 

3 

951 

8 

955 

1 

954 

7 

950 

2 

1958 

955 

8 

952 

7 

952 

4 

950 

7 

946 

8 

944 

3 

943 

6 

944 

6 

947 

2 

949 

6 

953 

0 

956 

1 

949 

7 

1959 

954 

9 

953 

1 

952 

.2 

949 

7 

946 

5 

944 

7 

943 

8 

944 

3 

946 

1 

949 

9 

953 

6 

954 

8 

949 

5 

1960 

954 

8 

953 

7 

951 

.5 

949 

8 

945 

e 

944 

7 

944 

7 

945 

2 

946 

4 

950 

7 

953 

6 

955 

0 

949 

7 

954.6   952.9   951.5   949.7   946.2   944.2   944.4   945.1   947.1   950.2   953.7   955.1 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP 

1893  1015.6  1014.9  1013.2  1008.8  1005.8  1004.7  1005.4  1006.4  1008.1 

1894  1016.6  1015.9  1012.2  1008.8  1006.1  1004.1  1005.1  1005.4  1007.1 

1895  1016.9  1015.6  1012.2  1010.5  1006.8  1004.7  1005.8  1006.1  1008.5 


1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

1916 
1917 
1918 
1919 

1920 


1010.8  1015.6  1018. 
1010.5  1016.3  1017. 

1011.9  1016.9  1017. 


1896  1017.6  1015.6  1011.5  1008.1  1006.8  1004.1  1004.7  1007.1  1 

1897  1016.9  1013.2  1011.9  1010.5  1006.1  1004.1  1004.4  1005.4  1 

1898  1019.0  1013.5  1012.2  1008.8  1006.1  1004.1  1004.1  1006.8  1008.5  1011.5  1014 

1899  1017.3  1014.2  1012.5  1009.8  1006.1  1005.1  1006.1  1006.8  1009.8  1012.5  1016 

1900  1016.6  1014.2  1012.5  1009.8  1007.8  1004.4  1004.7  1005.8  1008.5  1013.2  1015 

MEAN  1017.1  1014.6  1012.3  1009.4  1006.5  1004.4  1005.0  1006.2  1008.6  1012.0  1015.6  1017.7   1010.8 


009.8  1013.9  1014.6  1018.0 
008.8  1011.5  1015.2  1018.0 
008.5  1011.5  1014.6  1016.6 
1018.3 
1017.6 


1901  1016.9  1015.2  1014.6  1009.1  1007.5  1005.8  1004.7  1006. 

1902  1016.9  1018.3  1012.2  1009.1  1006.1  1006.1  1004.1  1006. 

1903  1017.6  1017.3  1011.5  1009.5  1007.8  1004.7  1003.4  1006. 


1009.8  1011.2  1014.6  1018.3 
1008.5  1014.6  1016.9  1016.6 
1008.1  1009.5  1014.9  1016.9 


1904  1018.0  1015.6  1012.2  1007.8  1006.4  3:005.1  1005.1  1006.8  1009.1  1012.2  1017.3  1019.0 

1905  1017.6  1015.9  1012.5  1011.2  1007.1  1005.4  1005.4  1007.1  1008.1  1012.2  1017.6  1018.0 

1906  1016.6  1013.5  1013.9  1008.8  1006.4  1005.4  1004.1  1007.1  1008.5  1012.5  1016.6  1016.6 

1907  1016.9  1015.2  1013.2  1011.2  1007.5  1005.1  1004.7  1006.4  1009.5  1012.2  1014.6  1016.9 

1908  1018.0  1014.6  1013.5  1008.1  1006.8  1005.1  1005.8  1006.1  1008.1  1011.9  1015.6  1018.3 

1909  1015.9  1015.2  1012.5  1009.8  1006.4  1004.7  1005.1  1007.5  1008.1  1011.5  1014.9  1016.6 

1910  1015.9  1014.2  1011.5  1008.5  1007.1  1004.4  1005.8  1004.7  1005.4  1010.5  1014.2  1018.0 


1015.9  1016.6  1011.5  1007.5  1004.7  1004.4  1004.7  1006.1  1007.1  1011.9  1014.2  1016.9 

1017.6  1013.9  1011.2  1010.2  1006.1  1003.1  1003.1  1005.4  1008.1  1011.5  1014.6  1018.3 

1018.3  1014.2  1010.8  1007.5  1005.4  1003.4  1004.4  1006.1  1008.1  1011.9  1015.6  1017.3 

1019.3  1014.9  1012.2  1009.8  1006.1  1004.1  1002.7  1005.8  1008.1  1013.9  1014.2  1015.9 

1017.6  1014.6  1013.5  1009.8  1005.1  1003.1  1004.4  1005.8  1006.8  1008.8  1012.2  1017.3 

1016.9  1012.5  1011.5  1008.1  1005.4  1003.4  1004.4  1005.8  1005.4  1008.8  1012.9  1015.9 

1017.6  1013.9  1011.9  1008.5  1008.1  1004.1  1004.1  1005.8  1006.4  1008.8  1013.9  1015.2 

1015.9  1015.6  1011.9  1008.5  1004.4  1004.7  1006.1  1006.1  1009.1  1012.9  1013.2  1017.3 

1016.3  1014.9  1012.9  1009.1  1006.4  1003.1  1004.4  1005.8  1008.8  1011.5  1012.9  1016.3 

1016.6  1014.9  1010.8  1009.1  1006.1  1003.7  1004.1  1006.8  1007.8  1010.8  1013.2  1015.9 


1010.6 
1010.5 
1011.1 

1011.0 
1010.5 
1010.5 
1011.3 
1010.9 


1011.2 
1011.3 
1010.6 
1011.2 
1011.5 

1010.8 
1011.1 
1011.0 
1010.7 
1010.0 


MEAN   1017.0  1015.5  1012.8  1009.3  1006.9  1005.2  1004.8  1006.4  1008.3  1011.8  1015.7  1017.5   1010.9 


1010.1 
1010.3 
1010.3 
1010.6 
1009.9 

1009.3 
1009.9 
1010.5 
1010.2 
1010.0 


MEAN   1017.2  1014.6  1011.8  1008.8  1005.8  1003.7  1004.2  1006.0  1007.6  1011.1  1013.7  1016.6   1010.1 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 

1921 
1922 
1923 
1924 

1925 


1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

1936 
1937 
1938 
1939 

1940 


1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 

1950 


1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1015.9  1013.5  1010.2  1008.8  1003.1  1003. 

1015.9  1014.6  1011.2  1008.5  1006.1  1003. 

1016.9  1012.9  1013.5  1006.8  1005.1  1003. 

1017.3  1013.5  1012.2  1007.5  1004.7  1004. 

1014.6  1014.2  1011.2  1008.5  1005.8  1003. 


1003.7  1005.8  1007.8  1012.2  1016.6  1017.3 

1004.1  1005.1  1007.1  1012.5  1013.5  1016.9 

1003.1  1005.1  1007.1  1012.2  1013.9  1016.6 

1002.7  1004.7  1007.8  1010.8  1012.9  1017.6 

1005.4  1005.1  1009.1  1011.9  1015.2  1016.0 


1926  1016.9  1015.2  1012.5  1010.2  1006.8  1C04.1  1003.4  1005.1  1007.1  1009.8  1014.6  1015.6 

1927  1014.6  1014.2  1009.8  1007.1  1005.4  1004.4  1003.7  1006.4  1007.8  1012.2  1014.9  1017.3 

1928  1016.6  1014.6  1011.5  1007.8  1005.4  1002.4  1004.1  1006.4  1007.5  1010.2  1015.6  1016.3 

1929  1015.2  1013.9  1011.9  1009.8  1004.7  1003.1  1003.7  1006.1  1008.1  1011.2  1014.6  1015.2 

1930  1016.3  1016.3  1011.5  1008.5  1005.8  1004.1  1004.7  1006.1  1007.5  1012.2  1015.2  1016.6 


MEAN 

1009.9 
1009.9 
1009.7 
1009.7 
1010.2 

1010.1 
1009.8 
1009.9 
1009.8 
1010.4 


MEAN   1016.0  1014.3  1011.6  1008.4  1005.3  1003.6  1003.9  1005.6  1007.7  1011.5  1014.7  1016.7   1009.9 


1017.3  1014.6  1012.5  1008.8  1005.1  1004. 

1019.3  1014.2  1012.5  1009.1  1005.4  1004. 

1016.6  1012.9  1011.9  1009.5  1007.1  1004. 

1015.2  1013.9  1010.5  1007.5  1005.4  1004. 

1016.6  1013.2  1011.2  1008.1  1004.4  1003. 


1005.1  1004.1  1007.1  1010.2  1015.2  1016.6 

1002.7  1006.8  1006.4  1010.2  1012.5  1016.9 

1004.7  1006.8  1007.1  1009.5  1013.9  1015.6 

1004.1  1005.8  1007.5  1011.2  1015.2  1017.6 

1003.4  1006.1  1006.4  1010.2  1015.2  1016.3 


1014.6  1013.2  1012.2  1007.5  1003.7  1004.4  1004.4  1005.4  1007.5  1011.5  1014.9  1015.6 


1016.3  1013.5  1010.8  1008.8  1005. 

1015.9  1013.5  1009.5  1008.1  1003. 

1016.3  1013.9  1010.5  1007.8  1003. 

1017.6  1014.9  1010.5  1010.2  1004. 


1002.7  1003.1  1005.4 

1003.1  1004.1  1005.1 

1003.7  1003.7  1004.1 

1003.1  1004.4  1005.1 


1008.1  1011.2  1013.5  1015. 

1006.8  1009.8  1014.2  1015. 

1008.1  1010.2  1013.2  1019. 

1009.1  1012.9  1013.2  1017. 


1004.8  1005.7  1006.5  1010.3  1015.4  1017.6 


1015.5  1014.3  1013.1  1010. 

1017.6  1013.7  1012.8  1010. 
1016.5  1014.0  1012.3  1009. 
1016.4  1015.0  1011.9  1009. 


1006. 

,8 

1004. 

,1 

1004, 

,7 

1005 

1005, 

.8 

1003, 

,5 

1003, 

,6 

1004 

1005. 

.4 

1004, 

,4 

1003, 

,7 

1004 

1004, 

.9 

1004, 

.4 

1004, 

,6 

1005 

1008.4  1012.0  1016. 
1007.4  1010.1  1013. 
1006.2  1010.2  1014. 


1016. 
1017. 
1016. 


1005.2  1006.5  1011.0  1014.7  1016.6 
1004.3  1005.1  1007.0  1010.7  1014.9  1017.0 


1010.1 
1010.0 
1010.0 
1009.9 
1009.6 

1009.6 
1009.5 
1009.1 
1009.5 
1010.3 


MEAN   1016.6  1013.8  1011.2  1008.5  1004.8  1003.8  1004.0  1005.5  1007.4  1010.7  1014.1  1016.6   1009.8 


1016.3  1015.2  1011.2  1008.1  1004.4  1004.1  1005.1  1004.7  1007.5  1011.5  1013.2  1014.9  1009.7 

1016.3  1014.6  1010.5  1008.8  1005.1  1002.4  1003.4  1005.1  1008.1  1010.5  1013.9  1015.2  1009.5 

1015.1  1015.2  1010.5  1009.3  1005.2  1003.6  1003.8  1005.7  1006.9  1011.2  1013.3  1019.1  1009.9 

1016.4  1014.4  1012.5  1009.9  1004.6  1003.8  1003.8  1006.3  1007.7  1010.1  1013.0  1015.6  1009.8 
1014.7  1012.3  1012.2  1008.8  1004.5  1003.9  1003.8  1004.7  1006.9  1011.0  1015.3  1016.6  1009.6 

1018.0  1014.9  1011.3  1009.6  1006.1  1003.8  1004.4  1004.2  1008.4  1010.7  1013.3  1014.4  1009.9 

1014.9  1014.0  1011.7  1008.3  1006.0  1003.8  1003.6  1005.3  1006.9  1012.6  1016.1  1016.0  1009.9 

1016.2  1014.2  1012.2  1008.6  1004.5  1003.3  1003.0  1004.2  1007.0  1011.7  1013.8  1017.3  1009.7 

1017.5  1014.3  1011.4  1008.2  1005.4  1004.3  1004.3  1005.3  1005.1  1009.4  1015.4  1015.8  1009.7 


MEAN  1016.2  1014.3  1011.5  1008.8  1005.1  1003.7  1003.9  1005.1  1007.2  1011.0  1014.1  1016.1   1009.8 

1951  -_____-_---- 

1952  _-_---__---- 

1953  ------------ 

1954  ------------ 

1955  ------------ 


1010.6 
1010.1 
1009.8 
1010.0 


TEMPERATURE  DEG  C 


1893 
1894 
1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 


24, 

,8 

25, 

,2 

24, 

,6 

28, 

,4 

25, 

,0 

27, 

,9 

25, 

,0 

29, 

,2 

27, 

,7 

29, 

,9 

23, 

,6 

28, 

.8 

25, 

,1 

29, 

.0 

27, 

,2 

30, 

.4 

26, 

,3 

25, 

,2 

24, 

,8 

24, 

,8 

22, 

.8 

27, 

,0 

26, 

,2 

25. 

,3 

25, 

.3 

21, 

,8 

26, 

,9 

25, 

,1 

26. 

,1 

25, 

,4 

23, 

.0 

27, 

,1 

25, 

,5 

27, 

,4 

26, 

,8 

24, 

,7 

28, 

,2 

26, 

,7 

26, 

,1 

25, 

,9 

22, 

,8 

25, 

,8 

26, 

,2 

26, 

,3 

26, 

,9 

23, 

,0 

28, 

,3 

27, 

,2 

27, 

,3 

27, 

,4 

24, 

,3 

26, 

,8 

26, 

,2 

25, 

,7 

25, 

,7 

23, 

,5 

MEAN     22.2    25.4 


29.7    27.1 


26.0    23.2 


ASIA 


HYDERABAD/BEGAMPET  -  CON.  INDIA  WMO  43128  17  27N  78  28E  545  M 
NOTES  ON  PAGE  104 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY     JUN     JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

.6  31.5    29.3    26.1  25.8    27.5  26.4  23.8  21.8  26.7 

.6  34.7    30.6    28.1  27.7    26.3  26.6  22.3  22.2  27.3 


1901 

23, 

.6 

24, 

,7 

28, 

.1 

1902 

22. 

.9 

24, 

,7 

29, 

.5 

1903 

22, 

,7 

24, 

,9 

29, 

.3 

1904 

22, 

>0 

23, 

,8 

28, 

,3 

1905 

22, 

.1 

23, 

,9 

28, 

.6 

1906 

23, 

>3 

25, 

,2 

28, 

.2 

1907 

22, 

.1 

25, 

,3 

28, 

.2 

1908 

21, 

.8 

24, 

,9 

28, 

.1 

1909 

23, 

.2 

25, 

,3 

28, 

,9 

1910 

22, 

>6 

24, 

,6 

28, 

,9 

1911 

22, 

.4 

23, 

,7 

1912 

22, 

.8 

25, 

,7 

1913 

21, 

.0 

25, 

,7 

1914 

21, 

,7 

25, 

,7 

1915 

21, 

,9 

24, 

,6 

1916 

22, 

•  8 

25, 

,4 

1917 

20, 

.9 

23, 

.2 

1918 

20, 

,7 

23, 

,8 

1919 

23, 

.8 

26, 

,3 

1920 

21, 

.9 

24, 

.3 

1921 

22, 

.9 

24, 

,7 

1922 

21, 

,9 

24, 

,1 

1923 

21, 

,4 

24, 

,3 

1924 

22, 

■  6 

25, 

,9 

1925 

21, 

,5 

24, 

,1 

1926 

22, 

,7 

24, 

,9 

1927 

24, 

.3 

26, 

,0 

1928 

23, 

,2 

25, 

,4 

1929 

23, 

,9 

24, 

,5 

1930 

23, 

•  6 

24, 

,2 

1941 

23, 

,3 

1942 

23, 

,2 

1943 

23, 

,9 

1944 

23, 

,1 

1945 

22, 

,4 

1946 

20, 

.3 

1947 

23, 

,7 

1948 

22, 

,9 

1949 

21, 

,5 

1950 

21, 

,6 

24.5    28.6 


25.8 


22.3 
24.1 


23.5    22.0 


26.8    26.3 


29.1 
31.1 


31.9 
30.9 


26. 

,8 

27, 

,3 

25, 

,4 

25, 

,5 

26, 

,2 

26, 

,1 

26. 

,4 

26, 

.3 

26, 

,3 

25. 

,7 

26, 

,4 

27, 

,1 

26, 

,7 

27, 

,0 

28, 

,0 

27, 

.3 

28, 

,9 

32. 

,2 

33. 

.2 

29, 

,7 

26. 

,8 

27.2 

25.8 

25, 

,4 

23. 

,4 

27, 

,5 

32. 

.2 

33. 

,6 

32, 

,6 

26, 

,2 

26.4 

25.9 

25. 

,0 

23. 

,3 

29, 

,8 

33, 

.1 

34, 

.3 

30, 

,9 

27, 

,5 

27.1 

26.0 

25, 

,1 

22. 

1 

28, 

.3 

32. 

,4 

31. 

,7 

29, 

,7 

27, 

,1 

25.7 

26.7 

25, 

il 

23. 

3 

28 

,9 

30. 

.3 

32. 

,4 

32, 

.5 

27, 

,6 

26.6 

26.7 

26, 

.3 

23. 

2 

3  0 

.2 

33. 

.0 

33. 

.8 

29, 

.8 

26, 

,1 

26.5 

27.3 

25, 

,9 

22. 

,2 

28 

,7 

31. 

>4 

34. 

•  6 

29, 

,8 

26, 

,8 

26.9 

26.6 

26, 

,1 

24. 

■  1 

28 

,8 

30. 

>8 

34, 

.8 

29, 

,9 

27, 

,5 

27.3 

26.5 

26. 

,2 

24, 

,1 

29, 

,1 

31, 

.1 

33, 

.8 

31, 

.1 

27, 

,5 

27.2 

26.8 

26, 

,1 

23. 

C 

1931 

21, 

,8 

26, 

,2 

28, 

,9 

32, 

,4 

1932 

20, 

.9 

23, 

,9 

26, 

,7 

30, 

,9 

1933 

22, 

.3 

26, 

,1 

27, 

,6 

30, 

,4 

1934 

21, 

.2 

24, 

,4 

28, 

,1 

31, 

,9 

1935 

22, 

.8 

25, 

,4 

28, 

.3 

30, 

.1 

1936 

24, 

.6 

24, 

,8 

27, 

.6 

31, 

,3 

1937 

21, 

.4 

25, 

,7 

28, 

.1 

28, 

,1 

1938 

23, 

.9 

25, 

,4 

29, 

,5 

31, 

.9 

1939 

21, 

.6 

24, 

,4 

27, 

.6 

31, 

,2 

1940 

20, 

.3 

24, 

,7 

27, 

,9 

30, 

.9 

26, 

,2 

26, 

,4 

26.2 

25.6 

26, 

,1 

26, 

,9 

26.2 

26.7 

25, 

,4 

25, 

,4 

24.5 

24.8 

26, 

,3 

25, 

,9 

26.3 

26.1 

:s, 

,3 

26, 

,9 

26. 

.8 

26. 

,6 

23, 

,9 

6, 

,5 

26. 

.1 

25, 

.8 

25. 

,1 

23, 

.2 

6, 

,2 

26. 

,4 

25, 

.3 

25, 

,4 

23. 

.6 

6, 

,4 

27, 

,1 

26, 

.6 

25, 

,8 

23, 

.1 

:6, 

.3 

25, 

.6 

25, 

,7 

25, 

,3 

21, 

,7 

28.6    26.8 


25, 

,2 

29.4 

31, 

.9 

34, 

,2 

30. 

,7 

25, 

,4 

27.7 

31, 

.1 

34, 

,2 

30, 

,2 

23, 

,8 

28.4 

31. 

.4 

32, 

.2 

28. 

,8 

24. 

,3 

27.1 

31, 

.5 

33, 

,3 

29, 

,3 

.6    27.3    25.8 
31.4    33.5    29.6    26.7    26.5    26.0 


26.5 
26.5 


24.6 

21.9 

27.1 

23.1 

20.6 

27.1 

23.6 

22.8 

26.9 

23.7 

22.1 

26.5 

25.4 
26.5 


23.0    21.6 


23.3  20.9  25.6 

26.3    26.1    22.1  20.6  26.5 

30.5    26.3    26.7    25.8    26.2    22.7  22.3  26.8 

28.5    27.3    26.3    27.3    26.3    23.4  21.7  26.8 

31.1    26.5    27.3    27.1    25.5    23.7  21.7  26.7 


24.7  21.9  20.4  26. 
26.1  21.6  20.3  26. 
25.7    24.4    22.3     26. 


21.2  26.8 
19.5  26.8 
21.2     26.2 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


HYDERABAD/BEGAMPET  -  CON. 
NOTES  ON  PAGE  104 


WMO  43128   17  27N   78  28E   545  M 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

21 

3 

22 

9 

27 

1 

1952 

21 

4 

24 

2 

26 

7 

1953 

21 

7 

24 

6 

28 

9 

1954 

21 

1 

24 

5 

26 

9 

1955 

21 

4 

24 

4 

27 

4 

1956 

21 

2 

22 

6 

27 

8 

1957 

21 

7 

23 

7 

25 

7 

1958 

21 

,7 

24 

3 

27 

4 

1959 

22 

1 

25 

3 

27 

5 

1960 

22 

,7 

23 

5 

27 

1 

MEAN 

21 

.6 

24 

0 

27 

,3 

CLINO 

21 

6 

24 

0 

27 

2 

28 

6 

26 

2 

25 

a 

29 

6 

27 

4 

25 

7 

30 

6 

26 

6 

25 

4 

29 

1 

25 

8 

25 

9 

28 

4 

25 

8 

24 

6 

2  8 

1 

24 

5 

25 

1 

2  9 

6 

25 

9 

24 

6 

31 

5 

25 

3 

25 

5 

28 

4 

25 

7 

25 

4 

28 

6 

27 

1 

27 

1 

26.0    23.4 


23.3    20.9 


25.4 

25.3 

25.8 
26.1 
26.1 
26.1 

25.9 

25.8 


PRECIPITATION  MM 


1893 
1894 
1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

MEAN 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

MEAN 

1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

1916 
1917 
1918 
1919 

1920     30 


212 

204 

257 

221 

140 

26 

81 

182 

333 

152 

116 

153 

211 

178 

69 

123 

101 

274 

56 

14 

27 

193 

77 

148 

132 

83 

263 

104 

85 

26 

107 

42 

164 

96 

15 

113 

304 

90 

166 

39 

100.9   167.6   169.9   160.4 


57 

109 

217 

85 

31 

127 

7 

47 

50 

128 

273 

104 

51 

9 

363 

277 

226 

275 

43 

93 

164 

25 

169 

73 

03 

32 

80 

240 

80 

51 

22 

180 

156 

190 

95 

81 

T 

127 

93 

195 

42 

11 

4 

135 

120 

183 

498 

15 

3 

153 

216 

115 

207 

13 

12 

148 

126 

152 

141 

119 

30.2 

103.3 

158.5 

159.0 

176.2 

86 

24 

57 

189 

169 

37 

39 

2 

44 

177 

170 

111 

25 

60 

98 

162 

73 

39 

55 

54 

210 

310 

171 

310 

11 

17 

224 

252 

240 

365 

204 

10 

130 

377 

81 

338 

367 

69 

58 

181 

182 

144 

145 

29 

28 

106 

90 

182 

14 

10 

211 

148 

88 

245 

59 

81 

77 

149 

96 

64 

32 

1390 
843 

788 

643 
601 
714 
474 
792 


804 
650 
1275 
587 
618 

866 
657 
968 

775 
746 


548 

671 

506 

1084 

1436 

1444 

1013 

579 

984 

561 


MEAN 


35.6       113.7       205.1       136.0       183.5 


ASIA 


HYDERABAD/BEGAMPET  -  CON.  INDIA  WMO  43128   17  27N   78  28E   545  M 

NOTES  ON  PAGE  104 


PRECIPITATION  MM 


1921 

1 

3 

1922 

133 

3 

1923 

1 

15 

1924 

6 

3 

1925 

1 

3 

1926 

46 

3 

1927 

1 

7 

1928 

1 

20 

1929 

1 

60 

1930 

1 

13 

MEAN 

19.2 

13.0 

1931 

1 

3 

1932 

1 

99 

1933 

1 

28 

1934 

2 

3 

1935 

26 

14 

1936 

1 

56 

1937 

1 

13 

1938 

1 

25 

1939 

0 

0 

1940 

0 

0 

241 

116 

76 

89 

132 

113 

152 

81 

226 

76 

199 

11 

186 

186 

150 

109 

108 

200 

88 

303 

116 

88 

223 

22 

186 

134 

181 

42 

111 

98 

198 

141 

78 

105 

225 

33 

200 

145 

140 

90 

76.1       158.4      126.1       163.2 


280 

78 

346 

180 

43 

164 

188 

165 

71 

182 

108 

150 

198 

59 

199 

132 

121 

114 

121 

90 

160 

139 

194 

172 

149 

116 

61 

177 

137 

63 

0 

692 

0 

699 

0 

582 

0 

880 

2 

856 

0 

651 

0 

889 

2 

779 

0 

592 

0 

783 

1.4 

740.3 

0 

933 

0 

706 

7 

1173 

0 

580 

0 

751 

9 

814 

0 

759 

0 

720 

0 

530 

0 

676 

MEAN      3.4  24.1  13.2  30.5  39.2    93.2  174.6  111.1  150.0  79.5  35.8  9.6  764. 

1941  26       5  0  16  22      90      41  127  135  14       2  4  482 

1942  0       7  0  31  35  162  183  126  77  22       3  0  646 

1943  0       0  3  43  34  196  132      69  293  87       1  0  858 

1944  0       1  114  1  12  193      96      71  226  131  13  0  858 

1945  0       0  0  12  3  124  267  140  99  113       4  0  762 


90 

41 

127 

135 

14 

162 

183 

126 

77 

22 

196 

132 

69 

293 

87 

193 

96 

71 

226 

131 

124 

267 

140 

99 

113 

95 

161 

76 

84 

37 

68 

160 

296 

274 

68 

52 

187 

183 

98 

2 

162 

94 

141 

156 

19 

50 

237 

183 

326 

53 

1946  0  18       1  13       5      95  161      76  84  37  64  0  554 

1947  0  23       6  1  33      68  160  296  274  68  T  29  958 

1948  0  0       2  53       4      52  187  183  98       2  229  0  810 

1949  0  0       0  11  24  162  94  141  156  19  1  0  608 

1950  0  40       2  0  44      50  237  183  326  53  0  0  935 

MEAN  2.6  9.4  12.8  18.1  21.6  119.2  155.8  141.2  176.8  54.6  31.7  3.3  747.1 

1951  0  0  10  13  65  189  259      85  97  79  0  0  797 

1952  0  0       0  22  82      49  123  101      89  93  0  2  561 

1953  4  0       0  15       0      82  134  146  167  269  0  0  817 

1954  0  0  29  8       8      53  127  272  242  100  0  5  844 

1955  0  0       5  8  15  193  197  308  272  116  0  0  1114 

1956  0  0       0  0  56  111  270  155  98  52  37  0  779 

1957  0  0  52  39  13  119  97  334      89  60  0  0  803 

1958  0  9  11  70  26      63  313  196  117  88  21  0  914 

1959  0  0       0  15       9  146  209  238      96  51  13  1  778 

1960  0  0  29  3  42      72  95      26  352  14  40  9  682 

MEAN  0.4  0.9  13.6  19.3  31.6  107.7  182.4  186.1  161.9  92.2  11.1  1.7  808.9 

CLINO  2  10  13  23  30  107  165  147  163  71  25  5  761 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


INDORE  INDIA  WMO  42754   22  43N   75  48E   567  M 

NOTES  ON  PAGE  105 

STATION  PRESSURE  MB 


1877 

955 

953 

951 

949 

946 

943 

943 

944 

948 

951 

954 

954 

949 

1878 

954 

954 

952 

949 

946 

942 

941 

942 

944 

947 

951 

951 

948 

1879 

953 

952 

951 

948 

943 

942 

941 

941 

945 

950 

954 

953 

948 

1880 

953 

952 

950 

948 

944 

941 

942 

944 

945 

951 

954 

955 

948 

950  952  954  948 

949  953  954  948 

951  952  956  948 

952  954  955  949 

950  954  953  948 

948  953  955  948 

950  954  954  948 
952  953  955  948 

949  952  955  948 

951  954  954  948 

953.8       952.6       950.3       947.9       944.8       941.4       940.0       942.2       945.5       950.2  953.1  954.5  948. 


1881 

955 

954 

951 

949 

945 

942 

940 

942 

945 

1882 

955 

952 

951 

947 

945 

941 

939 

943 

945 

1883 

953 

952 

950 

947 

944 

941 

940 

942 

945 

1884 

955 

953 

950 

949 

945 

943 

940 

942 

944 

1885 

955 

952 

951 

948 

946 

941 

940 

941 

947 

1886 

953 

953 

950 

948 

944 

941 

940 

942 

946 

1887 

951 

953 

949 

94  8 

944 

941 

940 

942 

945 

1888 

954 

952 

950 

947 

944 

941 

940 

942 

947 

1889 

954 

953 

952 

948 

946 

942 

941 

942 

946 

1890 

953 

952 

949 

948 

945 

941 

940 

944 

945 

1891 

954 

954 

951 

949 

945 

94  3 

939 

943 

945 

951 

953 

956 

949 

1892 

954 

951 

949 

946 

945 

942 

939 

942 

944 

949 

952 

955 

947 

1893 

952 

952 

951 

948 

945 

941 

942 

943 

945 

950 

954 

955 

948 

1894 

953 

952 

950 

947 

945 

940 

940 

942 

944 

949 

954 

954 

948 

1895 

953 

953 

950 

948 

945 

942 

942 

942 

947 

951 

954 

955 

949 

1896 

954 

953 

950 

947 

946 

940 

940 

943 

948 

952 

952 

955 

948 

1897 

953 

951 

950 

949 

945 

941 

941 

942 

946 

950 

953 

955 

948 

189B 

955 

950 

951 

947 

945 

941 

940 

943 

945 

950 

952 

953 

948 

1899 

954 

951 

951 

948 

945 

941 

942 

944 

948 

951 

954 

955 

949 

1900 

953 

952 

951 

949 

948 

942 

941 

941 

946 

952 

953 

954 

949 

953.5       951.9       950.4       947.8       945.4       941.3       940.6       942.5       945.8       950.5       953.1       954.7         948.1 


1901 

954 

953 

952 

948 

946 

942 

941 

942 

948 

950 

953 

- 

- 

1902 

953 

955 

950 

948 

946 

943 

940 

943 

945 

953 

955 

954 

949 

1903 

954 

954 

950 

949 

946 

943 

939 

942 

945 

948 

953 

954 

948 

1904 

954 

953 

950 

947 

945 

942 

940 

943 

946 

951 

955 

955 

948 

1905 

954 

953 

951 

950 

945 

94  3 

941 

944 

946 

951 

955 

954 

949 

1906 

954 

951 

952 

949 

945 

942 

940 

944 

946 

952 

954 

954 

949 

1907 

954 

952 

951 

949 

947 

942 

941 

942 

948 

951 

953 

955 

949 

1908 

955 

953 

952 

948 

946 

942 

941 

942 

947 

951 

953 

955 

949 

1909 

952 

953 

951 

951 

945 

941 

940 

944 

945 

950 

953 

954 

948 

1910 

952 

951 

950 

948 

946 

941 

942 

941 

944 

950 

953 

955 

948 

953.6       952.8       950.9       948.7       945.7       942.1       940.5       942.7       946.0       950.7       953.7       954.4 


1911 

952 

954 

951 

948 

945 

942 

942 

943 

945 

951 

953 

954 

948 

1912 

955 

952 

951 

949 

946 

941 

939 

942 

947 

951 

953 

955 

948 

1913 

955 

952 

950 

947 

945 

940 

941 

943 

947 

951 

954 

955 

948 

1914 

956 

953 

951 

949 

946 

942 

939 

943 

946 

953 

953 

954 

949 

1915 

955 

952 

952 

949 

944 

942 

942 

943 

.945 

948 

952 

954 

948 

1916 

954 

951 

950 

948 

945 

938 

942 

942 

943 

949 

952 

953 

947 

1917 

954 

951 

950 

948 

947 

941 

940 

942 

94  3 

947 

953 

952 

947 

1918 

954 

954 

951 

949 

943 

942 

943 

942 

948 

952 

952 

955 

949 

1919 

953 

953 

952 

948 

946 

941 

941 

941 

947 

951 

952 

954 

948 

1920 

954 

953 

950 

948 

946 

941 

940 

944 

946 

951 

952 

954 

948 

954.2       952.5       950.8       948.3       945.3       941.0       940.9       942.5       945.7       950.4       952.6       954.0         948.2 
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1921 

954 

952 

950 

948 

944 

941 

940 

942 

945 

952 

955 

954 

948 

1922 

953 

952 

951 

948 

946 

941 

940 

942 

944 

952 

953 

954 

948 

1923 

954 

951 

952 

947 

945 

942 

939 

941 

945 

951 

952 

954 

948 

1924 

954 

951 

951 

947 

945 

942 

939 

942 

946 

950 

953 

955 

948 

1925 

952 

952 

950 

948 

944 

941 

941 

942 

947 

951 

953 

955 

948 

1926 

954 

953 

951 

949 

946 

942 

940 

941 

945 

949 

953 

953 

948 

1927 

952 

952 

949 

947 

945 

942 

939 

942 

946 

950 

953 

953 

948 

1928 

953 

952 

950 

947 

945 

940 

940 

942 

946 

949 

953 

953 

948 

1929 

953 

952 

950 

948 

945 

941 

939 

943 

947 

950 

953 

953 

948 

1930 

953 

954 

950 

948 

946 

942 

941 

943 

946 

951 

954 

954 

949 

953.2   952.1   950.4   947.7   945.1   941.4   939.8   942.0   945.7   950.5   953.2   953.8    947.9 


1931 

954 

952 

952 

948 

945 

942 

941 

939 

945 

949 

954 

954 

948 

1932 

955 

952 

951 

949 

944 

942 

939 

944 

944 

950 

952 

954 

948 

1933 

954 

951 

950 

948 

946 

941 

941 

943 

944 

949 

953 

953 

948 

1934 

952 

952 

950 

947 

946 

942 

941 

942 

945 

951 

953 

954 

948 

1935 

954 

951 

950 

948 

945 

942 

939 

943 

944 

950 

953 

953 

948 

1936 

952 

951 

951 

948 

943 

941 

941 

942 

945 

951 

953 

953 

948 

1937 

953 

951 

949 

947 

945 

940 

939 

943 

946 

950 

952 

952 

947 

1938 

953 

952 

949 

948 

943 

940 

940 

942 

945 

949 

953 

953 

947 

1939 

953 

952 

950 

947 

945 

942 

940 

941 

946 

950 

952 

956 

948 

1940 

954 

953 

949 

950 

945 

942 

941 

942 

948 

952 

952 

954 

949 

MEAN  953.4  951.7  950.1  948.0  944.7  941.4  940.2  942.1  945.2  950.1  952.7  953.6  947.8 

1941  953  953  951  949  945  942  941  941  946  951  952  953  948 

1942  954  952  949  948  945  941  939  942  946  951  953  953  948 

1943  952  952  949  949  944  941  939  943  945  951  952  956  948 

1944  953  952  950  949  945  942  939  942  946  949  951  952  948 

1945  951  950  951  948  945  941  940  941  944  951  953  953  947 

1946  954  952  950  948  945  940  940  940  946  950  952  952  947 

1947  952  951  950  947  945  942  940  942  944  951  954  953  948 

1948  953  952  950  947  944  941  939  941  945  950  952  954 947 

1949  954  952  950  947  944  942  940  941   |  943  949  953  953  947 

1950  952  951  950  947  944  941  939  942  944  950  952  953  947 

MEAN  952.8  951.7  950.0  947.9  944.6  941.3  939.6  941.5  944.9  950.3  952.4  953.2  947.5 


1951 

952 

951 

949 

948 

946 

940 

941 

942 

946 

948 

951 

953 

947 

1952 

953 

950 

948 

947 

943 

940 

939 

940 

946 

948 

951 

953 

947 

1953 

952 

952 

948 

947 

945 

940 

940 

940 

945 

949 

952 

953 

947 

1954 

951 

950 

950 

946 

942 

940 

939 

940 

941 

949 

953 

951 

946 

1955 

953 

949 

948 

947 

943 

939 

941 

940 

943 

94  7 

951 

953 

946 

1956 

950 

950 

949 

946 

941 

940 

940 

941 

943 

948 

953 

953 

946 

1957 

951 

951 

949 

948 

945 

941 

939 

941 

946 

950 

953 

952 

947 

1958 

953 

950 

950 

947 

944 

940 

938 

941 

943 

948 

952 

954 

947 

1959 

952 

950 

950 

947 

943 

941 

938 

939 

942 

948 

952 

953 

946 

1960 

953 

951 

949 

947 

943 

941 

940 

940 

944 

948 

952 

953 

947 

MEAN    952.0   950.4   949.0   947.0   943.5   940.2   939.5   940.4   943.9   948.3   952.0   952.8    946.6 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1893 

1017 

1017 

1014 

1008 

1006 

1002 

1003 

1004 

1007 

1012 

1017 

1019 

1011 

1894 

1018 

1016 

1013 

1008 

1006 

1002 

1002 

1004 

1006 

1011 

1018 

1018 

1010 

1895 

1018 

1017 

1013 

1009 

1006 

1003 

1004 

1004 

1009 

1013 

1017 

1020 

1011 

1896 

1019 

1017 

1013 

1008 

1007 

1002 

1002 

1005 

1011 

1014 

1015 

1020 

1011 

1897 

1018 

1015 

1013 

1011 

1006 

1002 

1002 

1004 

1008 

1013 

1017 

1020 

1011 

1898 

1020 

1014 

1013 

1008 

1006 

1002 

1002 

1005 

1008 

1013 

1015 

1018 

1010 

1899 

1019 

1016 

1014 

1009 

1006 

1003 

1004 

1006 

1010 

1013 

1017 

1019 

1011 

1900 

1018 

1016 

1014 

1010 

1008 

1003 

1003 

1003 

- 

1015 

1016 

1018 

- 

MEAN   1018.4  1016.0  1013.4  1008.9  1006.4  1002.4  1002.8  1004.4  1008.4  1013.0  1016.5  1019.0   1010. 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1901 

1019 

1017 

1015 

1009 

1006 

1003 

1002 

1004 

1011 

1012 

1016 

- 

- 

1902 

1018 

1019 

1012 

1008 

1006 

1004 

1001 

1005 

1008 

1016 

1019 

1018 

1011 

1903 

1019 

1019 

1014 

1011 

1007 

1004 

1001 

1004 

1007 

1011 

1017 

1019 

1011 

190* 

1019 

1017 

1013 

1008 

1006 

1003 

1002 

1005 

1009 

1013 

1018 

1020 

1011 

1905 

1019 

1019 

1014 

1012 

1006 

1005 

1003 

1006 

1008 

1013 

1019 

1019 

1012 

1906 

1019 

1016 

1015 

1010 

1006 

1004 

1002 

1006 

1008 

1014 

1018 

1019 

1011 

1907 

1018 

1017 

1014 

1011 

1008 

1004 

1003 

1004 

1011 

1013 

1016 

1020 

1012 

1908 

1020 

1017 

1015 

1009 

1007 

1004 

1003 

1004 

1009 

1013 

1017 

1020 

1012 

1909 

1017 

1017 

1014 

1009 

1007 

1002 

1002 

1006 

1008 

1013 

1017 

1019 

1011 

1910 

1017 

1016 

1013 

1009 

1007 

1002 

1004 

1003 

1005 

1012 

1016 

1018 

1010 

MEAN 

1018. 

5  1017.*  1013.9  1009. 

6  1006.6  1003. 

S  1002. 

3  1004. 

7  1008. 

4  1013. 

0  1017.3  1019.1 

1011 

1911 

1016 

1018 

1013 

1009 

1004 

1003 

1003 

1004 

1007 

1012 

1015 

1018 

1010 

1912 

1019 

1015 

1013 

1009 

1005 

1001 

1000 

1004 

1008 

1013 

1016 

1020 

1010 

1913 

1020 

1015 

1012 

1007 

1005 

1001 

1002 

1005 

1008 

1013 

1017 

1019 

1010 

1914  1020    1016 

1915  1019    1016 


1916 

1019 

1015 

1012 

10C8 

1005 

999 

1003 

1003 

1004 

1011 

1015 

1017 

1009 

1917 

1018 

1015 

1012 

1008 

1008 

1001 

1001 

1003 

1005 

1009 

1016 

1017 

1009 

1918 

1019 

1017 

1013 

1009 

1003 

1003 

1004 

1004 

1009 

1013 

1015 

1019 

1011 

1919 

1018 

1017 

1013 

1008 

1006 

1001 

1002 

1003 

1008 

1012 

1014 

1018 

1010 

1920 

1018 

1016 

1011 

1009 

1006 

1001 

1001 

1006 

1008 

1012 

1015 

1017 

1010 

MEAN 

1018.6 

1016.0 

1012.6 

1008.6 

1005.2 

1001.5 

1001.9 

1004.0 

1007.2 

1011.9 

1015.4 

1018.2 

1010. 

1921 

1017 

1015 

1011 

1008 

1004 

1001 

1001 

1003 

1006 

1013 

1018 

1018 

1010 

1922 

1018 

1015 

1012 

1008 

1006 

1002 

1001 

1003 

1006 

1013 

1016 

1019 

1010 

1923 

1018 

1015 

1014 

1007 

1005 

1002 

1000 

1002 

1007 

1013 

1015 

1017 

1010 

1924 

1018 

1015 

1013 

1007 

1005 

1002 

1000 

1003 

1007 

1012 

1016 

1019 

1010 

1925 

1016 

1016 

1012 

1008 

1005 

1001 

1003 

1004 

1009 

1012 

1016 

1019 

1010 

1926 

1018 

1016 

1013 

1010 

1006 

1002 

1000 

1002 

1006 

1010 

1016 

1017 

1010 

1927 

1016 

1016 

1011 

1008 

1005 

1002 

1000 

1004 

1007 

1012 

1016 

1017 

1010 

1928 

1017 

1015 

1012 

1007 

1005 

1000 

1001 

1004 

1007 

1011 

1016 

1017 

1009 

1929 

1017 

1015 

1012 

1009 

1005 

1001 

1000 

1004 

1008 

1012 

1015 

1017 

1010 

1930 

1017 

1017 

1012 

1008 

1006 

1002 

1002 

1005 

1007 

1012 

1017 

1018 

1010 

MEAN 

1017.2 

1015.5 

1012.2 

1008.0 

1005.2 

1001.5 

1000.8 

1003.4 

1007.0 

1012.0 

1016.1 

1017.8 

1009. 

1931 

1017 

1016 

1014 

1009 

1005 

1002 

1002 

1001 

1007 

1011 

1017 

1018 

1010 

1932 

1020 

1016 

1014 

1010 

1004 

1003 

1000 

1005 

1005 

1012 

1015 

1018 

1010 

1933 

1018 

1014 

1012 

1009 

1006 

1002 

1002 

1005 

1006 

1011 

1016 

1017 

1010 

1934 

1017 

1015 

1012 

1008 

1006 

1002 

1002 

1003 

1007 

1013 

1016 

1018 

1010 

1935 

1018 

1015 

1013 

1009 

1005 

1002 

1000 

1005 

1006 

1012 

1016 

1017 

1010 

1936 

1017 

1014 

1013 

1008 

1003 

1001 

1002 

1003 

1007 

1013 

1016 

1017 

1010 

1937 

1017 

1014 

1011 

1007 

1005 

1000 

1000 

1004 

1007 

1012 

1014 

1017 

1009 

1938 

1016 

1016 

1010 

1008 

1003 

1001 

1001 

1003 

1007 

1010 

1016 

1017 

1009 

1939 

1017 

1015 

1013 

1008 

1005 

1002 

1001 

1003 

1007 

1012 

1015 

1021 

1010 

1940 

1018 

1016 

1012 

1011 

1005 

1002 

1002 

1003 

1009 

1014 

1015 

1019 

1011 

MEAN 

1017.5 

1015.1 

1012.4 

1008.7 

1004.7 

1001.7 

1001.2 

1003.5 

1006.8 

1012.0 

1015.6 

1017.9 

1009. 

1941 

1018 

1017 

1013 

1009 

1005 

1003 

1002 

1002 

1008 

1013 

1015 

1017 

1010 

1942 

1019 

1016 

1011 

1008 

1005 

1001 

1000 

1003 

1007 

1012 

1017 

1017 

1010 

1943 

1016 

1017 

1012 

1010 

1004 

1002 

1001 

1005 

1007 

1013 

1015 

1021 

1010 

1944 

1018 

1016 

1013 

1010 

1005 

1002 

1000 

1004 

1008 

1012 

1015 

1016 

1010 

1945 

1016 

1015 

1014 

1009 

1006 

1001 

1001 

1003 

1006 

1013 

1017 

1019 

1010 

1946 

1019 

1016 

1013 

1009 

1006 

1001 

1002 

1002 

1008 

1012 

1015 

1015 

1010 

1947 

1017 

1015 

1013 

1009 

1006 

1002 

1001 

1004 

1006 

1014 

1018 

1018 

1010 

1948 

1017 

1016 

1013 

1009 

1005 

1002 

1001 

1002 

1007 

1012 

1016 

1019 

1010 

1949 

1019 

1016 

1012 

1008 

1004 

1003 

1001 

1002  I 

1005 

1011 

1017 

1017 

1010 

MEAN   1017.7  1016.0  1012.7  1009.0  1005.1  1001.9  1001.0  1003.0  1006.9  1012.4  1016.1  1017.7   1010.0 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
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1951  ___-_------- 

1952  ------------ 

1953  _-___------- 

1954  ------------ 

1955  ____-_-_---- 

1956  ------    1002    1004    1006    1012    1017    1019 

1957  1017  1016  1013  1010  1007  1003  1002  1003  1009  1013  1017  1017  1011 

1958  1019  1015  1013  1009  1005  1002  1001  1003  1005  1012  1016  1019  1010 

1959  1017  1015  1013  1009  1004  1003  1000  1002  1005  1011  1016  1018  1009 

1960  1019  1016  1013  1009  1005  1003  1002  1003  1007  1011  1016  1017  1010 

MEAN      ------    1001.4  1003.0  1006.4  1011.8  1016.4  1018.0 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 

1878  -  29.1    31.8    32.1    26.6    26.1    25.7    25.6     -      -       - 

1879  -     20.6    23.9    28.8    32.2    28.4    26.4    25.3    25.5    25.1    19.7    17.9 

1880  19.3    19.8    26.9    29.7    31.3    29.9    26.2    25.5    25.4    25.5    20.1    20.9     25.0 


1881 

18 

5 

21 

2 

23 

5 

29 

1 

31 

8 

29.1 

24.9 

24.9 

25 

1 

23 

8 

19 

3 

18 

1 

1882 

18 

6 

19 

2 

25 

2 

28 

6 

31 

4 

27.4 

24.5 

24.7 

25 

2 

23 

8 

18 

8 

19 

A 

1883 

18 

5 

19 

1 

23 

8 

30 

1 

31 

5 

28.8 

25.4 

25.6 

24 

7 

23 

1 

18 

6 

14 

9 

1884 

16 

1 

19 

2 

24 

8 

28 

4 

31 

7 

29.2 

26.1 

25.1 

24 

2 

22 

4 

18 

6 

16 

1 

1885 

18 

5 

17 

2 

24 

6 

28 

1 

30 

2 

29.2 

26.1 

24.7 

25 

8 

24 

4 

20 

8 

17 

6 

1886 

17 

9 

19 

1 

24 

7 

28 

8 

32 

4 

27.9 

25.2 

24.9 

25 

7 

25 

2 

21 

3 

18 

1 

1887 

18 

6 

19 

5 

24 

8 

29 

4 

31 

,7 

28.7 

24.6 

24.2 

24 

7 

23 

6 

19 

8 

17 

8 

1888 

16 

8 

20 

1 

25 

4 

29 

6 

31 

.4 

29.8 

25.5 

24.6 

26 

2 

24 

3 

20 

9 

17 

4 

1889 

20 

1 

20 

7 

25 

8 

29 

9 

32 

,4 

29.7 

26.4 

24.7 

26 

4 

23 

2 

18 

8 

17 

9 

1890 

18 

3 

21 

3 

25 

2 

29 

9 

32 

.4 

28.6 

24.9 

24.3 

25 

5 

23 

8 

20 

9 

20 

1 

1891 

17 

8 

18 

7 

22.9 

29 

7 

31 

5 

31 

2 

26 

6 

24.3 

24 

6 

23 

7 

19 

1 

16 

9 

1892 

19 

2 

20 

1 

24.9 

31 

4 

31 

2 

29 

4 

26 

7 

25.5 

24 

3 

24 

1 

19 

3 

18 

3 

1893 

16 

2 

16 

2 

22.4 

29 

3 

30 

8 

28 

1 

25 

4 

24.8 

24 

3 

22 

8 

21 

3 

17 

7 

1894 

18 

0 

21 

9 

24.3 

29 

2 

31 

8 

28 

4 

25 

0 

24.9 

25 

6 

24 

0 

18 

8 

18 

8 

1895 

17 

6 

20 

1 

24.4 

28 

8 

32 

4 

29 

6 

26 

7 

25.1 

25 

8 

23 

4 

22 

2 

17 

6 

1896 

18 

3 

20 

8 

25.6 

31 

0 

33 

1 

29 

8 

26 

6 

24.6 

25 

4 

26 

1 

23 

4 

19 

1 

1897 

18 

8 

20 

7 

24.2 

29 

9 

33 

5 

31 

6 

27 

.8 

25.7 

26 

1 

24 

2 

19 

7 

17 

2 

1898 

17 

8 

19 

7 

25.1 

31 

5 

32 

5 

30 

0 

26 

.3 

23.9 

25 

4 

24 

8 

22 

3 

19 

6 

1899 

16 

0 

20 

4 

25.6 

29 

3 

31 

8 

28 

8 

25 

.7 

27.2 

27 

6 

27 

2 

22 

7 

20 

3 

1900 

- 

20 

7 

26.1 

30 

>3 

32 

.3 

32 

2 

27 

9 

24.9 

24 

7 

23 

2 

21 

9 

20 

7 

1901 

16 

9 

1902 

19 

6 

1903 

18 

4 

1904 

18 

8 

1905 

17 

4 

1906 

16 

6 

1907 

18 

7 

1908 

17 

5 

1909 

18 

6 

1910 

18 

3 

18 

5 

25 

1 

21 

6 

26 

8 

18 

8 

23 

1 

19 

6 

23 

4 

32 

6 

31 

9 

27 

4 

24.5 

25 

8 

26.4 

21 

7 

19 

4 

32 

5 

31 

2 

27 

4 

26.2 

25 

2 

24.6 

20 

1 

17 

5 

31 

5 

31 

4 

27 

3 

25.3 

24 

9 

24.2 

18 

8 

17 

2 

32 

4 

29 

3 

25 

7 

25.1 

25 

6 

25.2 

20 

7 

18 

8 

33 

8 

31 

0 

25 

7 

25.6 

25 

4 

24.8 

21 

9 

18 

1 

33 

1 

29 

1 

25 

7 

25.2 

24 

4 

24.0 

21 

6 

18 

4 

30 

8 

30 

6 

28 

1 

23.9 

25 

2 

26.1 

22 

2 

17 

0 

31 

8 

30 

1 

25 

1 

24.6 

25 

4 

24.9 

21 

3 

17 

4 

32 

•  2 

29 

3 

25 

6 

24.7 

24 

8 

24.1 

21 

1 

18 

3 

31 

.8 

28 

4 

25 

4 

25.3 

25 

1 

23.2 

19 

1 

18 

5 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


1ND0RE-  CON.  INDIA  WMO  42754  22    43N   75  48E   567  M 

NOTES  ON  PAGE  105 


TEMPERATURE  OEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


24.9    29.1 


25.7    29.4 


1911 

20.0 

19 

a 

1912 

19.2 

21 

8 

1913 

17.7 

20 

6 

1914 

20.1 

20 

5 

1915 

18.9 

19 

3 

1916 

18.7 

19 

5 

1917 

19.3 

20 

0 

1918 

16.8 

21 

1 

1919 

19.4 

20 

2 

1920 

18.9 

19 

6 

MEAN 


32 

9 

28 

6 

27 

1 

25.3 

24 

8 

25 

8 

21 

7 

20.2 

24 

8 

32 

8 

31 

9 

26 

7 

24.7 

25 

1 

24 

9 

20 

2 

17.8 

24 

9 

31 

4 

28 

8 

25 

8 

24.3 

25 

7 

25 

9 

21 

9 

19.0 

24 

6 

33 

1 

29 

2 

25 

9 

25.4 

25 

9 

25 

1 

22 

7 

18.4 

25 

0 

33 

1 

32 

7 

28 

1 

25.4 

26 

8 

25 

8 

22 

1 

18.8 

25 

4 

33 

1 

27 

9 

27 

1 

25.1 

26 

2 

24 

4 

19 

9 

17.9 

24 

8 

27 

3 

28 

6 

25 

4 

25.3 

25 

2 

23 

8 

19 

1 

18.4 

23 

8 

32 

8 

29 

2 

27 

6 

25.3 

25 

6 

25 

8 

23 

1 

18.1 

24 

e 

32 

3 

29 

2 

25 

7 

24.9 

25 

7 

24 

3 

22 

4 

18.3 

24 

8 

29 

6 

30 

0 

25 

4 

24.8 

26 

3 

25 

9 

22 

2 

19.3 

24 

7 

1921 

19 

1 

20 

2 

26 

8 

1922 

17 

7 

22 

1 

25 

7 

1923 

18 

8 

19 

4 

25 

4 

1924 

19 

0 

21 

4 

26 

8 

1925 

16 

1 

18 

9 

25 

2 

1926 

19 

4 

22 

4 

25 

1 

1927 

17 

1 

18 

9 

23 

7 

1928 

17 

7 

19 

8 

24 

1 

1929 

16 

8 

18 

8 

25 

6 

1930 

18 

3 

18 

6 

25 

2 

27 

9 

25 

2 

24 

4 

25 

7 

25 

1 

25 

1 

26 

2 

24 

3 

25 

6 

26 

3 

25 

3 

25 

4 

25 

6 

25 

7 

26 

3 

18.6 

19.8 
17.2 
20.0 
18.4 
18.6 

17.9 


29.9    25.5 
29.6    26.0 


MEAN  18.0  20.1  25.4  29.6  32.1  30.4 

1931  19.7  19.9  23.8  30.3  32.7  32.1 

1932  19.5  18.4  23.6  28.4  32.6  30.3 

1933  17.9  20.7  25.0  28.8  30.3  29.2 

1934  16.6  20.8  23.9  29.4  31.9  30.6 

1935  16.2  19.9  23.6  26.9  32.2  30.4 

1936  17.2  19.8  24.0  28.0  32-9  28.5 

1937  16.2  20.8  23.1  28.4  32.0  30.4 

1938  19.4  18.1  26.3  29.8  32.1  26.6 

1939  18.9  20.9  22.8  28.2  31.8  30.1 

1940  18.2  20.4  22.3  28.4  32.4  30.1 


26 

8 

25.2 

25.2 

23 

7 

20 

1 

18 

2 

25 

7 

25.5 

25.7 

25 

2 

20 

0 

18 

6 

2  6 

2 

24.9 

24.9 

23 

7 

20 

8 

17 

7 

25 

8 

24.8 

24.4 

23 

3 

19 

8 

18 

5 

25 

7 

24.8 

24.7 

24 

0 

20 

7 

18 

3 

26 

2 

25.3 

25.4 

24 

3 

21 

1 

17 

2 

25 

3 

24.9 

25.2 

23 

9 

21 

7 

17 

4 

25 

4 

25.6 

26.3 

24 

5 

19 

5 

18 

3 

26 

2 

26.1 

24.8 

24 

7 

19 

9 

17 

3 

1951 

16 

9 

1952 

18 

6 

1953 

17 

6 

1954 

16 

9 

1955 

18 

9 

1956 

18 

6 

1957 

17 

,7 

1958 

19 

•  3 

1959 

18 

.3 

1960 

16 

>3 

MEAN 

17 

.9 

CLINO 

17 

9 

25.2  30.0  32.5  31.2  25.8  25.2  25.8  25.6  21.1  19.4  24.9 

25.2  30.7  32.6  31.4  25.3  25.1  24.7  24.0  19.7  17.6  24.5 

24.8  28.8  33.1  28.6  25.2  24.2  25.3  23.7  21.3  16.9  24.2 
23.7  28.3  32.4  29.9  25.7  24.7  25.6  23.2  20.6  19.5  24.2 

24.1  28.1  31.8  30.8  25.3  25.5  25.1  24.1  19.2  16.2  23.8 

24.2  30.8  31.7  28.8  25.6  24.4  25.2  24.8  17.3  19.9  24.3 
24.7  28.6  32.4  30.5  25.9  26.1  25.0  23.3  20.9  18.9  24.5 

24.9  30.5  33.4  29.6  25.9  24.9  24.8  25.7  21.3  17.4  24.7 
25.1  29.9  32.8  29.3  26.6  25.9  |  25.4  2478  2o73  1777  24".  8 

18.9    TSTi         2T78  2T79  STTS  3076  2579  25.6  25.1  23.6  18.5  17.2  24.0 

17.9    19.7    24.6  29.5  32.5  30.1  25.7  25.2  25.2  24.3  20.0  18.1  24.4 

24.7  27.7  32.1  30.3  27.2  24.9  26.9  27.1  22.5  17.4  24.8 

24.1  30.5  32.9  30.0  26.2  24.4  25.9  25.4  20.5  20.2  25.1 

27.3  29.9  32.1  30.4  26.4  24.9  25.7  24.1  20.4  19.2  25.1 
24.7  29.7  33.3  30.6  26.4  25.7  23.8  22.7  20.7  18.2  24.5 

26.4  27.3  31.9  29.4  26.9  24.9  24.8  23.5  19.0  17.7  24.3 


1941 

17 

1 

20 

3 

1942 

16 

9 

20 

4 

1943 

18 

8 

19 

2 

1944 

17 

3 

19 

4 

1945 

16 

5 

18 

3 

1946 

17 

9 

21 

4 

1947 

17 

1 

20 

2 

1948 

18 

5 

19 

8 

1949 

19 

6 

19 

9 

z  a 

6 

24 

8 

24.4 

25. 

1 

23.7 

19 

8 

IB 

5 

30 

7 

26 

3 

25.3 

25. 

1 

25.0 

22 

9 

20 

1 

31 

3 

26 

1 

26.1 

24 

7 

24.3 

21 

1 

IB 

7 

30 

1 

25 

1 

24.5 

24 

9 

24.7 

21 

1 

18 

9 

29. 

8 

26 

9 

24.2 

26 

1 

24.7 

20 

8 

20 

5 

30 

1 

26 

2 

24.9 

25 

3 

24.5 

20 

9 

18 

9 

3  0 

1 

26 

1 

25.1 

25 

1 

24.1 

20 

5 

18 

3 

ASIA 


INDORE  -  CON. 
NOTES  ON  PAGE  105 


WHO  42754   22  43N   75  48E   567  M 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FES 

1877  42  20 

1878  0  0 

1879  0  15 

1880  0  0 

MEAN 

1881  0  5 

1882  0  0 

1883  5  0 

1884  37  3 

1885  1  0 

1886  1  0 

1887  0  0 

1888  6  40 

1889  0  0 

1890  0  0 

MEAN  5.0  4. 

1891  0  0 

1892  17  6 

1893  8  6 

1894  1  0 

1895  3  17 

1896  0  0 

1897  2  0 

1898  0  14 

1899  0  1 

1900  0  0 

MEAN  3.1  4. 

1901  19  0 

1902  7  0 

1903  1  0 

1904  T  29 

1905  0  T 

1906  0  5 

1907  2  2 

1908  7  0 

1909  0  0 

1910  0  0 

MEAN  3.6  3. 

1911  0  0 

1912  0  6 

1913  0  2 

1914  0  5 

1915  5  12 

1916  0  12 

1917  6  17 

1918  0  0 

1919  78  0 

1920  105  0 


JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

153 

173 

128 

24 

88 

344 

322 

383 

156 

88 

198 

373 

66 

69 

500 

412 

100 

385 

139 

155 

325 

327 

85 

275 

175 

190 

102 

114 

145 

347 

132 

290 

212 

141 

175 

61 

282 

201 

162 

15 

167 

423 

162 

172 

213 

196 

73 

83 

127 

103 

278 

89 

139 

205 

216 

186 

18.3       188.5       251.8       152.4       144.0 


66 

189 

217 

227 

129 

162 

205 

352 

372 

86 

213 

201 

94 

297 

87 

209 

191 

217 

81 

203 

118 

246 

313 

8 

50 

2  34 

211 

276 

143 

418 

327 

106 

172 

159 

16 

35 

41 

251 

355 

216 

7.4       137.6       225.9       202.5       183.3 


43 

191 

236 

36 

53 

244 

185 

170 

148 

467 

214 

312 

95 

157 

36 

152 

64 

448 

147 

84 

248 

382 

297 

262 

75 

384 

201 

31 

122 

341 

139 

15 

68 

175 

194 

139 

242 

179 

208 

187 

115.8 

296.8 

185.7 

138 

105 

82 

102 

174 

68 

346 

191 

41 

205 

405 

283 

31 

170 

154 

167 

156 

81 

190 

190 

154 

224 

248 

358 

160 

176 

202 

229 

307 

86 

90 

185 

32 

274 

310 

470 

52 

106 

509 

140 

108 

TOTAL 

638 

1151 

972 

1181 


809 
1044 

654 
1006 

688 

872 
1021 
651 
678 
753 


719 
899 

1011 
842 
830 

711 
784 
1023 
400 
871 


558 
770 
1165 
477 
753 

1197 
711 
628 
655 
908 


505 
755 
974 
728 
759 

1100 
1142 

421 
1298 

994 


MEAN 


24.2   149.5   253.6   231.5   121.5 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


INDORE-  CON.  INDIA  WMO  42754   22  43N   75  48E   567  M 

NOTES    ON    PAGE  105 


PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV  DEC  TOTAL 

24  0        0  924 

2  66       4  903 

0  2  1  853 

81  0  23  1004 

0  51  2  507 

0  0  1  609 

19  132  19  745 

37  4  92  1095 

0  0        1  644 

12  0  0  1253 

MEAN  3.8  3.0  1.5  1.5  7.6       100.2       284.4      215.0       179.4         17.5  25.5  14.3  853." 

1931  2  0  0  0  0  23  306  353  107  171  27  17  1006 

1932  0  0  9  T  0  63  543  93  359  22  0  0  1089 

1933  0  5  0  1  23  252  372  395  265  30  3  10  1356 

1934  5  0  0  T  0  265  238  539  380  0  37  1  1465 

1935  2  0  0  19  11  160  351  102  211  83  3  T  942 


1921 

11 

1922 

9 

1923 

0 

1924 

13 

1925 

0 

1926 

3 

1927 

0 

1928 

1 

1929 

0 

1930 

1 

194 

227 

161 

306 

131 

326 

53 

308 

0 

451 

227 

163 

40 

260 

329 

229 

165 

105 

104 

58 

12 

232 

303 

51 

99 

197 

185 

85 

103 

374 

419 

43 

118 

223 

176 

100 

140 

449 

193 

451 

23 

306 

353 

107 

63 

543 

93 

359 

252 

372 

395 

265 

265 

238 

539 

380 

160 

351 

102 

211 

242 

56 

116 

266 

239 

351 

109 

241 

409 

428 

213 

52 

38 

292 

342 

131 

228 

392 

281 

119 

1936  0  1  15  6  34  242               56  116  266  0  131  T  867 

1937  0  2  2  10  239  351  109  241  10                 0  11  966 

1938  1  0  5  0  51  409  428  213  52  174                 T  0  1333 

1939  0  0  7  1  0  38  292  342  131  2                 6  0  819 

1940  9  2  7  4  18  228  392  281  119  98  57  0  1215 

MEAN  1.9  1.0  4.5  3.2  13.7  191.9  332.9  254.3  213.1  59.0  26.4  3.9  1105. 

1941  18  8  0  T  0  20  254  416  147  0                 0  0  863 

1942  23  3  0  0  0  68  522  258  122  0                 0  6  1002 

1943  12  0  0  5  98  150  280  107  234  74                 0  0  960 


1948  6  8  3  3  1  262  240  246 

1949  0  0  0  18  159  189  116     I      337 

.  ~^  „ X 5 A ST— T-* J  .  -, TTs ' 


[4  9  0      933 

1T2  76"      '       316  2  0  2  858 

MEAN  7.8  2.4  4.3  5.5         12.5      121.2       337.4       277.3       226.1  39.3  28.5  4.1  1066.4 

1951  0  0  0  19  120  339  168  42  3  0  0  682 

1952  0  0  0  4  0  211  235  94  39  0  0  0  583 


120 

339 

168 

42 

211 

235 

94 

39 

74 

294 

223 

109 

15 

290 

193 

767 

207 

69 

429 

261 

1953  20  0  0  1                 0  74  294  223  109  13  0  0  734 

1954  15  1  1  0                 0  15  290  193  767  75  0  0  1357 

1955  26  0  0  0                 1  207  69  429  261  140  0  0  1133 

1956  10  0  0  0  91  117  239  141  165  30  17  1  811 

1957  0  0  3  1                 6  94  192  308              67  31  11  0  713 

1958  20  0  3  5                 1  119  262  406  303  20  70  0  1209 

1959  28  0  0  8                 3  127  690  354  383  133  17  0  1743 

1960  40  0  9  1  15  148  163  365              96  24  0  1  862 

MEAN  15.9  0.1  1.6  2.1  12.6  123.2  277.3  268.1  223.2  46.9  11.5  0.2  982. 


ASIA 


JAGDALPUR  INDIA  WMO  43041   19  05N   82  02E   553  M 

NOTES  ON  PAGE  105 

STATION  PRESSURE  MB 


1909  --_-_____     949.9   951.9   953. 

1910  952.6   951.6   949.9   947.9   945.1   941.4   943.5   943.1   943.8   949.5   952.3   954. 


1911 

953, 

,3 

953, 

.6 

950, 

.2 

947, 

.2 

944, 

,1 

942, 

.1 

942, 

.1 

942, 

,4 

944, 

,1 

950, 

,2 

952, 

.9 

954, 

.6 

948, 

,1 

1912 

955, 

,0 

952, 

,3 

950, 

,9 

950, 

,2 

945, 

,8 

942, 

,4 

940, 

,4 

942, 

,1 

946, 

,5 

950, 

,6 

952, 

•  6 

955, 

,0 

948, 

,7 

1913 

954, 

,6 

952, 

,3 

949, 

,5 

947, 

,5 

945, 

,1 

941, 

,8 

941, 

.8 

942, 

,8 

946, 

,2 

950, 

,6 

953, 

.9 

955, 

,0 

948. 

,4 

1914 

956, 

,3 

952, 

,9 

951, 

,2 

949, 

.5 

945, 

,5 

941, 

,8 

939, 

,4 

942, 

,1 

946, 

,2 

952, 

.6 

952, 

.6 

953. 

•  6 

948, 

,6 

1915 

955, 

,3 

952, 

,6 

952, 

,6 

949, 

.5 

943, 

,8 

941, 

,8 

942, 

,4 

942, 

,4 

945, 

,1 

946, 

,8 

950, 

.9 

954, 

.3 

948. 

,1 

1916 

953, 

,9 

950, 

.9 

950, 

.6 

947, 

.9 

945, 

,5 

939, 

,4 

943, 

.1 

942, 

,4 

943, 

,5 

947, 

,2 

951, 

.2 

952, 

.9 

947. 

.4 

1917 

954, 

,3 

951, 

.2 

950, 

,2 

947, 

,5 

946, 

,8 

941, 

,4 

940, 

,4 

942, 

,8 

943, 

,8 

946, 

,2 

951, 

.2 

951, 

.9 

947, 

.3 

1918 

953, 

,3 

953, 

.3 

950, 

,9 

948, 

.2 

942, 

,8 

942, 

,1 

942, 

.8 

942, 

,4 

946, 

,8 

951, 

.6 

951, 

.9 

954, 

.3 

948, 

,4 

1919 

954, 

,3 

953, 

.3 

951, 

,9 

948, 

.9 

946, 

,2 

940, 

,7 

942, 

,4 

942, 

,4 

947, 

,9 

950, 

,6 

951, 

.2 

953, 

.9 

948, 

,6 

1920 

954, 

,3 

952, 

.6 

950, 

,9 

949, 

.9 

946, 

,5 

942, 

.4 

941, 

,8 

944, 

,5 

945. 

,5 

949, 

,9 

951, 

.9 

953, 

.3 

948, 

,6 

954.5   952.5   950.9   948.6   945.2   941.6   941.7   942.6   945.6   949.6   952.0   953.9 


1921 

953, 

,6 

951, 

.6 

949, 

,9 

948, 

,9 

943, 

.1 

940, 

,7 

941, 

.4 

942, 

,4 

944, 

,8 

950, 

,9 

954, 

,6 

954, 
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955, 
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953, 
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,7 
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,4 

945, 

,8 
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.5 

951, 

.2 
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.3 

948, 

,0 

1940 

954, 

,6 

953, 

,3 

949, 

.2 

949, 

,9 

944, 

,1 
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.1 

941, 

,4 

942, 

,4 

947, 

,2 

951. 

,6 

951, 

.6 

955, 

,0 

948, 

,5 

953.8   951.8   950.2   948.2   944.2   941.5   940.7   942.6   945.0   949.4   952.2   953.8    947.8 


1941 

953, 

,9 
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,9 

950, 

.9 
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,2 
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.8 
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.1 
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.1 

942, 

.8 

945. 

,8 
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,9 
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,0 
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942, 

,6 
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.3 
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.4 
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948, 

.3 

1945 

952, 

,2 

950, 

,1 
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,4 

941, 

.8 

942, 

,7 

944, 

,4 

949, 

,8 

952, 

.9 

953, 

,5 

947, 

,9 

1946 

954, 

,5 
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,8 
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.3 
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,0 

944, 

,6 

941, 

.6 

941, 

.2 

941, 

.3 

946. 

,4 

949, 

,3 

951, 

.9 

952, 

.1 

947, 

,9 

1947 
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,5 
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950, 

,5 

947, 
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945, 

,5 

941, 

,3 

940, 

,4 

943, 

,0 

944. 

,7 

950, 

.1 

953, 

.6 

953, 

.2 

947, 

,8 

1948 

953, 

,9 

952, 

,3 

950, 

>6 

947, 

■  0 

943. 

,8 

941, 

.0 

940, 

,7 

941, 

,4 

944, 

.0 

950, 

,0 

952, 

.4 

954, 

.2 

947, 

,6 

1949 

954, 

.1 

952, 

,0 

950, 

•  6 

947, 

,8 

945. 

.0 

942, 

,1 

941, 

.8 

942, 

,8 

942, 

,9 

948, 

.0 

953, 

.2 

953.2 

947, 

,8 
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953, 

,3 

951, 

.6 

950, 

,7 

947, 

,1 

944, 

,0 

939, 

,9 

939, 

,9 

943, 

,0 

944, 

,6 

944, 

,6 

951, 

•  0 

953, 

.9 

947, 

,0 

MEAN 

953, 

.6 

952, 

.3 

950, 

.6 

948, 

,2 

944, 

.7 

941, 

,5 

941, 

,1 
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.6 
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,9 
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953, 
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947, 

,9 
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951, 
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950, 
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,2 
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,3 

943, 
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,3 
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,6 

952, 
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954, 

,1 

948, 

,3 

1952 

954, 

,8 

952, 

,3 

949, 

.7 

949. 

,2 

944, 

.2 

942, 

,3 

941, 

,7 

942, 

.0 

945, 

,8 

948, 

.1 

951, 

.9 

955, 

,7 

948, 

,1 

1953 

953, 

,9 

954, 

.0 

950, 

.0 

949, 

,1 

944, 

.9 

940, 

,9 

942, 

,7 

942, 

,3 

945, 

,4 

950, 

.2 

952, 

,9 

954, 

,7 

948, 

,4 
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952, 

.4 

952, 

.2 

951, 

.4 
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,9 
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941, 
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941, 

,4 
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949, 
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954, 

,4 

952, 
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947, 

,7 
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955, 

,9 

950, 

,6 

950, 

.1 
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.3 

944, 

,1 

940, 
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.0 
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.0 

945, 

,3 

947, 

,6 

950, 

.9 

954, 
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947, 

,7 

1956 

952, 

,3 

951, 

•  9 

950, 
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,1 

941, 

.6 
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941, 

,3 
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,7 

944, 

,1 

949, 

,1 

953, 

.5 

955, 

.0 

947, 

,6 
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953, 
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952, 

.4 

952, 

,1 

949, 

,8 

946, 

,8 

942, 

,5 

941, 

,9 

942, 

,4 

946, 

,2 

950. 

,9 

954, 

,5 

954, 
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948, 

,9 

1958 

955, 
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952, 

.0 

951, 
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949, 
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945, 
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•  8 

940, 

.5 

942, 
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945, 
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948. 

.7 

952, 
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955, 
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1959 

954, 
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942, 
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940, 
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,7 

948, 
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953, 

.0 

954, 
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-0 
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954, 
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.0 

950, 

.8 

948, 
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941, 

,7 

942, 

,4 
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,2 
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949, 
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953, 

.0 

954, 

.3 

948. 

.2 

954.0   952.2   950.9   948.7   944.7   941.7   941.8   942.3   945.0   949.1   952.9   954.5 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1909  ---------    1012.5  1015.6  1017.6 

1910  1016.9  1015.2  1012.2  1008.8  1005.8  1002.7  1004.7  1003.7  1004.7  1011.2  1015.2  1019.0  1010.0 

MEAN      -------_____ 

1911  1016.9  1017.3  1012.2  1007.5  1003.7  1002.4  1002.7  1003.4  1005.1  1011.9  1015.6  1018.3  1009.8 

1912  1019.0  1014.9  1011.9  1010.8  1005.4  1002.0  1001.0  1003.1  1007.5  1012.2  1015.2  1019.0  1010.2 

1913  1018.6  1014.9  1010.8  1007.8  1004.7  1002.0  1002.4  1003.7  1007.1  1012.2  1016.9  1018.6  1010.0 

1914  1020.3  1015.2  1012.5  1010.5  1005.1  1001.7  1000.0  1003.4  1007.1  1014.2  1014.9  1017.3  1010.2 

1915  1019.0  1015.2  1014.2  1009.8  1003.4  1001.7  1002.7  1003.1  1005.8  1007.8  1012.9  1018.3  1009.5 

1916  1018.3  1013.5  1011.9  1008.1  1005.1   999.7  1003.7  1003.4  1004.1  1008.1  1013.5  1016.9  1008.9 

1917  1018.3  1014.2  1011.9  1007.8  1007.5  1001.7  1001.4  1003.4  1004.7  1007.5  1013.9  1015.6  1009.0 

1918  1016.9  1016.3  1012.5  1008.1  1003.1  1002.7  1003.1  1003.4  1007.5  1013.2  1013.9  1018.0  1009.9 

1919  1017.6  1015.6  1013.5  1009.1  1006.1  1000.7  1003.1  1003.1  1008.8  1011.9  1013.5  1018.0  1010.1 

1920  1018.0  1015.2  1011.9  1010.2  1006.1  1002.4  1002.0  1005.1  1006.4  1011.5  1014.9  1017.3  1010.1 

MEAN  1018.3  1015.2  1012.3  1009.0  1005.0  1001.7  1002.2  1003.5  1006.4  1011.1  1014.5  1017.7  1009.7 


1921  1017.6  1014.6  1010.8  1009.1  1001.7  1000.3  1001.7  1003.1  1005.8  1012.5  1018.0  1018.3  1009.5 

1922  1016.9  1015.2  1011.5  1008.5  1004.7  1001.4  1001.4  1002.7  1005.1  1012.9  1014.6  1018.0  1009.4 

1923  1018.3  1013.5  1014.2  1007.1  1003.7  1000.3  1000.7  1003.1  1006.1  1012.5  1014.6  1018.6  1009.4 

1924  1018.6  1013.9  1012.5  1007.5  1004.4  1001.4  1001.0  1003.4  1006.8  1010.5  1013.5  1019.0  1009.4 

1925  1015.2  1015.6  1011.5  1008.1  1004.7  1001.7  1003.1  1002.4  1007.8  1011.5  1015.2  1018.6  1009.6 

1926  1017.6  1015.6  1013.2  1010.5  1006.4  1001.7  1002.0  1003.1  1005.8  1010.2  1016.3  1017.3  1010.0 

1927  1015.9  1014.9  1010.5  1007.5  1004.4  1001.7  1001.7  1004.1  1007.5  1012.2  1015.9  1018.6  1009.6 

1928  1018.0  1015.6  1012.2  1008.1  1003.1   999.7  1001.7  1003.4  1005.8  1010.2  1016.6  1017.3  1009.3 

1929  1015.6  1014.2  1011.9  1009.1  1003.7  1000.7  1000.7  1002.7  1006.8  1010.5  1015.2  1015.9  1008.9 
193C  1016.9  1016.6  1011.5  1009.1  1004.7  1002.4  1002.7  1004.4  1006.4  1013.5  1016.3  1018.6  1010.3 

MEAN  1017.1  1015.0  1012.0  1008.5  1004.2  1001.1  1001.7  1003.2  1006.4  1011.7  1015.6  1018.0  1009.5 

1931  1019.0  1015.6  1013.9  1009.1  1004.1  1001.0  1002.4  1000.7  1004.7  1008.8  1015.6  1016.9  1009.3 

1932  1019.6  1014.9  1012.2  1008.8  1004.4  1000.7   999.7  1004.7  1004.1  1010.2  1012.2  1016.9  1009.0 

1933  1016.6  1012.5  1011.2  1008.5  1005.8  1001.0  1001.4  1004.7  1005.4  1009.8  1014.6  1015.9  1009.0 

1934  1015.9  1014.2  1011.2  1007.1  1004.4  1002.4  1001.4  1002.7  1004.7  1011.2  1015.2  1018.3  1009.1 

1935  1017.6  1014.2  1011.5  1008.5  1002.7  1001.4  1000.7  1004.7  1004.7  1010.8  1016.3  1016.9  1009.2 

1936  1014.9  1013.5  1012.5  1007.5  1003.1  1002.4  1002.0  1002.7  1006.4  1011.5  1015.2  1016.6  1009.0 

1937  1016.9  1013.9  1010.8  1009.1  1004.1  1001.0  1000.7  1003.4  1007.1  1011.5  1014.6  1016.3  1009.1 

1938  1016.6  1014.2  1009.5  1008.1  1002.0  1001.7  1002.0  1003.4  1005.4  1009.1  1014.9  1017.3  1008.7 

1939  1017.6  1014.9  1011.5  1008.1  1002.4  1001.7  1001.4  1002.0  1006.8  1010.5  1014.2  1020.3  1009.3 

1940  1019.0  1015.9  1010.5  1010.5  1003.7  1002.4  1002.0  1003.1  1008.1  1013.2  1013.9  1018.3  1010.1 

MEAN  1017.4  1014.4  1011.5  1008.5  1003.7  1001.6  1001.4  1003.2  1005.7  1010.7  1014.7  1017.4  1009.2 

1941  1017.3  1016.6  1012.2  1008.5  1004.1  1002.4     ------ 

1942  -       -       _       -'    1004.1  1000.0  1001.4  1003.4  1006.4  1011.2  1014.6  1016.3 

1943  1015.9  1016.0  1010.7  1009.5  1004.4  1001.7  1001.3  1003.6  1004.7  1011.0  1014.1  1019.1  1009.3 

1944  1017.6  1015.3  1013.3  1009.6  1004.1  1002.1  1001.4  1004.4  1006.6  1010.0  1013.7  1016.4  1009.5 

1945  1015.5  1012.5  1012.4  1009.3  1004.2  1001.8  1002.3  1003.2  1005.0  1011.2  1015.7  1017.4  1009.2 

1946  1018.9  1016.0  1011.8  1010.0  1004.6  1002.1  1001.9  1002.1  1007.3  1010.7  1013.9  1014.9  1009.5 

1947  1015.4  1014.6  1011.9  1007.1  1005.4  1001.4  1001.2  1003.7  1005.7  1011.9  1016.7  1016.7  1009.3 

1948  1017.2  1014.8  1012.4  1007.4  1003.5  1000.9  1001.3  1002.2  1004.9  1011.6  1014.5  1018.3  1009.1 

1949  1018.2  1015.3  1011.9  1008.4  1005.1  1002.5  1002.7  1003.6  1003.6  1009.3  1016.2  1016.7  1009.6 

1950  ______-___-■ 

MEAN  1017.0  1015.1  1012.1  1008.7  1004.4  1001.7  1001.7  1003.3  1005.5  1010.9  1014.9  1017.0  1009.4 

1951  --_______-_- 

1952  -_-_-_-_---- 

1953  _-___--_--__ 

1954  ____________ 

1955  --_-_______- 

1956  ______    1002.2  1003.5  1005.0  1010.5  1015.9  1018.1 

1957  1016.0  1014.8  1013.9  1010.5  1006.8  1002.7  1002.9  1003.2  1007.0  1012.3  1017.2  1017.7  1010.4 

1958  1018.6  1014.2  1013.4  1009.7  1005.6  1001.4  1001.2  1003.3  1005.8  1010.0  1014.5  1018.9  1009.7 

1959  1017.6  1014.6  1012.7  1009.1  1004.8  1002.7  1001.5  1001.8  1004.4  1009.6  1015.5  1017.6  1009.3 

1960  1017.5  1015.6  1012.1  1009.2  1004.0  1001.9  1003.0  1002.9  1005.4  1010.7  1015.6  1017.4  1009.6 

MEAN      ---__-    1002.2  1002.9  1005.5  1010.6  1015.7  1017.9 


ASIA 
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TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN 

1909  ------ 

1910  19.4    21.5    26.7    30.9    31.8    28.4 


22.9    27.5    29.3    31.9    30.9    25.0    25.0 

24.9 

26.9 
25.6 


SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

_ 

23.4 

20.4 

19.7 

25.8 

24.7 

19.7 

16.8 

1911 

19. 

,5 

1912 

19, 

,2 

1913 

18, 

,3 

1914 

18, 

,5 

1915 

19, 

.3 

1916 

18, 

,8 

1917 

18, 

,9 

1918 

18, 

,7 

1919 

21, 

,3 

1920 

19, 

.7 

25.8  28.9 
26.3    29.4 

26.9  29.5 


31, 

,8 

27, 

,2 

25, 

,7 

31, 

,9 

30. 

,9 

25, 

,0 

31, 

.2 

27, 

,7 

25, 

,4 

30, 

,2 

28, 

,1 

25. 

,1 

31, 

.7 

30, 

.1 

26. 

.2 

30 

.9 

26, 

.6 

26, 

,1 

27 

.2 

26, 

.0 

24, 

,7 

29, 

•  2 

25, 

.7 

25, 

,9 

29 

.9 

26, 

.6 

25, 

,6 

30 

.2 

29, 

.2 

25 

.2 

25.4    25.9 


18.0 

24.9 

18.0 

23.9 

20.0 

24.5 

18.6 

24.8 

18.1 

24.9 

1921 

20, 

,3 

22.0 

27, 

,5 

30.1 

34, 

,7 

28, 

,9 

25. 

,9 

25.1 

25, 

,2 

23.9 

19. 

■  1 

18. 

,6 

1922 

19, 

,8 

21.9 

27, 

,2 

30.9 

32, 

,1 

28. 

,5 

24, 

,8 

25.6 

25, 

,4 

24.2 

22. 

,1 

17, 

,4 

1923 

19, 

.1 

22.1 

25, 

,6 

29.6 

32. 

.1 

31, 

,8 

25, 

,2 

24.7 

26, 

,0 

24.0 

21. 

,2 

18, 

,7 

1924 

19, 

,9 

23.1 

27, 

,2 

30.7 

31. 

,8 

30. 

,7 

25, 

.8 

25.7 

25, 

,5 

24.1 

21. 

.0 

18, 

,1 

1925 

19, 

.0 

21.4 

25, 

,9 

30.2 

29. 

,1 

27, 

,3 

24, 

,3 

24.9 

26, 

.1 

24.7 

22. 

,4 

18, 

,6 

1926 

20, 

.8 

23.1 

26, 

,7 

28.7 

30, 

.1 

31, 

.8 

25, 

,7 

24.9 

25, 

.8 

24.1 

20, 

,7 

19, 

.0 

1927 

22, 

.1 

23.8 

27, 

,2 

31.2 

31, 

,9 

28, 

■  9 

24. 

.9 

24.6 

25, 

.8 

23.9 

20, 

,7 

18, 

.8 

1928 

19, 

,8 

22.1 

26, 

,4 

29.8 

31. 

.9 

28, 

.6 

25, 

.2 

25.7 

25, 

,7 

25.4 

20, 

.6 

19, 

.3 

1929 

20, 

,5 

20.8 

25, 

.9 

27..B 

31, 

.8 

27, 

.8 

24, 

,7 

24.7 

26, 

.0 

23.6 

20, 

.0 

19, 

.7 

1930 

19, 

,3 

20.9 

26, 

.3 

29.2 

31, 

.3 

28, 

,7 

25, 

,1 

24.9 

25, 

,4 

24.7 

20, 

.2 

18, 

.8 

MEAN  20.1  22.1  26.6  29.8  31.7  29.3  25.2 

1931  18.9  23.2  26.3  30.1  31.8  30.7  25.5 

1932  18.8  20.9  26.3  29.7  31.2  29.7  24.8 

1933  19.9  23.7  26.4  29.5  29.7  26.0  25.6 

1934  19.3  21.8  26.5  30.2  32.7  28.7  25.3 

1935  19.9  22.8  26.5  28.8  33.1  30.9  24.6 

1936  22.3  22.0  26.8  29.9  31.1  25.8  25.6 

1937  18.9  23.1  26.2  26.5  32.1  29.6  24.9 

1938  22.2  22.3  27.9  30.0  31.4  25.9  25.4 

1939  20.2  22.9  26.0  30.2  33.1  29.7  24.7 

1940  17.7  22.2  25.5  29.3  30.5  27.8  24.3 

MEAN  19.8  22.5  26.4  29.4  31.7  28.5  25.1 


25.0 

21, 

.0 

18, 

,4 

25. 

,2 

25.5 

22, 

.4 

18, 

.6 

24. 

,9 

24.5 

21, 

.5 

19, 

,4 

24. 

,8 

23.8 

20, 

.4 

18, 

,5 

24. 

,8 

24.9 

20, 

,7 

19, 

.8 

25. 

,2 

24.7 

23 

.2 

19, 

.7 

25, 

,2 

24.5 

21 

.2 

18, 

•  9 

24, 

.7 

24.1 

20 

.1 

18, 

>4 

24, 

,9 

25.3 

20 

.5 

18 

.3 

25, 

,1 

25.2 

22 

.6 

19 

.9 

24, 

,7 

1941 

21. 

,1 

23, 

,3 

27.6 

31, 

,7 

1942 

19. 

,7 

22, 

.6 

27.1 

29, 

,8 

1943 

21, 

,5 

20. 

,2 

26.3 

28. 

,7 

1944 

19, 

,5 

21, 

,4 

24.2 

27, 

,3 

1945 

18, 

,6 

21, 

.0 

25.9 

27, 

,9 

1946 

16, 

.7 

20, 

.5 

26.9 

27, 

.1 

1947 

21, 

.5 

21, 

,2 

27.2 

31, 

.1 

1948 

20, 

.3 

23, 

.2 

25.3 

29, 

.8 

1949 

18, 

.9 

21, 

.2 

26.8 

29, 

,4 

1950 

19, 

.0 

21 

.9 

25.3 

29, 

.9 

24.5    25.3 


24.5 
24.9 


1951 

18.7 

1952 

20.1 

1953 

20.3 

1954 

19.8 

1955 

20.4 

1956 

20.9 

1957 

21.5 

1958 

20.9 

1959 

20.7 

1960 

20.6 

MEAN 

20.4 

CLINO 

20.2 

23, 

,3 

28, 

,3 

23, 

,7 

26, 

,7 

24, 

,1 

27, 

.5 

21. 

,6 

27, 

.8 

22, 

,9 

25, 

,7 

23, 

,5 

26, 

,9 

23, 

,4 

27, 

.0 

22, 

,7 

26, 

.0 

30.1    28.1 
31.1    30.1 


31.7 
31.1 


26. 

,7 

23.4 

20. 

,7 

19. 

.9 

25, 

,2 

25, 

,8 

24.7 

21. 

,2 

17. 

,2 

24. 

,4 

24, 

,9 

24.0 

19, 

,9 

18. 

,0 

24, 

,0 

24, 

,1 

22.8 

19. 

,1 

16. 

,1 

23, 

,8 

25. 

,7 

25.1 

23. 

,5 

21, 

.1 

24, 

,5 

25, 

,3 

23.8 

20. 

,4 

18, 

•  6 

25, 

.1 

25, 

.3 

24.8 

23, 

,4 

17, 

.3 

25, 

,2 

25, 

,4 

24.7 

21, 

,7 

15, 

,8 

24. 

.4 

25. 

.7 

23.8 

20, 

.2 

17, 

.6 

24, 

,5 

25, 

.5 

24.1 

21, 

.0 

18, 

.1 

24, 

,7 

26 

.2 

25.7 

21, 

.9 

19, 

.2 

24, 

.3 

24 

,9 

24.7 

20, 

.5 

20, 

•  2 

25, 

.1 

26 

.8 

25.7 

21, 

•  6 

18, 

•  9 

25, 

,e 

25 

.4 

24.3 

20, 

.1 

20, 

>2 

25, 

.3 

25 

.7 

25.0 

20, 

.6 

18 

.4 

25, 

,2 

24.9    25.3 


25.5    25.3    25.9    25.1    21.6    19.8 
25.1    25.3    25.8    24.8    21.4    19.3 


WORLD  WEATHER  RECORDS 
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PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV     DEC  TOTAL 

1909  ---------  n  03 

1910  0  0       0      51      56     251     503     325     301  273  26       0  1786 

MEAN  ----_-__-___ 

1911  0  0      20       7      69     270     344     458     316  158  36       1  1679 

1912  0  57       0      67      64      37     461     373     335  50  21       0  1465 

1913  0  29       T      42      20     164     328     307     278  100  1       0  1269 

1914  0  3      20      71      66     451     363     317     405  23  0      24  1743 

1915  51  46      31      55      88     219     262     447     201  94  12       0  1506 


69 

270 

344 

458 

316 

64 

37 

461 

373 

335 

20 

164 

328 

307 

278 

66 

451 

363 

317 

405 

88 

219 

262 

447 

201 

43 

130 

272 

362 

241 

119 

361 

326 

186 

542 

106 

284 

296 

535 

196 

49 

336 

362 

433 

186 

23 

155 

267 

281 

95 

1916  0       1       0  33  43  130  272  362  241      71  21  0  1174 

1917  0  41       0  43  119  361  326  186  542  374       3  0  1995 

1918  39       0  11  27  106  284  296  535  196      16       5  21  1536 

1919  31  202  38       8  49  336  362  433  186  217  66  14  1942 

1920  10       1       6  65      23  155  267  281      95      50       0  0  953 

MEAN  13.1  38.0  12.6  41.8  64.7  240.7  328.1  369.9  279.5  115.3  16.5  6.0  1526.2 

1921  19       0       0  31       0  263  255  310  248      60       0  0  1186 

1922  2       0       0       8  63  260  487  260  277  104  51  0  1512 

1923  0  25       5  66      20  81  195  199  183      88  19  0  881 

1924  45      0       1  44      50  152  204  405  378  119  153  0  1551 

1925  0       0       1  45  259  371  541  905  170      46       1  0  2339 


263 

255 

310 

248 

260 

487 

260 

277 

81 

195 

199 

183 

152 

204 

405 

378 

371 

541 

905 

170 

287 

346 

776 

405 

433 

552 

659 

87 

155 

652 

314 

432 

359 

674 

772 

256 

278 

237 

223 

305 

1926  88  0  25  105  60  287  346  776  405      61       0  0  2153 

1927  6  1  46  10  61  433  552  659      87  153  14  0  2022 

1928  0  1  12  17  36  155  652  314  432      98       0  0  1717 

1929  0  109       1  94  20  359  674  772  256      86       0  24  2395 

1930  0  0  44  39  20  278  237  223  305      87  108  5  1346 

MEAN  16.0  13.6  13.5  45.9  58.9  263.9  414.3  482.3  274.1    90.2  34.6  2.9  1710.2 

1931  0  2       6  78  50      34  248  555  248  186  88  0  1495 

1932  0  25       0  34  46  114  532  480  278      13  77  0  1599 

1933  1  1  12  25  120  361  366  355  256      71  37  27  1632 

1934  T  0       1  37       4  353  533  663  304  167  25  0  2087 

1935  1  0       1  27  24  134  433  259  273      12       0  0  1164 


34 

248 

555 

248 

186 

114 

532 

480 

278 

13 

361 

366 

355 

256 

71 

353 

533 

663 

304 

167 

134 

433 

259 

273 

12 

498 

632 

452 

292 

98 

114 

491 

203 

196 

43 

253 

265 

293 

253 

312 

144 

314 

208 

228 

241 

316 

291 

413 

51 

126 

1936  0  82  14       2  125  498  632  452  292  98  36  0  2231 

1937  0  146  34  111      12  114  491  203  196  43       0  0  1350 

1938  1  25  28  64  69  253  265  293  253  312  37  0  1600 

1939  4  5  26  69       6  144  314  208  228  241  26  T  1271 

1940  0  22  25  29  107  316  291  413      51  126  31  6  1417 

MEAN  0.7  30.8  14.7  47.6    56.3  232.1  410.5'  388.1  237.9  126.9  35.7  3.3  1584.6 

1941  1  0  26  14  93  358  140  233  129  51  26  0  1071 

1942  0  38  2  126  78  138  506  393  147  17       5  0  1450 

1943  44  0  0  54  123  214  341  296  181  76       6  0  1335 

1944  14  25  78  95  93  97  483  322  289  122  11  0  1629 

1945  25  0  0  93      23  119  383  357  485  89  44  11  1629 


358 

140 

233 

129 

51 

138 

506 

393 

147 

17 

214 

341 

296 

181 

76 

97 

483 

322 

289 

122 

119 

383 

357 

485 

89 

194 

564 

398 

252 

112 

217 

557 

387 

350 

109 

206 

214 

247 

351 

52 

254 

179 

372 

235 

268 

120 

368 

318 

84 

21 

1946  0  4  5  111  78  194  564  398  252  112  5  0  1723 

1947  28  1  24  39  20  217  557  387  350  109  35  22  1789 

1948  0  11  19  44  40  206  214  247  351  52  113  0  1297 

1949  0  0  1  27  52  254  179  372  235  268  0  0  1388 

1950  0  29  12  26  22  120  368  318  84  21  91  0  1091 

MEAN  11.2  10.8  16.7  62.9  62.2  191.7  373.5  332.3  250.3  91.7  33.6  3.3  1440.2 

1951  0  0  55  22  107  184  562  336  136  74  4  0  1480 

1952  0  5  3  67  58  106  549  299  393  87  0  40  1607 

1953  23  0  0  46  31  260  195  586  215  130  8  0  1494 

1954  0  0  16  64  53      97  457  462  454  116  0  0  1719 

1955  0  2  52  65  26  165  303  515  237  246  6  0  1617 


184 

562 

336 

136 

74 

106 

549 

299 

393 

87 

260 

195 

586 

215 

130 

97 

457 

462 

454 

116 

165 

303 

515 

237 

246 

253 

504 

515 

133 

60 

258 

497 

478 

74 

151 

73 

369 

357 

344 

170 

411 

338 

383 

309 

115 

312 

323 

301 

215 

139 

1956  0  5       0       3  121  253  504  515  133      60  0  0  1594 

1957  0  3  38  45  62  258  497  478  74  151  0  0  1606 

1958  1  4  16  52  105  73  369  357  344  170  20  0  1511 

1959  16  0       0  17  65  411  338  383  309  115  0  9  1663 

1960  0  0  23  46  154  312  323  301  215  139  1  0  1514 

MEAN      4.0  1.9  20.3  42.7  78.2  211.9  409.7  423.2  251.0  128.8  3.9  4.9  1580.5 
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NOTES  ON  PAGE  106 

STATION  PRESSURE  MB 


1951 

967 

965 

963 

960 

958 

952 

953 

954 

959 

961 

966 

968 

961 

1952 

968 

965 

962 

960 

955 

952 

952 

953 

959 

962 

966 

969 

960 

1953 

968 

967 

962 

961 

957 

952 

952 

953 

958 

964 

967 

968 

961 

1954 

966 

965 

964 

960 

955 

951 

951 

953 

955 

963 

968 

967 

960 

1955 

969 

964 

962 

960 

956 

951 

952 

953 

957 

962 

966 

968 

960 

1956 

965 

965 

962 

960 

953 

952 

953 

954 

957 

963 

967 

968 

960 

1957 

966 

966 

964 

962 

958 

953 

951 

954 

959 

964 

968 

967 

961 

1958 

968 

965 

964 

960 

957 

953 

951 
955 

954 
957 

956 
961 

963 
967 

967 
971 

968 
973  ' 

961 

1959 

972 

~96~9 

968 

"965 

"-  960 

957 

965 

1960 

973 

971 

968 

966 

960 

957 

957 

957 

962 

967 

972 

973 

965 

MEAN    968.2   966.2   963.9   961.4   956.9   953.0   952.7   954.2   958.3   963.6   967.8   968.9    961.3 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1018 

1016 

1013 

1008 

1005 

999 

1000 

1002 

1007 

1009 

1015 

1019 

1009 

1952 

1019 

1015 

1011 

1008 

1002 

1000 

1000 

1001 

1007 

1010 

1015 

1020 

1009 

1953 

1019 

1017 

1011 

1009 

1004 

999 

1000 

1001 

1006 

1012 

1017 

1018 

1009 

1954 

1017 

1015 

1014 

1008 

1002 

998 

999 

1000 

1003 

1012 

1018 

1018 

1009 

1955 

1021 

1015 

1011 

1009 

1003 

998 

1000 

1001 

1005 

1010 

1016 

1019 

1009 

1956 

1017 

1016 

1011 

1008 

1000 

999 

1001 

1002 

1005 

1012 

1018 

1019 

1009 

1957 

1018 

1017 

1014 

1010 

1005 

1000 

999 

1002 

1007 

1013 

1018 

1018 

1010 

1958 

1019 

1016 

1014 

1008 

1004 

1000 

999 

•1002 

1004 

1012 
1010 

1017 

1016 

1019 
1019 

101JJ. 

1959 

1018 

1015 

1012 

1008 

1003 

1000 

998 

1000 

1004 

1009 

1960 

1019 

1016 

1012 

1009 

1003 

1000 

999 

1000 

1005 

1011 

1017 

1018 

1009 

MEAN   1018.5  1015.8  1012.3  1008.5  1003.1   999.3   999.5  1001.1  1005.3  1011.1  1016.7  1018.7   1009.2 
TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

15, 

,1 

17, 

,6 

23, 

,3 

27, 

>4 

32, 

.4 

1952 

16, 

,9 

20, 

,1 

23, 

.6 

30, 

.6 

34, 

.■5 

1953 

14, 

,9 

20, 

,8 

26, 

.6 

29, 

.5 

33, 

.4 

1954 

14, 

,8 

19, 

,2 

23. 

,9 

29, 

•  4 

34. 

.4 

1955 

15, 

,7 

18, 

,4 

25, 

,9 

27, 

.3 

32, 

.6 

1956 

15, 

,5 

18, 

,2 

23, 

,8 

29, 

.6 

35, 

.1 

1957 

14, 

,3 

16, 

,9 

22, 

,5 

28. 

.0 

31, 

,? 

1958 

17, 

,6 

19, 

,0 

25, 

,0 

31. 

,5 

33, 

,1 

1959 

14, 

,V 

1  /, 

,b 

24, 

,8 

29. 

,  i 

32, 

,4 

1960 

14, 

,9 

20, 

,1 

22, 

,7 

27. 

.9 

32, 

.7 

2.1 

28.1 

29, 

,6 

29. 

,1 

,0.3 

27.7 

28, 

,9 

26. 

,5 

0.4 

27.8 

28, 

,3 

26. 

,1 

,0.1 

29.4 

28, 

.3 

23. 

a 

'0.9 

27.9 

27, 

,2 

24. 

,2 

25.5 
25.9 


27.9  27.3 
29.9  28.2 
28.9         28.8 


TS  2973  Z773  2T.T  2677  207?  lTTz           2T77J 

.9  30.3  27.7  28.7  25.9  20.1  17.7            25.2 

MEAN            15.5         18.8          24.2          29.1          33.2          33.4  30.0  28.1  28.4  25.8  20.9  17.4            25.4 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1951  2       0      13       2      17      92  78  161       0       0  33       0  398 

1952  7      13      2      12       1      33  116  222       4       10       0  411 

1953  18      0       0       1       0      15  160  223  23       1  0       0  441 

1954  5      65       2       0       0      29  246  18  202  26  0       0  593 

1955  8       1       1       0       7      86  60  484  101  101  0       0  849 


1956     20      0      25       0       0       1     459     212      59     235       3       1     1015 


1957 


1958 0 3 1 6 6 48     178     185     138 0 22 1 588 


1959 


78 

161 

0 

116 

222 

4 

160 

223 

23 

246 

18 

202 

60 

484 

101 

459 

212 

59 

353 

279 

152 

178 

185 

138 

202 

387 

170 

73 

377 

30 

936 


996 


I960      2       0       9       6       3      62      73     377      30       0       0       8      570 
MEAN     12.2     8.3     9.2     3.1    13.7    47.1   192.5   254.8    87.9    42.1     7.6     1.2    679.7 
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STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1897 

990 

988 

984 

983 

977 

973 

973 

974 

980 

985 

988 

991 

982 

1898 

991 

985 

986 

981 

978 

973 

973 

976 

980 

984 

987 

990 

982 

1899 

990 

987 

986 

981 

977 

973 

974 

977 

981 

985 

989 

990 

983 

1901 

990 

989 

986 

982 

979 

974 

973 

975 

982 

984 

989 

991 

983 

1902 

990 

991 

984 

981 

978 

975 

972 

976 

979 

987 

990 

990 

983 

1903 

990 

991 

985 

984 

979 

975 

973 

976 

979 

983 

989 

990 

983 

1904 

991 

988 

985 

980 

977 

975 

973 

976 

981 

985 

990 

992 

983 

1905 

991 

991 

986 

984 

979 

976 

973 

977 

980 

985 

991 

991 

984 

1906 

991 

987 

987 

983 

978 

975 

973 

977 

980 

986 

990 

991 

983 

1907 

989 

988 

986 

982 

980 

975 

974 

974 

982 

985 

989 

991 

983 

1908 

991 

987 

987 

982 

979 

975 

974 

975 

981 

985 

989 

992 

983 

1909 

990 

990 

986 

981 

979 

973 

972 

977 

980 

985 

988 

991 

983 

1910 

989 

987 

985 

982 

979 

974 

974 

974 

978 

985 

989 

991 

982 

990.2   988.9   985.7   982.1   978.7   974.7   973.1   975.7   980.2   985.0   989.4   991.0 


1911 

988 

990 

985 

982 

978 

974 

974 

976 

980 

985 

989 

991 

983 

1912 

991 

988 

986 

983 

979 

974 

972 

976 

981 

986 

989 

992 

983 

1913 

991 

988 

984 

981 

978 

974 

974 

976 

981 

986 

990 

991 

983 

1914 

992 

989 

986 

983 

978 

975 

971 

976 

980 

987 

988 

991 

983 

1915 

992 

988 

986 

983 

977 

975 

974 

975 

979 

982 

988 

990 

982 

1916 

991 

987 

985 

981 

979 

971 

975 

975 

977 

984 

988 

989 

982 

1917 

991 

987 

985 

981 

980 

973 

972 

975 

978 

983 

990 

990 

982 

1918 

991 

990 

986 

983 

976 

975 

975 

975 

982 

986 

988 

992 

983 

1919 

991 

990 

987 

982 

979 

974 

973 

975 

981 

986 

987 

991 

963 

1920 

991 

989 

984 

983 

980 

974 

973 

977 

980 

985 

988 

990 

983 

990.9   988.6   985.4   982.2   978.4   973.9   973.3   975.6   979.9   985.0   988.5   990.7 


1921 

990 

988 

984 

982 

977 

974 

973 

975 

979 

986 

991 

990 

982 

1922 

991 

988 

985 

982 

979 

974 

973 

975 

979 

986 

989 

991 

983 

1923 

991 

987 

987 

981 

978 

974 

972 

974 

980 

986 

988 

991 

982 

1924 

992 

987 

986 

981 

979 

974 

971 

975 

981 

985 

989 

991 

983 

1925 

988 

988 

985 

981 

978 

974 

974 

976 

981 

985 

990 

992 

983 

1926 

991 

988 

986 

983 

980 

975 

972 

975 

979 

984 

989 

990 

983 

1927 

989 

988 

984 

981 

978 

976 

972 

976 

980 

985 

989 

991 

982 

1928 

990 

988 

985 

982 

978 

973 

973 

976 

981 

985 

989 

991 

983 

1929 

990 

989 

985 

982 

978 

973 

971 

976 

981 

985 

989 

990 

982 

1930 

990 

990 

985 

982 

979 

974 

973 

976 

981 

985 

990 

991 

983 

990.2   988.1   985.2   981.7   978.4   974.1   972.4   975.4   980.2   985.2   989.3   990. 


1931 

990 

989 

987 

982 

979 

976 

973 

972 

979 

984 

990 

990 

983 

1932 

991 

987 

986 

983 

978 

975 

972 

977 

978 

984 

988 

990 

982 

1933 

991 

987 

986 

982 

979 

974 

974 

976 

979 

984 

988 

989 

982 

1934 

989 

987 

985 

981 

980 

975 

974 

975 

979 

986 

989 

991 

983 

1935 

991 

987 

986 

983 

978 

975 

972 

977 

979 

985 

989 

990 

983 

1936 

990 

986 

987 

982 

977 

974 

974 

975 

980 

986 

989 

990 

983 

1937 

990 

986 

985 

982 

979 

974 

972 

976 

980 

985 

988 

990 

982 

1938 

990 

988 

983 

982 

976 

973 

974 

976 

980 

983 

990 

990 

982 

1939 

991 

988 

986 

982 

978 

975 

973 

976 

980 

985 

988 

993 

983 

1940 

992 

991 

986 

986 

980 

977 

975 

977 

983 

986 

988 

992 

984 

990.5   987.6   985.7   982.5   978.4   974.8   973.3   975.7   979.7   984.8   988.7   990.5    982.7 
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STATION  PRESSURE  MB 


1941 

990 

989 

985 

981 

977 

974 

973 

974 

980 

986 

987 

988 

982 

1942 

991 

988 

984 

982 

978 

973 

972 

975 

980 

985 

989 

990 

982 

1943 

989 

988 

984 

982 

977 

974 

972 

975 

979 

986 

987 

992 

982 

1944 

990 

988 

985 

982 

979 

974 

972 

976 

981 

985 

987 

988 

982 

1945 

988 

986 

986 

982 

978 

974 

973 

974 

979 

986 

989 

990 

982 

1946 

991 

987 

985 

981 

978 

973 

973 

974 

981 

984 

988 

989 

982 

1947 

990 

988 

985 

981 

978 

974 

972 

976 

978 

986 

990 

990 

982 

1948 

990 

988 

985 

981 

977 

974 

972 

974 

979 

984 

989 

989 

982 

1949 

990 

987 

985 

981 

977 

975 

973 

975 

977 

984 

989 

989 

982 

1950 

988 

988 

986 

982 

978 

973 

972 

976 

979 

984 

988 

991 

982 

989.7   987.7   985.0   981.5   977.7   973.8   972.4   974.9   979.3   985.0   988.3   989.6 


1951 

991 

990 

987 

984 

981 

975 

976 

977 

983 

985 

989 

992 

984 

1952 

992 

989 

986 

984 

979 

976 

975 

977 

983 

985 

989 

993 

984 

1953 

992 

991 

985 

984 

981 

976 

975 

976 

982 

987 

991 

992 

984 

1954 

990 

989 

988 

983 

978 

975 

974 

976 

978 

987 

991 

991 

983 

1955 

993 

988 

986 

984 

980 

975 

976 

976 

980 

985 

990 

992 

984 

1956 

990 

989 

986 

983 

977 

976 

976 

977 

981 

986 

991 

992 

984 

1957 

991 

990 

988 

985 

981 

976 

975 

977 

983 

987 

992 

991 

985 

1958 

992 

989 

988 

984 

980 

976 

974 

977 

979 

986 

991 

992 

984 

1959 

991 

989 

987 

984 

979 

976 

974 

976 

979 

985 

990 

992 

984 

1960 

992 

990 

987 

984 

979 

977 

975 

976 

980 

986 

990 

991 

984 

MEAN    991.4   989.4   986.8   983.9   979.5   975.8   975.0   976.5   980.8   985.9   990.4   991.8  983. 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP     OCT      NOV     DEC  MEAN 

1897  1020    1017    1013    1011    1004    1000    1000    1001    1007    1012    1015    1020  1010 

1898  1019    1013    1013    1007    1004     999     999    1002    1006    1012    1015    1018  1009 


1899  1019    1016    1014    1008    1004    1000    1001    1004    1008    1013    1017    1019     1010 

1900  1019    1017    1013    1009    1007    1000    1000    1001    1007    1014    1016    1019     1010 


1901 

1019 

1018 

1015 

1009 

1005 

1001 

1000 

1002 

1010 

1012 

1017 

1020 

1011 

1902 

1019 

1020 

1013 

1008 

1005 

1002 

999 

1003 

1007 

1015 

1019 

1019 

1011 

1903 

1020 

1020 

1014 

1012 

1006 

1002 

1000 

1003 

1006 

1011 

1018 

1019 

1011 

1904 

1020 

1017 

1013 

1008 

1004 

1002 

1000 

1003 

1008 

1013 

1019 

1020 

1011 

1905 

1020 

1020 

1014 

1012 

1005 

1003 

1000 

1004 

1007 

1013 

1019 

1019 

1011 

1906 

1020 

1016 

1015 

1010 

1005 

1002 

1000 

1004 

1007 

1014 

1018 

1020 

1011 

1907 

1018 

1017 

1015 

1010 

1007 

1002 

1001 

1002 

1009 

1013 

1017 

1020 

1011 

1908 

1020 

1017 

1016 

1009 

1006 

1002 

1001 

1002 

1009 

1013 

1018 

1021 

1011 

1909 

1019 

1018 

1015 

1009 

1006 

1000 

1000 

1004 

1007 

1014 

1017 

1020 

1011 

1910 

1019 

1016 

1013 

1009 

1006 

1001 

1002 

1001 

1005 

1012 

1016 

1019 

1010 

MEAN   1019.4  1017.9  1014.3  1009.6  1005.5  1001.7  1000.3  1002.8  1007.5  1013.0  1017.8  1019.7   1010. 


1911 

1016 

1018 

1013 

1009 

1004 

1000 

1C00 

1002 

1006 

1012 

1017 

1019 

1010 

1912 

1019 

1016 

1013 

1009 

1005 

1000 

998 

1002 

1008 

1013 

1017 

1020 

1010 

1913 

1020 

1016 

1012 

1007 

1004 

1000 

1000 

1002 

1008 

1013 

1017 

1019 

1010 

1914 

1020 

1017 

1014 

1009 

1004 

1001 

997 

1002 

1007 

1014 

1016 

1019 

1010 

1915 

1020 

1017 

1014 

1010 

1003 

1001 

1000 

1002 

1005 

1009 

1016 

1018 

1010 

1916 

1019 

1015 

1012 

1008 

1005 

996 

1001 

1001 

1004 

1011 

1016 

1018 

1009 

1917 

1019 

1015 

1013 

1008 

1007 

999 

999 

1002 

1004 

1010 

1017 

1018 

1009 

1918 

1020 

1018 

1014 

1010 

1002 

1001 

1002 

1001 

1009 

1013 

1016 

1020 

1011 

1919 

1019 

1018 

1014 

1009 

1005 

1000 

1000 

1001 

1008 

1013 

1015 

1019 

1010 

1920 

1019 

1017 

1011 

1009 

1006 

1000 

999 

1004 

1007 

1012 

1016 

1018 

1010 

MEAN 

ioi9.: 

L  1016. 

7  1013.0  1008. 

8  1004.5   999.8   999.6  1001. 

9  1006.6 

1012.0 

1016.: 

(  1018.8 

1009 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1921 

1019 

1016 

1011 

1008 

1003 

1000 

999 

1002 

1006 

1013 

1018 

1019 

1010 

1922 

1019 

1016 

1013 

1009 

1005 

1000 

999 

1001 

1006 

1014 

1017 

1019 

1010 

1923 

1019 

1015 

1014 

1008 

1005 

1000 

998 

1001 

1007 

1013 

1016 

1019 

1010 

1924 

1020 

1015 

1013 

1008 

1005 

1000 

997 

1001 

1007 

1012 

1017 

1019 

1010 

1925 

1017 

1017 

1012 

1007 

1004 

1000 

1000 

1002 

1008 

1012 

1017 

1020 

1010 

1926 

1019 

1016 

1014 

1010 

1006 

1001 

998 

1001 

1006 

1011 

1017 

1018 

1010 

1927 

1018 

1016 

1011 

1007 

1005 

1001 

998 

1002 

1007 

1012 

1017 

1018 

1009 

1928 

1019 

1016 

1012 

1008 

1004 

999 

1000 

1003 

1007 

1012 

1017 

1019 

1010 

1929 

1018 

1017 

1013 

1009 

1004 

999 

998 

1002 

1008 

1013 

1016 

1018 

1010 

1930 

1018 

1018 

1012 

1009 

1005 

1000 

998 

1003 

1007 

1012 

1018 

1019 

1010 

MEAN   1018.6  1016.2  1012.5  1008.3  1004.6  1000.0   998.5  1001.8  1006.9  1012.4  1017.0  1018.8   1009.6 


1931 

1018 

1017 

1015 

1009 

1005 

1002 

999 

999 

1006 

1012 

1017 

1018 

1010 

1932 

1019 

1015 

1014 

1009 

1004 

1001 

998 

1003 

1004 

1011 

1016 

1018 

1009 

1933 

1020 

1015 

1013 

1008 

1005 

1000 

1000 

1002 

1005 

1012 

1016 

1017 

1009 

1934 

1018 

1015 

1013 

1008 

1006 

1001 

1000 

1001 

1006 

1013 

1017 

1019 

1010 

1935 

1019 

1015 

1014 

1009 

1004 

1001 

999 

1003 

1005 

1012 

1017 

1018 

1010 

1936 

1018 

1014 

1014 

1008 

1003 

1000 

1000 

1002 

1006 

1013 

1017 

1018 

1009 

1937 

1021 

1014 

1013 

1008 

1005 

999 

998 

1002 

1007 

1013 

1015 

1018 

1009 

1938 

1019 

1017 

1010 

1009 

1002 

999 

1000 

1002 

1006 

1010 

1017 

1018 

1009 

1939 

1019 

1016 

1014 

1009 

1004 

1001 

999 

1002 

1006 

1013 

1016 

1021 

1010 

1940 

1018 

1017 

1012 

1011 

1004 

1001 

999 

1001 

1008 

1014 

1015 

1020 

1010 

MEAN 

1018.9 

1015.5 

1013.2 

1008.8 

1004.2 

1000.5 

999.2 

1001.7 

1005.9 

1012. 

3  1016.3 

1018.5 

1009 

1941 

1019 

1017 

1013 

1008 

1004 

iooi 

1000 

1000 

1007 

1013 

1015 

1017 

1010 

1942 

1019 

1016 

1012 

1008 

1004 

999 

999 

1001 

1006 

1012 

1016 

1018 

1009 

1943 

1017 

1016 

1011 

1009 

1003 

1000 

998 

1002 

1005 

1013 

1015 

1020 

1009 

1944 

1019 

1016 

1013 

1009 

1005 

1000 

999 

1002 

1007 

1012 

1014 

1016 

1009 

1945 

1017 

1014 

1013 

1009 

1004 

1000 

1000 

1001 

1005 

1013 

1017 

1019 

1009 

1946 

1019 

1015 

1013 

1008 

1005 

1000 

999 

1000 

1008 

1012 

1016 

1017 

1009 

1947 

1018 

1016 

1013 

1008 

1005 

1001 

999 

1002 

1005 

1013 

1017 

1018 

1010 

1948 

1019 

1016 

1013 

100  8 

1003 

1000 

998 

1001 

1006 

1012 

1017 

1018 

1009 

1949 

1018 

1015 

1013 

1008 

1003 

1001 

1000 

1002 

1004 

1011 

1017 

1018 

1009 

1950 

1016 

1017 

1013 

1009 

1004 

1000 

999 

1002 

1005 

1012 

1016 

1019 

1009 

MEAN 

1018.1 

1015.8 

1012.7 

1008.4 

1004.0 

1000.2 

999.1 

1001.3 

1005.8 

1012. 

3  1016.0 

1018.0 

1009 

1951 

1018 

1016 

1013 

1009 

1006 

1000 

1001 

1002 

1008 

1010 

1015 

1019 

1010 

1952 

1019 

1015 

1012 

1009 

1004 

1000 

1000 

1002 

1008 

1011 

1016 

1020 

1010 

1953 

1019 

1017 

1011 

1009 

1006 

1000 

1000 

1001 

1007 

1013 

1017 

1019 

1010 

1954 

1016 

1015 

1014 

1009 

1003 

999 

999 

1001 

1003 

1013 

1018 

1018 

1009 

1955 

1020 

1015 

1011 

1009 

1004 

1000 

1001 

1001 

1005 

1011 

1016 

1018 

1009 

1956 

1016 

1016 

1012 

1009 

1001 

1000 

1001 

1002 

1006 

1012 

1018 

1019 

1009 

1957 

1017 

1017 

1013 

1010 

1006 

iooi 

1000 

1002 

1008 

1013 

1018 

1018 

1010 

1958 

1019 

1015 

1014 

1009 

1005 

1001 

999 

1002 

1004 

1012 

1017 

1019 

1010 

1959 

1018 

1015 

1013 

1009 

1004 

1001 

999 

1001 

1005 

1011 

1016 

1019 

1009 

1960 

1019 

1016 

1013 

1010 

1004 

1001 

1000 

1001 

1005 

1011 

1017 

1018 

1010 

MEAN   1018.1  1015.7  1012.6  1009.2  1004.3  1000.3  1000.0  1001.5  1005.9  1011.7  1016.8  1018.7 
TEMPERATURE  DEG  C 


YEAR 

1897 
1898 
1899 

1900 

MEAN 


30.1 
32.8 


15.9    20.7 


31.9 
31.4 
31.6 


29.1 
26.9 


26.7 

27.2 
27.7 
27.2 
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JODHPUR-  CON.  INDIA  WMO  42339   26  18N   73  01E   224  M 

NOTES  ON  PAGE  106 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN  FEB  MAR  APR     MAY      JUN     JUL      AUG     SEP     OCT      NOV     DEC     MEAN 

1901  16.0  18.2  26.6  30 

1902  19.3  20.9  28.3  32 

1903  17.8  18.9  22.9  29 

1904  17.3  20.9  24.3  31 

1905  15.8  14.9  22.4  28 

1906  16.0  17.3  23.7  29 

1907  19.3  18.9  24.1  29 

1908  17.8  19.5  24.3  30 

1909  16.4  18.7  25.1  29 

1910  16.8  20.2  24.9  28 

MEAN     17.3  18.8  24.7  30 


35 

1 

35 

4 

33 

0 

30.1 

30.9 

29.9 

24 

1 

20 

8 

27.6 

34 

1 

33 

3 

33 

6 

31.6 

29.9 

28.5 

23 

8 

19 

2 

27.9 

34 

4 

35 

4 

32 

8 

29.9 

30.4 

28.6 

21 

7 

18 

2 

26.7 

34 

1 

33 

6 

30 

9 

30.0 

30.7 

28.4 

23 

7 

19 

1 

27.0 

36 

2 

33 

7 

31 

8 

31.1 

30.7 

29.1 

25 

1 

19 

7 

26.6 

35 

2 

33 

7 

31 

8 

30.3 

28.9 

28.4 

24 

3 

19 

7 

26.6 

32 

4 

34 

0 

33 

8 

28.0 

28.1 

27.1 

24 

1 

18 

5 

26.5 

33 

6 

34 

2 

29 

5 

27.9 

27.8 

26.4 

22 

1 

17 

8 

26.0 

32 

1 

33 

7 

29 

7 

27.6 

27.3 

26.8 

22 

8 

17 

5 

25.6 

33 

1 

33 

4 

29 

3 

28.4 

29.6 

26.8 

21 

4 

18 

1 

25.9 

1911 

18 

1 

20 

5 

23 

0 

29 

8 

34 

8 

33 

2 

32 

,7 

30 

5 

29 

6 

28 

3 

21 

6 

19 

8 

1912 

19 

1 

21 

9 

24 

3 

30 

9 

34 

9 

34 

7 

31 

.4 

28 

7 

27 

9 

27 

4 

22 

1 

19 

1 

1913 

18 

3 

19 

7 

22 

8 

31 

6 

33 

3 

33 

9 

31 

2 

28 

9 

28 

9 

28 

5 

23 

5 

18 

5 

1914 

19 

8 

18 

7 

24 

1 

31 

0 

35 

8 

33 

8 

31 

1 

29 

1 

30 

3 

28 

3 

24 

6 

17 

9 

1915 

17 

1 

18 

7 

26 

1 

30 

1 

34 

6 

34 

9 

32 

,9 

31 

3 

32 

6 

29 

7 

23 

9 

19 

7 

1916 

19 

2 

18 

3 

27 

4 

30 

8 

33 

6 

33 

3 

32 

.6 

29 

5 

29 

2 

26 

2 

21 

1 

17 

8 

1917 

18 

7 

20 

5 

24 

7 

27 

8 

28 

8 

32 

0 

29 

,3 

28 

3 

27 

8 

25 

2 

19 

8 

18 

1 

1918 

16 

6 

20 

4 

24 

5 

28 

3 

33 

8 

32 

8 

31 

.9 

30 

8 

29 

1 

27 

9 

24 

1 

18 

1 

1919 

17 

3 

19 

8 

24 

9 

29 

4 

34 

0 

34 

5 

31 

0 

29 

1 

28 

2 

27 

3 

23 

2 

18 

4 

1920 

18 

3 

19 

4 

25 

8 

29 

7 

30 

9 

30 

9 

30 

.0 

28 

6 

31 

.0 

29 

0 

24 

4 

18 

7 

31.4    29.5 


1921 

18 

5 

20 

1 

27 

4 

32 

3 

34 

4 

1922 

17 

1 

21 

5 

25 

8 

31 

6 

33 

4 

1923 

18 

2 

18 

9 

26 

6 

30 

5 

33 

1 

1924 

17 

1 

20 

3 

27 

4 

31 

1 

32 

2 

1925 

15 

2 

17 

7 

26 

7 

33 

0 

33 

9 

1926 

18 

4 

22 

8 

24 

7 

28 

1 

32 

6 

1927 

15 

9 

18 

4 

24 

0 

29 

9 

33 

6 

1928 

17 

8 

21 

0 

26 

6 

31 

3 

34 

7 

1929 

17 

2 

19 

4 

27 

8 

31 

8 

35 

0 

1930 

17 

2 

20 

1 

25 

8 

30 

1 

34 

4 

32 

7 

29 

1 

29 

2 

27.9 

23 

6 

20 

1 

27 

5 

31 

.9 

29 

1 

28 

7 

27.4 

23 

3 

18 

6 

26 

9 

31 

6 

28 

3 

29 

9 

27.6 

22 

1 

19 

0 

26 

7 

32 

.6 

30 

1 

28 

2 

26.6 

21 

8 

18 

9 

26 

7 

30 

.2 

30 

8 

31 

2 

30.2 

23 

7 

19 

8 

27 

1 

31 

.9 

29 

5 

28 

7 

26.9 

21 

4 

18 

4 

26 

6 

30 

8 

28 

0 

28 

8 

27.7 

22 

1 

19 

5 

26 

1 

32 

,2 

29 

7 

28 

4 

28.1 

23 

5 

18 

2 

27 

1 

.5    31.0    28.7    29.6    27.5    24.3    16.9 
.3    30.2    29.2    32.2    29.4    23.1    19.8 

20.0    26.3    31.0    33.7    34.3    31.5    29.3    29.5    27.9    22.9    18.9 


1931 

19.4 

18 

2 

25 

5 

1932 

- 

- 

- 

1933 

17.1 

20 

5 

25 

4 

1934 

15.4 

21 

9 

24 

7 

1935 

15.6 

20 

4 

25 

6 

1936 

16.9 

20 

7 

24 

7 

1937 

17.6 

20 

7 

24 

3 

1938 

17.3 

18 

9 

27 

1 

1939 

19.0 

20 

6 

23 

2 

1940 

18.3 

19 

5 

22 

8 

31 

.1 

27.6 

28 

8 

27 

8 

23 

4 

19 

1 

26.4 

30 

9 

28.9 

28 

8 

27 

3 

22 

9 

20 

1 

26.7 

30 

8 

29.4 

29 

0 

27 

6 

23 

9 

19 

7 

26.7 

31 

.3 

29.9 

30 

2 

29 

3 

23 

9 

18 

8 

27.1 

30 

8 

30.1 

30 

4 

27 

8 

24 

2 

17 

4 

27.0 

31 

3 

30.1 

31 

0 

29 

8 

22 

4 

19 

6 

27.3 

31.6    28.7    28.7 
31.4    29.6    29.6 


1941 

16 

1 

20 

9 

26 

4 

31 

4 

1942 

16 

6 

19 

9 

26 

0 

31 

8 

1943 

16 

3 

19 

5 

25 

8 

29 

6 

1944 

16 

9 

19 

1 

24 

2 

29 

6 

1945 

14 

6 

18 

4 

25 

3 

29 

1 

1946 

17 

4 

21 

2 

24 

,4 

32 

8 

1947 

16 

3 

20 

1 

25 

3 

30 

9 

1948 

16 

6 

19 

0 

25 

.2 

30 

7 

1949 

18 

.8 

20 

0 

25 

,7 

32 

3 

1950 

17 

,9 

17 

1 

24 

.5 

29 

5 

30 

6 

29 

8 

29 

7 

30 

1 

30 

5 

28 

9 

28 

9 

27 

7 

30 

7 

27 

8 

28 

2 

26 

8 

30 

4 

27 

8 

28 

3 

26 

7 

29 

4 

28 

8 

28 

1 

27 

1 

31 

4 

28 

4 

28 

6 

28 

7 

33 

1 

30 

8 

28 

4 

25 

8 

32 

3 

28 

4 

29 

8 

28 

8 

31 

1 

29 

3 

31 

8 

28 

3 

30 

6 

28 

4 

29 

3 

27 

4 

27.3 
25.9 


19.5    25.3 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


JOOHPUR  -  CON. 
NOTES  ON  PAGE  106 


WMO  42339   26  18N   73  01E   224  M 


TEMPERATURE  OEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

16 

6 

19 

0 

24 

4 

1952 

18 

2 

20 

9 

25 

0 

1953 

16 

9 

22 

2 

27 

7 

1954 

16 

7 

20 

6 

25 

S 

1955 

17 

8 

21 

3 

27 

5 

1956 

17 

3 

19 

7 

25 

4 

1957 

16 

3 

18 

5 

24 

8 

1958 

19 

8 

21 

0 

26 

9 

1959 

17 

0 

19 

5 

27 

4 

1960 

17 

1 

22 

6 

24 

3 

MEAN 

17 

4 

20 

,5 

25 

9 

CLINO 

17 

•  1 

19 

.9 

25 

.2 

31.6 
29.7 


35.1 
33.8 


34.7 
34.8 


34.5 

35.8 


31.5 
31.3 


28 

4 

29 

9 

26 

4 

30 

7 

29 

1 

28 

3 

32 

1 

28 

4 

27 

6 

28 

3 

28 

5 

28 

9 

29 

5 

31 

7 

28 

9 

28.0    23.0 


27.8 
26.9 

27.1 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1897  5  0 

1898  0  15 

1899  0  0 

1900  1  0 

MEAN 

1901  2  0 

1902  0  0 

1903  T  T 

1904  0  3 

1905  3  9 

1906  0  49 

1907  2  34 

1908  10  0 

1909  12  0 

1910  2  1 

MEAN  3.1  9, 

1911  2  0 

1912  0  0 

1913  0  1 

1914  0  7 

1915  4  7 

1916  0  0 

1917  1  19 

1918  0  0 

1919  8  0 

1920  3  5 


100 

44 

78 

47 

207 

0 

310 

276 

241 

225 

18 

187 

41 

128 

4 

22.6   115.5    98.1 


280 
150 


410 
263 


206 
174 
513 
179 


284 
307 
851 
507 
269 


146 

452 
186 
258 
135 

659 

1178 

37 

311 

274 


MEAN 


62.6   117.1 


ASIA 


JODHPUR-  CON.  INDIA  WMO  42339   26  18N   73  01E   224  M 
NOTES  ON  PAGE  106 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FES     MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     DEC  TOTAL 

1921  000000  75  50  36  000  161 

1922  0       1       0       0       3  15  115  18  85       0       0       0  237 

1923  2      12       2       0       9  2  245  144  0       10       0  417 

1924  0       3       0       0      20  20  126  56  305       0       0       3  533 

1925  00001  53  73  49  0010  177 


115 

18 

245 

144 

126 

56 

73 

49 

93 

184 

152 

323 

103 

193 

129 

197 

1926  18  0  46  4  12  4  93  184  183  0  0  0  544 

1927  0  10  0  0  10  5  152  323  39  6  0  16  561 

1928  12  0  0  0  1  103  193  38  17  7  0  362 

1929  0  0  0  3  5  19  129  197  4  0  0  7  364 

1930  3  0  0  3  33  58  79      49  8  8  0  0  241 

MEAN      2.4  2.8  4.8  1.0  9.3  17.7  119.0  126.3  69.8  3.2  0.8  2.6  359. 

1931  0  1  1  0  8  10  23  369  4  48  0  0  464 

1932  0  0  1  1  3  26  65  359  10  0  0  456 

1933  0  17  2  20  32  86  41  386  41  3  0  0  628 

1934  0  0  10  0  110  22  236  12  0  0  T  381 

1935  10  2  1  16  5       2  141      19  73  7  0  0  276 

1936  0  12  1  2  0  91  52      60  42  0  39  0  299 

1937  0  20  0  0  0       7  148       0  101  2  0  23  301 

1938  0  0  0  0  0  154  59      43  5  0  0  0  261 

1939  0  48  2  1  0  16       9  109  15  0  0  0  200 

1940  45  19  11  0  0  11  137  127  0  4  10  355 

MEAN      5.5  11.9  2.0  4.0  4.8  51.3  69.7  170.6  29.4  6.4  4.0  2.3  362. 

1941  1  0  T  0  10       T  61      98  44  3  0  5  222 

1942  4  10  0  12  24       9  175  110  16  0  0  10  370 

1943  1  0  0  9  0       8  391      78  150  0  0  0  637 

1944  15  4  0  0  0  26  158  544  23  7  0  0  777 

1945  49  0  0  1  24  16  347  112  3  0  0  0  552 


175 

110 

391 

78 

158 

544 

347 

112 

59 

165 

34 

174 

185 

109 

154 

28 

181 

27 

1946  0  0  0  T  0  14  59  165       5  0  0  0  243 

1947  0  1  0  0  1  0  34  174  153  17  0  0  380 

1948  57  10  4  T  0  21  185  109       2  0  0  T  388 

1949  6  1  0  0  2  18  154      28  14  6  0  0  229 

1950  1  0  0  0  0  12  181      27  65  0  0  0  286 

MEAN  13.4  2.6  0.4  2.2  6.1  12.4  174.5  144.5  47.5  3.3  0.0  1.5  408. 

1951  0  0  3  0  29  61      57  162       0  0  18  0  330 

1952  0  1  0  1  1  20  269  148       0  0  0  0  440 


162 

0 

148 

0 

191 

72 

81 

141 

233 

106 

1953  2  0  0  2       7  37  92  191      72  0  0  0  403 

1954  3  5  1  0       2  11  131      81  141  17  7  0  399 

1955  0  0  1  0  15  10       0  233  106  0  0  1  366 

1956  6  0  15  0       0  21  360      90       3  88  0  0  583 

1957  30  0  12  0  13  25      39  188       0  0  5  0  312 

1958  0  0  0  0       3  11  98      17  207  3  25  1  365 

1959  0  1  0  1  10  56  101      92  104  0  5  0  370 

1960  00003  39  71  19  0004  136 

MEAN  4.1  0.7  3.2  0.4     8.3  29.1  121.8  122.1    63.3  10.8  6.0  0.6  370. 

CLINO  8  5  2  2       6  31  122  146      47  7  3  1  380 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


KODAIKANAL 

NOTES  ON  PAGE  107 


WMO  43339   10  14N   77  28E  2343  M 


STATION  PRESSURE  MB 


1951 

772 

1 

771 

8 

772 

7 

772.4 

772 

4 

769 

0 

769 

5 

1952 

773 

3 

772 

4 

772 

2 

773.43 

771 

1 

770 

5 

769 

a 

1953 

772 

9 

773 

5 

773 

1 

772.6 

772 

7 

770 

1 

769 

8 

1954 

771 

6 

772 

6 

772 

4 

771.9 

770 

5 

769 

3 

768 

9 

1955 

773 

4 

771 

1 

772 

1 

771.7 

770 

0 

769 

1 

769 

9 

1956 

771 

0 

771 

3 

772 

6 

771.5 

769 

6 

769 

5 

769 

4 

1957 

772 

1 

772 

5 

772 

7 

772.8 

771 

4 

770 

1 

769 

9 

1958 

774 

1 

773 

1 

773 

6 

773.1 

771 

.1 

770 

3 

769 

6 

1959 

773 

2 

773 

1 

773 

3 

772.3 

770 

3 

769 

5 

769 

1 

1960 

772 

.7 

772 

4 

772 

4 

772.2 

770 

•  0 

770 

1 

769 

3 

AUG 


SEP 


OCT 


771.0  771.1  772.1 
770.2  771.3  771.2 
770.7  771.0  771.9 

769.1  770.2  771.2 

769.4  770.4  771.2 

769.9  770.1  770.5 

770.2  771.6  772.7 

769.5  770.8  771.3 
769.4  770.0  771.4 
770.0  769.6  772.1 


NOV 


DEC 


MEAN 


772.3  772.5  771.6 
771.9  773.8  771.7 

772.6  773.0  772.0 
773.1  771.7  771.0 

771.7  771.6  771.0 

772.6  772.9  770.9 

773.5  772.7  771.9 

772.4  773.4  771.9 

771.8  772.3  771.3 

771.9  773.1  771.3 


772.6       772.4       772.7       772.4       770.9       769.8       769.5       769.9       770.6       771.6       772.4       772.7 


771.5 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEE 

1951  12.4    13 

1952  12 

1953  12 

1954  12 

1955  11 

1956  11 

1957  12 

1958  12 

1959  13 

1960  12 

MEAN  12 


13 

5 

14 

8 

12 

4 

15 

5 

13 

8 

14 

2 

13 

3 

14 

0 

11 

9 

15 

2 

13 

5 

14 

1 

13 

6 

14 

7 

14.6 
14.3 


14.8 

14.8 


13.9    14.9 


14 

4 

13 

6 

12 

2 

12 

14 

7 

14 

2 

12 

9 

11 

14 

2 

13 

3 

12 

8 

11 

14 

4 

13 

8 

13 

3 

12 

14 

8 

14 

3 

13 

4 

11 

14 

8 

14 

3 

13 

1 

12 

12.5    13.6 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

41 

1952 

22 

1953 

22 

1954 

173 

1955 

60 

1956 

49 

1957 

2 

1958 

23 

1959 

37 

1960 

0 

463 

196 

64 

209 

68 

15 

173 

78 

113 

151 

168 

103 

354 

241 

113 

159 

67 

128 

160 

120 

106 

164 

240 

53 

101 

300 

176 

377 

212 

86 

284 
156 


101 

258 

138 

239 

11 

1858 

123 

108 

104 

103 

230 

1160 

107 

116 

484 

94 

81 

1643 

167 

7 

217 

40 

191 

1513 

61 

377 

315 

198 

265 

2129 

187 

124 

347 

343 

57 

1520 

142 

112 

285 

349 

197 

1670 

121 

113 

177 

211 

48 

1408 

132 

262 

302 

356 

127 

1883 

82 

96 

264 

436 

21 

1860 

72.9       231.1       169.0         95.7       129.3       122.3       157.3       263.3       236.9       122.8       1664.4 


ASIA 


KOTA  INDIA  WMO  42451   25  UN   75  51E   257  M 

NOTES  ON  PAGE  107 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1898 

990 

983 

984 

979 

976 

- 

- 

974 

978 

983 

987 

987 

- 

1899 

988 

985 

984 

979 

976 

972 

973 

975 

980 

984 

987 

989 

981 

1900 

987 

986 

984 

981 

979 

973 

972 

972 

978 

985 

987 

989 

981 

1901 

989 

987 

985 

980 

977 

973 

971 

973 

980 

982 

987 

990 

981 

1902 

988 

989 

983 

979 

977 

974 

971 

974 

977 

986 

989 

989 

981 

1903 

988 

989 

983 

982 

978 

973 

971 

973 

977 

981 

988 

989 

981 

1904 

989 

987 

983 

978 

975 

972 

971 

974 

978 

983 

988 

990 

981 

1905 

988 

988 

984 

981 

976 

973 

971 

974 

977 

983 

989 

988 

981 

1906 

988 

985 

985 

980 

975 

973 

970 

975 

977 

984 

987 

988 

981 

1907 

987 

986 

984 

980 

977 

973 

971 

972 

979 

983 

987 

990 

981 

1908 

988 

985 

985 

979 

976 

972 

971 

972 

979 

983 

986 

989 

980 

1909 

987 

987 

984 

979 

977 

971 

970 

975 

977 

983 

986 

989 

980 

1910 

987 

985 

983 

980 

977 

972 

973 

973 

975 

982 

986 

989 

980 

987.9       986.8       983.9       979.8       976.5       972.6       971.0       973.5       977.6       983.0       987.3       989.1 


1911 

986 

988 

984 

980 

976 

973 

973 

974 

977 

983 

987 

989 

981 

1912 

989 

986 

984 

981 

977 

972 

970 

974 

979 

984 

987 

990 

981 

1913 

989 

986 

982 

979 

975 

972 

972 

975 

979 

984 

988 

990 

981 

1914 

991 

987 

984 

981 

976 

973 

969 

974 

978 

985 

987 

989 

981 

1915 

990 

987 

985 

981 

975 

972 

972 

973 

977 

980 

987 

989 

981 

1916 

989 

985 

983 

979 

977 

969 

973 

973 

975 

982 

987 

987 

980 

1917 

989 

985 

983 

979 

979 

971 

971 

973 

976 

981 

987 

987 

980 

1918 

989 

988 

984 

981 

974 

973 

973 

973 

979 

984 

986 

990 

981 

1919 

989 

988 

985 

980 

977 

971 

972 

973 

979 

984 

986 

989 

981 

1920 

989 

983 

982 

980 

977 

972 

971 

975 

978 

983 

986 

987 

980 

989.0       986.3       983.6       980.1       976.3       971.8       971.6       973.7       977.7       983.0       986.8       988.7 


1921 

988 

985 

981 

980 

975 

971 

971 

973 

976 

984 

988 

988 

980 

1922 

988 

985 

983 

980 

977 

971 

970 

973 

976 

984 

987 

988 

980 

1923 

989 

984 

985 

979 

976 

972 

969 

972 

977 

984 

986 

988 

980 

1924 

989 

985 

984 

979 

977 

972 

969 

973 

978 

982 

966 

989 

980 

1925 

985 

986 

983 

979 

976 

972 

972 

974 

979 

983 

988 

990 

981 

1926 

989 

986 

984 

981 

978 

973 

970 

972 

977 

982 

987 

988 

981 

1927 

987 

986 

982 

979 

976 

973 

970 

974 

978 

983 

987 

988 

980 

1928 

988 

986 

983 

980 

976 

971 

971 

974 

978 

982 

987 

989 

980 

1929 

988 

987 

984 

981 

976 

972 

971 

974 

980 

983 

987 

988 

981 

1930 

988 

988 

983 

981 

977 

973 

972 

975 

978 

984 

988 

989 

981 

987.9       985.8       983.2       979.9       976.4       972.0       970.5       973.4       977.7       983.1       987.1       988.5 


1931 

988 

987 

982 

981 

977 

973 

972 

971 

978 

983 

988 

989 

981 

1932 

990 

986 

985 

981 

976 

973 

971 

976 

976 

983 

987 

989 

981 

1933 

990 

986 

984 

981 

978 

972 

973 

975 

977 

983 

987 

988 

981 

1934 

988 

985 

984 

980 

978 

973 

972 

973 

978 

984 

987 

989 

981 

1935 

989 

985 

984 

980 

976 

972 

970 

975 

976 

983 

987 

988 

980 

1936 

988 

985 

985 

980 

974 

972 

972 

973 

978 

984 

987 

987 

980 

1937 

988 

984 

983 

979 

976 

971 

970 

974 

978 

983 

986 

987 

980 

1938 

988 

986 

981 

980 

974 

971 

971 

974 

977 

981 

987 

988 

980 

1939 

988 

986 

984 

980 

976 

972 

971 

973 

977 

983 

986 

992 

981 

1940 

989 

987 

982 

982 

976 

973 

972 

973 

980 

985 

986 

990 

981 

988.6       985.7       983.4       980.4       976.1       972.2       971.4       973.7       977.5       983.2       986.8       988.7 
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STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1941 

988 

988 

984 

980 

976 

973 

972 

972 

978 

984 

986 

987 

981 

1942 

990 

987 

983 

980 

976 

972 

971 

974 

978 

984 

987 

988 

981 

1943 

987 

987 

982 

981 

975 

972 

970 

974 

977 

984 

986 

991 

981 

1944 

989 

987 

984 

981 

976 

973 

971 

973 

979 

983 

985 

987 

981 

1945 

987 

984 

984 

980 

976 

972 

972 

973 

977 

985 

987 

989 

981 

1946 

989 

986 

984 

979 

976 

971 

971 

971 

979 

983 

987 

987 

980 

1947 

988 

986 

983 

979 

976 

972 

971 

975 

977 

985 

988 

989 

981 

1948 

988 

987 

984 

980 

974 

973 

971 

973 

977 

983 

988 

989 

981 

1949 

989 

986 

984 

979 

975 

973 

972 

974 

975 

982 

988 

988 

980 

1950 

987 

986 

984 

980 

975 

971 

970 

974 

976 

983 

987 

989 

980 

988.2       986.4       983.6       979.9       975.5       972.2       971.1       973.3       977.3       983.6       986.9       988.4 


1951 

988 

986 

983 

980 

977 

971 

972 

974 

978 

981 

985 

988 

980 

1952 

988 

985 

982 

980 

974 

972 

971 

973 

978 

981 

986 

990 

980 

1953 

988 

987 

982 

980 

977 

972 

972 

973 

978 

982 

988 

988 

981 

1954 

986 

985 

984 

979 

974 

971 

970 

972 

974 

983 

988 

987 

979 

1955 

990 

985 

982 

980 

975 

970 

972 

972 

976 

981 

986 

988 

980 

1956 

986 

986 

983 

979 

972 

971 

972 

973 

976 

982 

988 

988 

980 

1957 

987 

986 

984 

981 

978 

972 

971 

973 

978 

983 

988 

988 

981 

1958 

989 

985 

984 

980 

976 

972 

970 

973 

975 

983 

987 

989 

980 

1959 

987 

985 

984 

981 

976 

972 

971 

972 

976 

982 

987 

989 

980 

1960 

989 

987 

984 

981 

975 

972 

972 

972 

977 

982 

987 

988 

981 

987.8       985.7       983.2       980.1       975.4       971.5       971.3       972.7       976.6       982.0       987.0       988.3 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1901 

- 

- 

- 

- 

1005 

1001 

1000 

1002 

1009 

1012 

1018 

1021 

- 

1902 

1019 

1020 

1012 

1008 

1005 

1002 

1000 

1003 

1007 

1016 

1020 

1020 

1011 

1903 

1020 

1020 

1014 

1012 

1007 

1001 

999 

1003 

1007 

1011 

1018 

1020 

1011 

1904 

1020 

1018 

1014 

1007 

1004 

1001 

1000 

1003 

1007 

1013 

1019 

1021 

1011 

1905 

1020 

1019 

1014 

1011 

1004 

1002 

1000 

1003 

1006 

1013 

1019 

1019 

1011 

1906 

1020 

1016 

1015 

1009 

1003 

1001 

999 

1004 

1006 

1014 

1018 

1019 

1010 

1907 

1018 

1017 

1014 

1009 

1006 

1001 

1000 

1001 

1009 

1013 

1017 

1021 

1011 

1908 

1020 

1016 

1015 

1008 

1005 

1001 

1001 

1002 

1008 

1013 

1017 

1021 

1011 

1909 

1019 

1018 

1014 

1009 

1006 

1000 

999 

1005 

1007 

1013 

1017 

1020 

1011 

1910 

1019 

1016 

1013 

1009 

1005 

1001 

1002 

1000 

1003 

1011 

1016 

1018 

1009 

MEAN   1019.4  1017.8  1013.9  1009.1  1005.0  1001.1  1000.0  1002.6  1006.9  1012.9  1017.9  1020.0   1010.6 


1911 
1912 
1913 
1914 

1915 

1916 
1917 
1918 
1919 

1920 


1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

1926 
1927 
1928 
1929 

1930 


1015  1018  1013 

1018  1015  1012 

1019  1015  1011 
1021  1017  1013 

1020  1017  1014 

1019  1015  1012 

1019  1015  1012 

1020  1017  1013 
1019  1018  1014 
1019  1016  1011 


1008 

1003 

1000 

1000 

1001 

1005 

1008 

1004 

999 

998 

1001 

1007 

1006 

1003 

1000 

1000 

1003 

1007 

1009 

1004 

1000 

997 

1002 

1006 

1009 

1002 

1000 

1000 

1001 

1005 

1007 

1004 

997 

1001 

1001 

1003 

1007 

1007 

999 

999 

1001 

1004 

1009 

1001 

1000 

1001 

1001 

1008 

1008 

1005 

999 

1000 

1001 

1007 

1008 

1005 

1000 

999 

1003 

1006 

1011  1016  1019 

1012  1016  1019 

1012  1018  1019 
1014  1016  1019 

1008  1016  1019 

1011  1016  1018 

1009  1017  1017 

1013  1016  1020 

1012  1015  1019 
1011  1015  1017 


1018  1015  1010 

1018  1015  1012 

1019  1014  1014 
1019  1015  1013 
1016  1016  1012 


1007 
10C8 
1006 
1007 

1006 


1002 
1004 
1004 
1004 
1003 


998 
999 

999 

999 

1000 


1019    1016    1013    1009    1005    1000 


1017 
1018 
1018 
1018 


1016 
1015 
1017 
1017 


1011 
1012 
1012 
1011 


1006 
1007 
1008 
1008 


1003 
1003 
1003 
1004 


1000 
998 
999 

1000 


999 
998 
997 
997 
1000 

998 
998 
998 
998 
999 


1001 
1001 
1000 
1001 
1002 


1005 
1005 
i006 
1006 
1006 


1013  1018  1018 

1013  1016  1018 

1012  1016  1018 

1011  1017  1019 

1012  1017  1020 


1000    1004    1010    1017    1018 


1002 
1002 
1002 
1003 


1006 
1006 
1007 
1006 


1012 
1010 
1012 
1012 


1017 
1016 
1016 
1018 


1018 
1019 
1017 
1019 


1009 
1009 
1009 
1010 
1009 

1009 
1009 
1010 
1010 
1009 


MEAN   1018.9  1016.3  1012.5  1007.9  1003.6   999.4   999.5  1001.5  1005.8  1011.3  1016.1  1018.6   1009.3 


1009 
1009 
1009 
1009 
1009 

1009 
1009 
1009 
1009 
1010 


MEAN   1018.0  1015.6  1012.0  1007.2  1003.5   999.2   996.2  1001.4  1005.7  1011.7  1016.8  1018.4   1009.0 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1931 

1018 

1017 

1014 

1008 

1003 

1000 

999 

999 

1006 

1012 

1018 

1019 

1009 

1932 

1020 

1016 

1014 

1009 

1004 

1000 

999 

1004 

1004 

1012 

1017 

1019 

1010 

1933 

1020 

1015 

1013 

1009 

1006 

999 

999 

1003 

1005 

1012 

1017 

1018 

1010 

1934 

1018 

1015 

1013 

1007 

1005 

1000 

1000 

1001 

1006 

1013 

1016 

1019 

1009 

1935 

1020 

1015 

1013 

1009 

1003 

1000 

998 

1003 

1004 

1012 

1016 

1018 

1009 

1936 

1018 

1014 

1014 

1007 

1001 

1000 

1000 

1001 

1006 

1012 

1017 

1017 

1009 

1937 

1018 

1014 

1012 

1007 

1003 

998 

998 

1002 

1006 

1012 

1015 

1018 

1009 

1938 

1018 

1016 

1009 

1008 

1001 

999 

999 

1001 

1005 

1009 

1017 

1018 

1008 

1939 

1018 

1016 

1014 

1008 

1003 

1000 

999 

1001 

1005 

1012 

1015 

1022 

1009 

1940 

1019 

1017 

1011 

1011 

1003 

1000 

999 

1001 

1008 

1014 

1016 

1020 

1010 

MEAN 

1018.7 

1015. 

5  1012. 

7  1008. 

i  1003.2 

999.6 

999.0  1001.6 

1005.5  1012.0 

1016.4 

1018.8 

1009 

1941 

1019 

1018 

1013 

1008 

1003 

1000 

1000 

1000 

1006 

1013 

1015 

1017 

1009 

1942 

1020 

1017 

1012 

1008 

1003 

999 

999 

1002 

1006 

1012 

1017 

1018 

1009 

1943 

1017 

1016 

1011 

1009 

1003 

1000 

998 

1002 

1005 

1013 

1016 

1021 

1009 

1944 

1019 

1016 

1013 

1009 

1004 

1000 

999 

1002 

1007 

1012 

1014 

1017 

1009 

1945 

1017 

1014 

1013 

1009 

1001 

999 

1000 

1001 

1005 

1013 

1017 

1019 

1009 

1946 

1019 

1016 

1013 

1008 

1004 

999 

999 

1000 

1007 

1012 

1016 

1017 

1009 

1947 

1018 

1016 

1012 

1007 

1004 

1000 

998 

1003 

1005 

1013 

1018 

1017 

1009 

1948 

1019 

1017 

1013 

1008 

1002 

1000 

999 

1001 

1005 

1012 

1017 

1019 

1009 

1949 

1019 

1016 

1013 

1007 

1002 

1000 

1000 

1002 

1003 

1011 

1017 

1018 

1009 

1950 

1017 

1016 

1013 

1008 

1003 

999 

998 

1002 

1005 

1012 

1016 

1019 

1009 

MEAN   1018.4  1016.2  1012.6  1008.1  1002.9   999.6   999.0  1001.5  1005.4  1012.3  1016.3  1018.2   1009.2 


1951 

1018 

1016 

1013 

1009 

1005 

999 

1000 

1003 

1007 

1009 

1015 

1019 

1009 

1952 

1019 

1015 

1011 

1008 

1002 

1000 

1000 

1001 

1007 

1010 

1015 

1020 

1009 

1953 

1019 

1017 

1011 

1009 

1005 

999 

1000 

1001 

1006 

1013 

1017 

1018 

1010 

1954 

1017 

1015 

1014 

1007 

1002 

998 

999 

1001 

1003 

1012 

1017 

1018 

1009 

1955 

1020 

1015 

1011 

1008 

1003 

998 

1000 

1001 

1005 

1010 

1016 

1019 

1009 

1956 

1016 

1016 

1012 

1007 

1000 

1000 

1000 

1002 

1005 

1012 

1018 

1019 

1009 

1957 

1017 

1017 

1014 

1010 

1005 

1000 

999 

1001 

1007 

1012 

1017 

1018 

1010 

1958 

1019 

1015 

1013 

1009 

1004 

1000 

999 

1002 

1004 

1012 

1017 

1019 

1009 

1959 

1018 

1015 

1013 

1009 

1003 

1000 

999 

1001 

1004 

1011 

1017 

1019 

1009 

1960 

1019 

1016 

1013 

1010 

1003 

1000 

1000 

1001 

1006 

1011 

1017 

1018 

1010 

MEAN   1018.2  1015.7  1012.5  1008.6  1003.2  999.4  999.6  1001.4  1005.4  1011.2  1016.6  1018.7   1009.2 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC     MEAN 

1898  19.2    20.7    26.6    34.3    35.8  35.9  30.5    29.9    29.1    28 

1899  16.4    21.7    28.2    32.3    36.4  33.6  30.1    33.3    32.9    30 

1900  18.2    21.9    29.0    31.8    35.8  37.7  32.6    28.3    27.6    26 


24.2 

19 

3 

27.8 

25.2 

21 

8 

28.5 

24.1 

19 

8 

27.8 

1901 

16 

3 

1902 

19 

1 

1903 

18 

0 

1904 

17 

8 

1905 

16 

7 

1906 

16 

9 

1907 

19 

5 

1908 

17 

8 

1909 

- 

1910 

17 

3 

32 

9 

28 

2 

30 

4 

30 

2 

31 

1 

30 

4 

28 

6 

27 

6 

32 

1 

28 

4 

28 

6 

27 

5 

29 

2 

27 

6 

29 

5 

27 

9 

31 

6 

32 

6 

31 

3 

29 

9 

29 

9 

29 

8 

28 

2 

27 

6 

33 

7 

28 

1 

29 

5 

29 

0 

28 

8 

27 

7 

28 

3 

27 

4 

29 

1 

27 

7 

28 

3 

28 

1 

29 

4 

28 

7 

28 

6 

26 

3 

19 

8 

27 

7 

18 

3 

27 

8 

17 

8 

26 

8 

18 

8 

27 

0 

19 

7 

27 

6 

19 

4 

27 

1 

17 

8 

27 

2 

18 

1 

26 

8 
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TEMPERATURE  DEG  C 


21.9  19.3  27.6 

21.7  18.6  27.4 
23.1  18.8  27.3 

24.5  18.5  27.4 

23.6  20.1  28.2 

21.1  18.0  27.1 

19.8  18.3  25.4 


27.4  27.6  23.1  20.6 

27.9  27.4  22.6  18.5 

28.6  27.2  22.6  18.7 

27.7  26.0  21.3  18.3 
31.4  29.8  22.9  19.1 


17.8 
17.8 
19.4 


1911 

19 

8 

21 

2 

24 

3 

1912 

19 

3 

22 

5 

25 

7 

1913 

18 

4 

20 

7 

24 

5 

1914 

19 

8 

20 

7 

25 

7 

1915 

17 

9 

18 

6 

26 

3 

1916 

19 

2 

20 

4 

28 

7 

1917 

18 

9 

21 

1 

25 

8 

1918 

16 

2 

21 

2 

26 

0 

1919 

18 

1 

19 

8 

26 

,9 

1920 

18 

1 

20 

5 

26 

9 

30 

6 

29 

1 

30 

1 

29 

9 

28 

S 

29 

7 

33 

8 

29 

9 

32 

3 

31 

7 

28 

1 

29 

1 

28 

7 

27 

6 

27 

4 

32 

2 

29 

9 

29 

8 

2° 

5 

27 

9 

28 

2 

28 

7 

28 

3 

30 

8 

1921 

18 

4 

21 

1 

28 

9 

33 

8 

37 

1 

1922 

17 

4 

22 

1 

27 

3 

32 

6 

35 

9 

1923 

17 

9 

20 

2 

26 

6 

32 

4 

35 

0 

1924 

16 

9 

20 

8 

27 

9 

32 

9 

33 

8 

1925 

16 

1 

18 

6 

26 

7 

33 

9 

35 

1 

1926 

18 

8 

23 

3 

24 

9 

28 

5 

34 

0 

1927 

15 

6 

18 

5 

24 

6 

30 

■  9 

35 

0 

1928 

17 

3 

20 

7 

26 

5 

31 

.6 

36 

4 

1929 

16 

8 

18 

8 

27 

8 

32 

.3 

36 

2 

1930 

18 

1 

20 

7 

27 

2 

31 

.2 

34 

9 

28 

6 

28 

2 

27 

2 

28 

0 

30 

1 

28 

4 

2~> 

7 

28 

9 

28 

5 

2  8 

8 

17.3    20.5 


1931 

19 

7 

19 

3 

25 

8 

33 

4 

36 

5 

37 

2 

31 

2 

28 

6 

28 

9 

26 

7 

1932 

21 

3 

20 

3 

26 

3 

31 

2 

35 

5 

35 

7 

30 

8 

28 

5 

30 

1 

28 

8 

1933 

16 

4 

21 

1 

26 

1 

29 

9 

33 

3 

33 

8 

30 

1 

27 

9 

27 

4 

26 

7 

1934 

16 

6 

22 

2 

25 

2 

31 

9 

35 

5 

34 

5 

29 

7 

28 

2 

27 

8 

26 

9 

1935 

15 

6 

20 

8 

25 

7 

28 

7 

36 

1 

35 

7 

29 

3 

27 

7 

27 

9 

26 

3 

1936 

15 

9 

20 

2 

25 

.2 

30 

6 

37 

2 

32 

6 

29 

5 

28 

3 

28 

7 

27 

8 

1937 

17 

2 

21 

4 

24 

.4 

30 

9 

35 

9 

35 

7 

28 

9 

28 

8 

29 

2 

27 

5 

1938 

17 

2 

19 

1 

27 

,9 

32 

4 

37 

1 

31 

3 

29 

9 

29 

1 

30 

8 

29 

1 

1939 

19 

,4 

19 

4 

23 

.4 

29 

9 

35 

8 

33 

9 

29 

9 

31 

2 

29 

6 

29 

6 

1940 

18 

.3 

20 

6 

25 

.1 

30 

6 

36 

4 

35 

1 

31 

0 

27 

7 

29 

1 

28 

3 

21 

7 

28 

3 

33 

4 

36 

5 

35 

4 

31 

3 

29.4 

30 

7 

31 

1 

24.2 

21 

4 

27 

8 

33 

8 

36 

3 

36 

5 

28 

6 

27.6 

28 

2 

27 

9 

23.3 

20 

8 

27 

2 

31 

3 

36 

3 

34 

4 

29 

5 

27.8 

28 

6 

27 

5 

23.6 

2C 

2 

25 

1 

31 

0 

35 

9 

33 

6 

28 

6 

27.7 

28 

8 

26 

2 

22.8 

20 

2 

27 

0 

30 

7 

34 

9 

34 

9 

28 

9 

28.5 

28 

0 

26 

6 

22.3 

22 

2 

25 

4 

33 

8 

36 

0 

34 

4 

29 

7 

27.5 

28 

4 

28 

3 

21.6 

20 

2 

27 

1 

32 

3 

36 

7 

36 

2 

30 

8 

29.1 

27 

6 

26 

7 

23.7 

19 

8 

25 

8 

33 

2 

37 

7 

35 

7 

30 

6 

28.3 

28 

2 

28 

6 

22.2 

21 

2 

26 

8 

33 

7 

37 

8 

34 

.8 

30 

4 

29.4 

29 

7 

28 

2 

21.9 

18 

7 

25 

2 

30 

4 

36 

1 

35 

1 

29 

6 

28.2 

28 

3 

27 

1 

21.4 

MEAN  17.8    20.4    25.5    31.0 

1941  n 

1942  IS 

1943  IT, 

1944  n 

1945  1! 

1946  18.2    22.2    25.4    33.8    36.0    34.4    29.7    27.5    28.4    28.3    21.6    18.7     27.0 

1947  16.4    20.2    27.1    32.3    36.7    36.2    30.8    29.1    27.6    26.7    23.7    19.4     27.2 

1948  n 

1949  .  2C 

1950  1? 

MEAN  1" 


27.6 
26.9 

26.8 
27.0 
27.7 
27.1 

26.8 

27.3 
27.1 


1951 

16 

9 

19 

9 

25 

8 

30 

1 

1952 

19 

6 

22 

6 

26 

4 

33 

4 

1953 

17 

5 

23 

0 

28 

5 

32 

3 

1954 

18 

2 

22 

3 

26 

7 

32 

8 

1955 

17 

7 

20 

8 

28 

6 

30 

1 

1956 

18 

1 

20 

3 

26 

8 

32 

1 

1957 

17 

1 

19 

4 

24 

8 

31 

0 

1958 

19 

7 

21 

4 

27 

6 

33 

9 

1959 

18 

1 

20 

3 

28 

1 

32 

2 

1960 

17 

2 

23 

1 

25 

5 

30 

! 

32 

0 

29 

2 

31 

7 

31 

4 

24 

8 

29 

4 

27 

8 

29 

9 

28 

0 

23 

6 

31 

3 

29 

0 

29 

7 

28 

1 

23 

6 

30 

6 

30 

1 

28 

1 

25 

9 

23 

7 

31 

3 

28 

6 

28 

3 

26 

1 

21 

6 

28 

4 

28 

0 

29 

2 

25 

9 

21 

4 

30 

4 

29 

8 

28 

9 

28 

1 

24 

6 

29 

0 

29 

7 

27 

7 

26 

9 

24 

5 

29 

.5 

28 

0 

28 

2 

27 

7 

22 

8 

30 

9 

27 

4 

29 

7 

26 

9 

22 

0 

30 

3 

28 

8 

29 

1 

27 

5 

23 

.3 

30 

.0 

28 

6 

28 

,9 

27 

7 

22 

.9 

ASIA 


KOTA  -  CON.  INDIA  WMO  42451   25  UN   75  51E   257  M 

NOTES  ON  PAGE  107 


PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FES      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP     OCT      NOV      DEC  TOTAL 

1898  0      15       1        0      20      81     145     101     189       0       T      21  573 

1899  0       0       0       1       17     137     236       1        3       0       0       1  396 
19013      0       0       0      61      22      15     269     464     234       0       0      50  1115 

MEAN      -----_-_____ 


1901 
1902 


1903  2       T       0       0      29      23     269     356     213      11       0       0      903 

1904  15       1      23       0      28      45     499     196      52       0       5       9      873 


1905 


1906 
1907 


1909 
1910 


1914 
1915 

1916 
1917 

1918 


1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

1926 
1927 
1928 
1929 

1930 


1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 


258 

217 

8 

239 

129 

173 

269 

356 

213 

499 

196 

52 

1 

90 

294 

64 

442 

350 

183 

307 

282 

208 

110 

201 

61 

54 

142 

137 

29 

328 

232 

19 

7B 

54 

228 

37 

69 

345 

127 

83 

29 

106 

208 

35 

100 

269 

581 

133 

225 

383 

372 

353 

81 

73 

176 

49 

43 

249 

305 

47 

118 

318 

108 

4 

123 

96 

248 

239 

200 

152 

509 

499 

66 

612 

307 

263 

313 

21 

24 

158 

362 

479 

184 

364 

73 

242 

266 

34 

170 

205 

40 

159 

220 

46 

5 

321 

474 

87 

4 

334 

195 

88 

114 

177 

178 

209 

143 

167 

704 

272 

66 

359 

225 

295 

122 

157 

154 

78 

105 

552 

153 

97 

158 

286 

166 

12 

75 

253 

132 

44 

23 

88 

292 

27 

556 
619 


173 


922 
447 


1908     12       0       0  4      64     442     350     149       0       0       1     1022 

70       0       0      12      922 


784 


MEAN  7.7     6.2  2.5  8.1     7.9    64.9   271.7   212.6   126.0 

1911  11        0  9  0 

1912  12  0  2 

1913  0       4  1  0      74      7B      54     228      37       0       6      26      502 


435 
626 


648 
586 

1119 
1596 
389 


1919  24       0       0      14      14      43     249     305      47       0      20      21      737 

1920  5       4       2        3       4     118     318     108       4       0       0       0      566 

MEAN      8.0     9.1     4.4     4.9    20.6    83.3   217.9   247.9    89.7    23.2     5.9     5.5    720. 


503 

674 

1156 

1305 

550 

1050 
769 
656 
453 
615 


MEAN      5.3     2.7     2.3     1.1    11.8    39.0   270.9   254.0   142.5    23.2     9.8    10.5    773.1 


930 

633 

760 

1295 

1020 

588 
948 
650 
523 
513 


MEAN      3.6     3.5     7.8     7.1     7.6    81.5   269.4   267.3   120.9 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


KOTA  -  CON.  INDIA  WMO  42451   25  UN   75  51E   257  M 

NOTES  ON  PAGE  107 


PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1941  40      12  0  0  4  84  30  186  28  0  0  0  384 

1942  38       T  0  0  8  31  448  483  78  1  0  0  1087 


30 

186 

448 

483 

321 

61 

197 

451 

714 

257 

1943  13       0       0       T       0      97     321      61      94       0  0  0  586 

1944  7       8      31       7       0      78     197     451      16       2  0  1  798 

1945  8       0       0       0      25     167     714     257     133       10  0  1305 

1946  0      14       0       1      15     216     179     547     180       0  15  36  1203 

1947  1       1       0       0       1      19     231     403     443       3  0  18  1120 

1948  26       9       0       0       0      28     456     247     230      11  63  0  1070 

1949  0       0        0       4        7      75     379     116     249      12  0  0  842 

1950  0       0       3       0      12      47     322     288     208       0  0  0  880 

MEAN     13.3     4.4     3.4     1.2     7.2    84.2   327.7   303.9   165.9     3.0  7.8  5.5  927. 

9  38  0  338 

0  0  5  867 

4  0  0  405 
b6  0  0  713 
34  0  0  1286 

11  0  8  1171 

5  0  0  882 
13  0  894 

?7  0  0  859 

14  0  0  639 

34.1  4.1  1.3  805. 

15  6  3  845 


1951 

5 

1952 

2 

1953 

22 

1954 

4 

1955 

6 

1956 

2 

1957 

38 

1958 

6 

1959 

11 

1960 

1 

MEAN 

9 

CLINO 

9 

154 

75 

10 

462 

155 

30 

133 

161 

48 

346 

46 

193 

211 

621 

218 

600 

339 

58 

352 

284 

107 

417 

197 

240 

366 

195 

145 

248 

254 

40 

328.9 

232.7 

108 

311 

268 

135 

ASIA 


LUDHIANA 

NOTES  ON  PAGE  107 


WMO  42099   30  56N   75  52E   247  M 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1875 

1876 
1877 
1878 
1879 
1880 


987 
991 
990 
988 
986 


986 
988 
988 
987 
985 


983 
984 
985 
984 
982 


979 
983 
981 
980 
978 


975 
978 
978 
975 
975 


972 
974 
972 
973 
970 


970 
972 
973 
971 
972 


974 
973 
975 
974 
974 


978 
979 
976 
978 
979 


985 
985 
931 
984 
984 


987 
988 
986 
988 
989 


991 
989 
988 
989 
990 


MEAN         988.2       986.8       983.3       979.8       976.2       971.8       971.5       974.0       977.8       983.5       987.7       989.5 


988.5       986.5       983.4       979.6       975.7       971.5       971.7       973.6       977.8       983.3       987.2       989.4 


981 
982 
981 
981 

980 


1881 

990 

986 

985 

979 

975 

971 

972 

974 

977 

982 

986 

990 

981 

1882 

990 

986 

984 

980 

977 

971 

973 

974 

978 

982 

988 

988 

981 

1883 

988 

987 

984 

980 

974 

971 

972 

973 

977 

984 

986 

991 

981 

1884 

990 

986 

983 

980 

975 

973 

972 

974 

978 

985 

988 

991 

981 

1885 

990 

986 

985 

981 

980 

9»72 

971 

973 

978 

983 

988 

989 

981 

1886 

988 

987 

983 

980 

976 

972 

972 

974 

977 

983 

988 

989 

981 

1887 

986 

987 

981 

980 

974 

972 

972 

974 

978 

984 

988 

990 

981 

1888 

989 

987 

982 

978 

975 

971 

971 

973 

980 

985 

987 

990 

981 

1889 

988 

987 

985 

979 

977 

971 

972 

973 

977 

982 

985 

988 

980 

1890 

986 

986 

982 

979 

974 

971 

970 

974 

978 

983 

988 

9S8 

980 

1891 

988 

987 

984 

980 

976 

971 

970 

974 

978 

985 

987 

991 

981 

1892 

989 

984 

980 

976 

973 

972 

970 

973 

977 

983 

986 

990 

979 

1893 

987 

988 

984 

979 

977 

973 

972 

974 

977 

983 

990 

990 

981 

1894 

988 

988 

983 

978 

974 

971 

972 

972 

977 

982 

988 

990 

980 

1895 

989 

987 

983 

980 

974 

974 

972 

973 

978 

983 

988 

990 

,981 

1896 

988 

986 

983 

978 

975 

972 

971 

974 

978 

984 

987 

991 

981 

1897 

988 

986 

982 

981 

975 

972 

971 

973 

978 

982 

987 

990 

980 

1898 

988 

983 

983 

978 

975 

970 

972 

972 

978 

983 

986 

988 

980 

1899 

988 

985 

983 

979 

975 

971 

971 

973 

978 

984 

987 

989 

980 

1900 

988 

986 

983 

981 

978 

972 

971 

973 

979 

985 

987 

990 

981 

988.1       986.0       982.8       979.0       975.2       971, 


971.2       973.1       977.8       983.4       987.3       989.9 


1901 

989 

988 

985 

980 

976 

971 

971 

972 

979 

982 

987 

990 

981 

1902 

988 

990 

983 

979 

975 

973 

971 

974 

978 

986 

989 

989 

981 

1903 

989 

989 

982 

981 

978 

972 

971 

970 

977 

981 

987 

989 

981 

1904 

989 

987 

983 

977 

975 

971 

970 

973 

978 

983 

988 

990 

980 

1905 

989 

989 

984 

981 

976 

971 

970 

972 

977 

983 

989 

988 

981 

1906 

988 

985 

985 

979 

973 

972 

970 

974 

977 

984 

988 

989 

980 

1907 

987 

987 

985 

980 

- 

- 

971 

973 

978 

983 

987 

990 

- 

1908 

989 

985 

985 

979 

976 

971 

972 

974 

978 

982 

987 

990 

981 

1909 

988 

987 

984 

980 

976 

972 

972 

975 

977 

982 

986 

990 

981 

1910 

987 

985 

983 

980 

976 

973 

972 

973 

976 

983 

987 

989 

981 

988.3       987.2       983.9       979.6       975.7       971.8       971.0       973.0       977.5       982.9       987.5       989.4 


1911 

986 

988 

984 

980 

975 

972 

970 

972 

978 

984 

988 

990 

981 

1912 

990 

986 

984 

981 

977 

971 

971 

974 

978 

984 

988 

990 

981 

1913 

990 

987 

982 

978 

975 

974 

973 

973 

979 

984 

990 

991 

981 

1914 

992 

987 

984 

981 

977 

973 

970 

973 

980 

986 

987 

990 

982 

1915 

991 

987 

986 

981 

974 

973 

971 

973 

978 

981 

988 

990 

981 

1916 

989 

985 

983 

979 

977 

969 

974 

975 

976 

983 

987 

988 

980 

1917 

990 

985 

984 

980 

979 

971 

970 

975 

977 

982 

987 

988 

981 

1918 

990 

988 

984 

981 

973 

971 

971 

972 

978 

984 

987 

990 

981 

1919 

990 

988 

985 

981 

977 

970 

972 

973 

978 

984 

987 

990 

981 

1920 

990 

987 

982 

980 

977 

971 

970 

974 

977 

983 

986 

988 

980 

989.8       986.8       983. 


980.2       976.1       971.5       971.2       973.4       977.9       983.5       987.5       989.5 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


LUDHIANA  -  CON.  INDIA  WMO  42099   30  56N   75  52E   247  M 

NOTES  ON  PAGE  107 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1921 

989 

985 

981 

979 

972 

970 

971 

972 

977 

984 

989 

989 

980 

1922 

988 

986 

982 

980 

976 

971 

970 

971 

977 

985 

988 

989 

980 

1923 

990 

985 

985 

978 

975 

970 

970 

972 

978 

984 

987 

990 

980 

1924 

990 

985 

984 

979 

977 

970 

969 

973 

979 

983 

987 

990 

981 

1925 

986 

986 

983 

978 

975 

972 

972 

973 

978 

985 

989 

991 

981 

1926 

990 

987 

985 

981 

978 

971 

970 

974 

978 

982 

988 

989 

981 

1927 

988 

986 

982 

978 

976 

972 

971 

974 

977 

983 

988 

990 

980 

1928 

990 

986 

984 

979 

974 

971 

971 

973 

977 

983 

987 

989 

980 

1929 

988 

987 

983 

980 

975 

970 

970 

973 

979 

983 

987 

988 

980 

1930 

988 

988 

982 

980 

977 

973 

972 

973 

979 

984 

988 

989 

981 

988.7   986.1   983.1   979.2   975.5   971.0   970.6   972.8   977.9   983.6   987.8   989.4 


1931 

989 

988 

985 

979 

975 

972 

971 

971 

977 

984 

988 

989 

981 

1932 

990 

986 

984 

980 

976 

970 

971 

974 

976 

983 

987 

989 

981 

1933 

990 

986 

984 

981 

978 

971 

972 

975 

978 

983 

987 

988 

981 

1934 

988 

985 

984 

979 

977 

972 

971 

974 

977 

984 

987 

990 

981 

1935 

990 

986 

984 

981 

975 

971 

971 

974 

976 

983 

987 

989 

981 

1936 

988 

985 

984 

979 

973 

972 

971 

973 

978 

984 

988 

988 

980 

1937 

988 

985 

983 

980 

975 

970 

971 

972 

978 

984 

986 

988 

980 

1938 

989 

986 

981 

980 

973 

971 

971 

973 

977 

982 

987 

988 

980 

1939 

989 

987 

984 

980 

974 

972 

970 

973 

977 

983 

986 

992 

981 

1940 

989 

987 

983 

983 

975 

973 

971 

974 

979 

985 

987 

990 

981 

989.0   986.1   983.6   980.2   975.1   971.4   971.0   973.3   977.3   983.5   987.0   989.1 


1941 

989 

988 

983 

979 

975 

972 

972 

972 

978 

985 

986 

987 

981 

1942 

990 

987 

982 

980 

975 

972 

972 

974 

978 

984 

987 

989 

981 

1943 

988 

987 

982 

981 

975 

971 

971 

973 

976 

984 

986 

991 

980 

1944 

989 

987 

985 

980 

975 

971 

972 

975 

978 

983 

985 

987 

981 

1945 

987 

984 

984 

981 

975 

971 

972 

972 

977 

984 

988 

989 

980 

1946 

989 

987 

983 

980 

975 

971 

970 

972 

978 

984 

987 

988 

980 

1947 

989 

987 

983 

978 

975 

970 

969 

975 

978 

984 

988 

989 

980 

1948 

989 

986 

984 

979 

973 

971 

970 

972 

977 

983 

988 

989 

980 

1949 

989 

985 

983 

978 

975 

971 

972 

973 

976 

982 

987 

987 

980 

1950 

987 

986 

984 

979 

974 

969 

971 

973 

978 

983 

986 

989 

980 

988.6   986.4   983.3   979.5   974.7   970.9   971.1   973.1   977.4   983.6   986.8   988.5 


1951 

989 

986 

984 

980 

977 

971 

972 

973 

979 

981 

986 

989 

981 

1952 

989 

986 

983 

980 

975 

971 

972 

972 

977 

982 

986 

990 

980 

1953 

989 

988 

982 

980 

975 

971 

971 

973 

978 

983 

987 

988 

980 

1954 

987 

986 

984 

979 

974 

971 

971 

972 

976 

984 

988 

988 

980 

1955 

991 

985 

982 

980 

976 

969 

971 

974 

978 

983 

986 

989 

980 

1956 

987 

986 

983 

979 

971 

971 

973 

974 

977 

984 

989 

989 

980 

1957 

988 

987 

985 

981 

977 

972 

970 

974 

978 

984 

989 

989 

981 

1958 

988 

986 

985 

980 

976 

972 

971 

973 

977 

983 

989 

990 

981 

1959 

989 

986 

983 

981 

974 

972 

971 

972 

976 

982 

988 

989 

980 

1960 

990 

987 

984 

981 

974 

971 

971 

972 

977 

983 

988 

989 

981 

MEAN    988.7   986.3   983.5   980.1   974.9   971.1   971.3   972.9   977.3   982.9   987.6   989.0    980.5 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1893 

1017 

1018 

1014 

1007 

1004 

1000 

999 

1001 

1005 

1012 

1019 

1020 

1010 

1894 

1018 

1017 

1012 

1006 

1001 

998 

1000 

1000 

1005 

1010 

1018 

1019 

1009 

1895 

1019 

1017 

1012 

1008 

1001 

1001 

999 

1000 

1006 

1012 

1017 

1020 

1009 

1896 

1018 

1016 

1012 

1006 

1002 

999 

998 

1001 

1005 

1013 

1017 

1021 

1009 

1897 

1018 

1016 

1011 

1009 

1002 

999 

999 

1001 

1006 

1011 

1016 

1020 

1009 

1898 

1019 

1013 

1012 

1006 

1003 

997 

999 

999 

1005 

1012 

1016 

1018 

1008 

1899 

1019 

1015 

1012 

1007 

1002 

998 

998 

1000 

1006 

1013 

1017 

1019 

1009 

1900 

1018 

1016 

1012 

1009 

1005 

998 

998 

1000 

1007 

1014 

1016 

1020 

1009 

MEAN   1018.3  1016.0  1012.1  1007.3  1002.5   998.8   998.8  1000.3  1005.6  1012.1  1017.0  1019.6   1009.0 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1901 

1019 

1018 

1015 

1008 

1003 

998 

998 

1000 

1007 

1011 

1017 

1020 

1010 

1902 

1018 

1020 

1012 

1007 

1003 

1000 

998 

1001 

1005 

1015 

1018 

1019 

1010 

1903 

1019 

1019 

1012 

1009 

1005 

999 

998 

1000 

1005 

1010 

1017 

1019 

1009 

190* 

1019 

1017 

1012 

1005 

1002 

998 

998 

1000 

1006 

1012 

1018 

1020 

1009 

1905 

1019 

1019 

1013 

1009 

1003 

998 

998 

1000 

1004 

1012 

1018 

1018 

1009 

1906 

1019 

1015 

1015 

1007 

1001 

999 

997 

1002 

1004 

1012 

1017 

1019 

1009 

1907 

1017 

1016 

1014 

1009 

- 

- 

999 

1000 

1005 

1011 

1017 

1020 

- 

1908 

1019 

1015 

1014 

1007 

1003 

998 

1000 

1002 

1006 

1011 

1016 

1020 

1009 

1909 

1018 

1017 

1013 

1008 

1003 

999 

999 

1002 

1005 

1011 

1016 

1020 

1009 

1910 

1018 

1015 

1012 

1008 

1003 

1000 

1000 

1001 

1004 

1012 

1016 

1019 

1009 

MEAN 

1018. 

5  1017. 

1  1013. 

2  1007.7 

1002.9 

998.8 

998. 

5  1000.8  1005. 

1  1011. 

7  1017.0 

1019.4 

1009, 

1911 

1016 

1018 

1013 

1008 

1002 

999 

997 

999 

1005 

1012 

1018 

1020 

1009 

1912 

1020 

1016 

1013 

1009 

1004 

998 

998 

1001 

1006 

1013 

1017 

1020 

1010 

1913 

1020 

1017 

1012 

1006 

1003 

1001 

1000 

1001 

1006 

1013 

1019 

1020 

1010 

1914 

1022 

1017 

1014 

1008 

1005 

1000 

997 

1000 

1007 

1015 

1017 

1020 

1010 

1915 

1021 

1017 

1015 

1009 

1001 

1000 

998 

1000 

1006 

1009 

1017 

1020 

1009 

1916 

1019 

1015 

1011 

1007 

1004 

996 

1001 

1002 

1004 

1011 

1017 

1018 

1009 

1917 

1020 

1015 

1013 

1008 

1007 

998 

998 

1002 

1005 

1010 

1017 

1018 

1009 

1918 

1020 

1018 

1013 

1009 

1000 

998 

998 

999 

1006 

1013 

1016 

1020 

1009 

1919 

1019 

1018 

1015 

1009 

1004 

996 

999 

1001 

1006 

1012 

1017 

1020 

1010 

1920 

1020 

1016 

1011 

1008 

1004 

998 

997 

1001 

1004 

1012 

1016 

1018 

1009 

MEAN 

1019, 

,7  1016. 

7  1013. 

,0  1008.1 

1003.4 

998.4 

998. 

i3  1000.6  1005. 

5  1012. 

,0  1017.1 

1019.4 

1009 

1921 

1019 

1015 

1010 

1006 

999 

997 

998 

999 

1005 

1013 

1018 

1019 

1008 

1922 

1019 

1016 

1012 

1008 

1003 

998 

997 

998 

1005 

1013 

1017 

1019 

1009 

1923 

1020 

1015 

1014 

1006 

1002 

996 

997 

999 

1005 

1013 

1016 

1020 

1009 

1924 

1020 

1015 

1013 

1007 

1004 

997 

996 

1000 

1007 

1011 

1017 

1020 

1009 

1925  1016    1016 

1926  1020    1017 


1927 

1018 

1016 

1011 

1006 

1004 

999 

999 

1001 

1005 

1011 

1017 

1019 

1009 

1928 

1020 

1016 

1013 

1007 

1001 

997 

998 

1001 

1005 

1011 

1017 

1019 

1009 

1929 

1018 

1017 

1012 

1008 

1001 

997 

997 

1001 

1006 

1012 

1016 

1018 

1009 

1930 

1018 

1018 

1012 

1008 

1004 

1000 

999 

1001 

1007 

1013 

1018 

1019 

1010 

MEAN 

1018.8 

1016.1 

.  1012.3 

1007.2 

1002.5 

997.8 

997.7  1000.1 

1005.5 

1013.3 

1017.2 

1019.4 

1009, 

1931 

1019 

1018 

1014 

1007 

1002 

999 

998 

998 

1005 

1012 

1017 

1019 

1009 

1932 

1020 

1016 

1013 

1008 

1003 

997 

998 

1002 

1003 

1011 

1016 

1019 

1009 

1933 

1020 

1016 

1013 

1009 

1005 

998 

999 

1003 

1006 

1012 

1017 

1018 

1010 

1934 

1018 

1014 

1014 

1006 

1004 

999 

998 

1002 

1004 

1013 

1016 

1020 

1009 

1935 

1020 

1016 

1013 

1009 

1002 

998 

998 

1002 

1004 

1012 

1017 

1019 

1009 

1936 

1019 

1015 

1014 

1007 

1000 

999 

998 

1000 

1006 

1013 

1017 

1018 

1009 

1937 

1018 

1015 

1012 

1008 

1002 

997 

998 

999 

1005 

1012 

1016 

1018 

1008 

1938 

1019 

1016 

1009 

1007 

999 

998 

998 

1000 

1004 

1010 

1017 

1018 

1008 

1939 

1019 

1017 

1014 

1008 

1001 

999 

997 

1000 

1004 

1012 

1016 

1022 

1009 

1940 

1019 

1017 

1012 

1011 

1002 

1000 

998 

1001 

1C07 

1014 

1016 

1020 

1010 

MEAN   1019.1  1016.0  1012.8  1008.0  1002.0   998.4   998.0  1000.7  1004.8  1012.1  1016.5  1019.1   1009.0 


1941 

1019 

1018 

1012 

1006 

1002 

999 

999 

1000 

1006 

1013 

1016 

1018 

1009 

1942 

1020 

1017 

1011 

1008 

1003 

999 

999 

1001 

1006 

1012 

1017 

1019 

1009 

1943 

1018 

1017 

1011 

1009 

1003 

998 

998 

1000 

1004 

1014 

1016 

1021 

1009 

1944 

1026 

1017 

1013 

1009 

1002 

998 

999 

1002 

1006 

1012 

1015 

1017 

1009 

1945 

1017 

1014 

1013 

1009 

1003 

998 

999 

999 

1005 

1012 

1017 

1019 

1009 

1946 

1020 

1016 

1012 

1008 

1003 

998 

997 

999 

1005 

1012 

1016 

1018 

1009 

1947 

1019 

1018 

1012 

1006 

1002 

997 

997 

1002 

1006 

1013 

1017 

1018 

1009 

1948 

1019 

1016 

1013 

1007 

1000 

998 

997 

1000 

iooi 

1012 

1C18 

1019 

1008 

1949 

1019 

1015 

1012 

1006 

1001 

998 

999 

1000 

1003 

1011 

1017 

1017 

1008 

1950 

1016 

1016 

1013 

1007 

1002 

996 

998 

1000 

1005 

1012 

1015 

1019 

1008 

MEAN   1018.7  1016.4  1012.2  1007.5  1002.1   997.9   998.2  1000.3  1004.7  1012.3  1016.4  1018.5   1008. 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1018 

1015 

1013 

1008 

1005 

997 

999 

1001 

1006 

1009 

1015 

1019 

1009 

1952 

1019 

1015 

1011 

1008 

1002 

999 

999 

1000 

1005 

1010 

1015 

1020 

1009 

1953 

1019 

1018 

1010 

1008 

1002 

998 

998 

1000 

1005 

1011 

1016 

1018 

1009 

1954 

1017 

1015 

1013 

1007 

1001 

998 

998 

999 

1004 

1012 

1018 

1018 

1008 

1955 

1023 

1015 

1011 

1009 

1004 

996 

997 

1002 

1006 

1011 

1015 

1018 

1009 

1956 

1017 

1016 

1012 

1007 

998 

998 

1001 

1001 

1005 

1012 

1018 

1019 

1009 

1957 

1018 

1016 

1014 

1009 

1005 

999 

997 

1001 

1006 

1012 

1018 

1018 

1009 

1958 

1019 

1016 

1014 

1008 

1003 

999 

998 

1001 

1004 

1011 

1018 

1019 

1009 

1959 

1018 

1015 

1012 

1008 

1002 

999 

999 

999 

1004 

1011 

1016 

1019 

1009 

1960 

1020 

1016 

1013 

1009 

1001 

998 

998 

999 

1004 

1011 

1017 

1019 

1009 

34 

9 

31 

4 

30.3 

28 

9 

23 

6 

18 

6 

33 

5 

33 

4 

33.1 

29 

9 

24 

3 

20 

6 

35 

3 

31 

9 

29.3 

30 

1 

26 

8 

18 

i 

32 

4 

32 

8 

30.7 

29 

5 

25 

4 

16 

6 

34 

2 

29 

,5 

31.1 

30 

2 

26 

6 

18 

7 

MEAN   1018.8  1015.7  1012.3  1008.1  1002.3   998.1   998.4  1000.3  1004.9  1011.0  1016.6  lOlf 

TEMPERATURE  DE6  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1875  ----------      19.2    1  = 

1876  13.1    14.8    19.9 

1877  -     12.6    20.0 

1878  11.2    14.9    21.0 

1879  13.3    15.9    20.5 

1880  13.9    14.3    25.1 

MEAN      -      14.5    21.3 

1881  13.8  18.3  20.2 

1882  14.3  14.8  22.6 

1883  13.2  13.6  20.9 

1884  14.3  15.2  22.1    27.5    32.3    33.1    31.4    29.9    28.4    23.8    17.3    13.5     24.1 

1885  12.7  13.3  21.6    26.1    26.9    32.9    32.3    30.5    29.1    25.8    19.7    14.6     23.8 

1886  13.1  14.1  20.1  27.3  31.1  33.2  30.7 

1887  12.7  15.9  23.2  29.1  34.7  34.1  31.5 

1888  11.6  14.9  23.7  29.3  33.3  33.7  31.0 

1889  14.3  15.9  22.6  29.2  31.4  34.4  30.7 

1890  14.3  16.6  20.5  28.1  32.6  33.3  30.2 

MEAN     13.4    15.3    21.8    28.0    31.8    33.9    31.2 

30.7    33.8 

24.9 
23.0 
23.8 
24.6 

25.2 
24.6 
24.9 
25.2 
24.5 


32 

2 

30 

8 

26 

3 

18 

2 

31 

1 

29 

3 

26 

9 

18 

7 

33 

3 

29 

0 

25 

0 

IB 

1 

29 

9 

28 

4 

23 

8 

17 

3 

30 

5 

29 

1 

25 

8 

19 

7 

28.9 

24 

8 

19.3 

29.6 

24 

0 

18.5 

29.7 

24 

7 

18.3 

1891 

12 

1 

12 

9 

17 

9 

1892 

14 

6 

16 

7 

24 

1 

1893 

11 

3 

11 

2 

18 

5 

1894 

12 

7 

15 

2 

19 

7 

1895 

12 

1 

16 

4 

21 

6 

1896 

14 

,2 

15 

8 

22 

3 

1897 

13 

4 

15 

2 

20 

8 

1898 

14 

5 

15 

2 

21 

.5 

1899 

10 

9 

16 

6 

23 

3 

1900 

12 

,9 

15 

9 

23 

7 

33 

8 

29.4 

29 

1 

23 

9 

19 

4 

31 

8 

28.4 

27 

6 

24 

2 

18 

3 

29 

8 

30.9 

27 

9 

24 

6 

18 

2 

29 

3 

29.6 

28 

3 

25 

2 

18 

7 

31 

4 

30.1 

30 

1 

25 

2 

20 

7 

33 

1 

30.2 

30 

7 

25 

7 

19 

7 

31 

6 

30.3 

29 

8 

25 

4 

19 

8 

30 

1 

32.1 

28 

7 

25 

3 

18 

7 

31 

6 

32.3 

31 

7 

25 

6 

19 

8 

32 

2 

29.5 

27 

5 

24 

1 

20 

2 

1901 

12 

1 

14 

4 

1902 

14 

1 

17 

1 

1903 

12 

8 

15 

6 

1904 

11 

9 

16 

0 

1905 

11 

4 

10 

2 

1906 

11 

8 

14 

2 

1907 

14 

3 

13 

6 

1908 

13 

4 

16 

3 

1909 

12 

2 

14 

6 

1910 

12 

.6 

15 

7 

35.1 

31.3 

30.8 

33.1 

31.4 

31.7 

26.7  34.6  33.7  32.6  28.9  28.1  26.2 
23.9  30.2  32.8  32.9  29.5  30.4  26.3 

27.8  32.4  35.4  31.3  28.7  29.1  25.3 
26.1  32.3  32.3  29.7  29.8  28.2  25.7 
26.1  32.8  33.4  30.4  29.7  29.3  24.8 
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TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


33.3    34.1 
35.5    31.8 


1911 

14 

2 

16 

1 

16 

8 

1912 

13 

6 

17 

2 

20 

9 

1913 

14 

1 

15 

4 

IS 

3 

1914 

14 

8 

14 

9 

20 

3 

1915 

13 

1 

14 

2 

21 

4 

1916 

14 

2 

15 

3 

23 

9 

1917 

13 

2 

16 

8 

21 

2 

1918 

12 

7 

16 

2 

20 

4 

1919 

13 

3 

14 

9 

21 

6 

1920 

12 

8 

14 

7 

20 

.7 

MEAN 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


30 

1 

30 

8 

29 

6 

30 

2 

31 

0 

28 

8 

34 

0 

32 

5 

30 

2 

30 

2 

29 

7 

28 

8 

30 

2 

29 

6 

27 

2 

34 

4 

32 

6 

30 

3 

31 

2 

30 

4 

29 

8 

31 

9 

31 

,7 

31 

1 

19 

1 

13 

8 

19 

6 

13 

6 

19 

9 

14 

7 

17 

9 

13 

7 

17 

1 

14 

0 

19 

4 

13 

9 

18 

7 

13 

3 

20 

8 

15 

1 

1921 

14 

2 

1922 

12 

7 

1923 

12 

7 

1924 

12 

6 

1925 

11 

5 

1926 

13 

8 

1927 

12 

3 

1928 

12 

0 

1929 

13 

2 

1930 

11 

e 

24.2  31.3  35.7  35.4  33.6  30.9  30.1 

22.7  28.3  32.9  33.5  32.0  31.4  28.7 

21.5  28.7  31 

21.9  28.3  29.1  36.0  32.9  30.9  27.8    25.2    19.0    14.7 

22.2  29.9  32.7  31.6  29.6  30.4  30.4    25.5    17.6    13.6     24.1 


35 

6 

31 

2 

29 

3 

29 

9 

36 

0 

32 

9 

30 

9 

27 

8 

31 

6 

29 

6 

30 

4 

30 

4 

35 

1 

32 

2 

29 

6 

28 

9 

33 

8 

30 

6 

29 

8 

29 

3 

34 

1 

32 

2 

32 

2 

29 

7 

34 

2 

31 

5 

30 

3 

30 

9 

32 

5 

29 

7 

31 

1 

28 

0 

19.7  24.2    29.1    35.1    32.2    29.6    28.9    25.1  17.4  14.0  23.8 

19.8  26.1    30.5    33.8    30.6    29.8    29.3    25.5  19.3  14.9  23.8 
20.6    27.4    34.1    34.1    32.2    32.2    29.7    26.5  19.5  13.6  24.8 

.7  19.4  12.6  24.9 

.5  18.4  13.7  23.8 

12.7    15.4    21.8    27.9    32.1    34.2    31.6    30.6    29.4    25.4  18.8  14.1  24.5 


1931 

13 

7 

12 

8 

19 

9 

1932 

14 

9 

15 

6 

21 

8 

1933 

10 

6 

16 

1 

20 

2 

1934 

11 

3 

17 

1 

19 

3 

1935 

11 

8 

16 

1 

20 

8 

1936 

11 

6 

15 

9 

19 

6 

1937 

12 

2 

15 

8 

19 

3 

1938 

12 

6 

14 

1 

21 

8 

1939 

14 

1 

15 

5 

18 

2 

1940 

13 

4 

15 

2 

19 

e 

MEAN 

12 

6 

15 

4 

20 

l 

1941 

12 

9 

16 

7 

23 

2 

1942 

12 

1 

15 

8 

22 

3 

1943 

12 

7 

15 

7 

21 

3 

1944 

12 

4 

14 

8 

19 

fi 

1945 

11 

,3 

15 

1 

21 

7 

1946 

14 

.2 

19 

3 

20 

4 

1947 

- 

16 

4 

22 

.1 

1948 

14 

.2 

14 

9 

19 

6 

1949 

15 

,4 

15 

6 

21 

6 

1950 

14 

.5 

13 

3 

19 

2 

30 

2 

31 

1 

32 

2 

34 

7 

31 

8 

30 

9 

29 

2 

25 

8 

18 

9 

29 

9 

29 

8 

25 

6 

18 

5 

28 

9 

27 

6 

24 

8 

19 

1 

30 

1 

30 

6 

24 

8 

18 

7 

29 

8 

29 

6 

25 

2 

19 

6 

30 

4 

29 

1 

25 

3 

19 

0 

32 

3 

29 

6 

24 

2 

18 

9 

31 

7 

31 

6 

26 

4 

18 

5 

31 

8 

30 

8 

27 

5 

19 

3 

29 

9 

29 

4 

25 

9 

20 

3 

30.4  33.9  31.8  31.9  30.9  29.8  28.3  20.2 

28.8  32.8  33.9  30.3  28.7  28.1  25.2  20.7 

26.4  32.1  33.8  31.2  30.1  30.4  25.9  20.1 

26.4  33.3  34.4  30.7  30.8  29.3  25.7  19.9 

25.1  29.5  31.9  30.6  30.2  28.3  25.2  19.3 

30.3  32.9  33.2  30.6  30.4  30.7  26.4  19.6 

30.3  34.1  37.1  33.0  32.5  27.5  24.6  20.5 

28.2  30.8  34.8  -  29.2  29.7  -  17.8 
29.0  34.4  34.0  29.9  31.1  31.3  25.7  18.2 
25.8  33.1  35.3  31.3  29.7  27.4  24.4  18.7 


24.6 
24.3 


15 

1 

20 

7 

24 

4 

30 

9 

34 

1 

33 

1 

30.3 

30 

8 

29.1 

20 

9 

15 

6 

24 

8 

17 

6 

21 

8 

29 

2 

32 

5 

32 

9 

30 

8 

29.1 

30 

8 

26.8 

19 

8 

14 

7 

25 

0 

17 

8 

24 

3 

28 

3 

33 

8 

34 

1 

30 

4 

30.6 

30 

1 

26.5 

19 

9 

17 

6 

25 

5 

16 

4 

20 

6 

27 

8 

33 

6 

35 

0 

31 

3 

32.1 

29 

6 

23.7 

19 

4 

14 

9 

24 

7 

16 

3 

22 

,7 

25 

2 

29 

9 

35 

1 

32 

3 

30.0 

28 

4 

24.2 

19 

4 

15 

4 

24 

3 

16 

8 

21 

2 

28 

2 

35 

2 

33 

8 

30 

3 

29.4 

31 

1 

24.4 

18 

7 

15 

2 

24 

8 

14 

3 

20 

4 

25 

3 

30 

2 

33 

6 

32 

0 

29.7 

27 

9 

25.6 

19 

6 

14 

7 

23 

9 

16 

2 

22 

,5 

30 

3 

32 

2 

35 

0 

30 

8 

30.2 

28 

3 

26.0 

21 

4 

- 

- 

- 

- 

27 

8 

31 

3 

34 

7 

31 

,5 

29.9 

28 

5 

- 

- 

- 

- 

18 

7 

19 

,9 

27 

1 

34 

3 

35 

6 

32 

3 

30.9 

- 

25.6 

18 

5 

13 

9 

- 

16 

6 

21 

.6 

27 

4 

32 

4 

34 

4 

31 

,5 

30.2 

29 

5 

25.8 

19 

7 

15 

3 

24 

8 

15 

7 

21 

.1 

27 

3 

32 

.7 

34 

1 

31 

3 

30.3 

29 

5 

25.6 

19 

5 

14 

6 

24 

6 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


LUOHIANA  _  CON. 
NOTES  ON  PAGE  107 


WMO  42099   30  56N   75  52E   247  M 


PRECIPITATION  MM 


1868 
1869 
1870 


417 

107 


117 
262 


407 
999 
487 


1871 

1872 

1873 

1874 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 

1882 
1883 
1884 
1885 

1886 
1887 
1888 
1889 
1890 

MEAN 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

MEAN 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

MEAN 


56 

500 

394 

3 

282 

127 

48 

178 

43 

12 

127 

126 

0 

174 

69 

0 

133 

74 

9 

252 

386 

222 

67 

115 

156 

669 

95 

69.9       247.1        145.7       103.7 


370 

212 

9 

319 

124 

38 

322 

10 

336 

278 

62 

226 

94 

293 

45 

367 

108 

23 

165 

389 

155 

178 

179 

154 

266 

175 

33 

234 

153 

10 

52.4      259.3       170.5       102.9 


15 

245 

391 

312 

55 

275 

60 

262 

258 

228 

152 

87 

234 

57 

181 

0 

33 

71 

210 

28 

64 

229 

148 

42 

50 

308 

22 

84 

70 

101 

28 

8 

38 

128 

682 

286 

84.2       172.8       196.4       120.1 


259 

250 

17 

155 

101 

198 

152 

212 

147 

42 

168 

81 

117 

83 

55 

84 

174 

160 

64 

443 

22 

138 

371 

10 

462 

138 

166 

180 

198 

121 

20 

463 

23 

1174 

0 

657 

0 

449 

11 

805 

0 

396 

60 

999 

8 

955 

22 

550 

12 

1052 

25.6 

750 

0 

837 

3 

628 

19 

894 

1 

710 

56 

778 

17 

813 

3 

866 

0 

622 

0 

640 

37 

601 

576 
1047 

964 
1023 

578 

431 
580 
635 
237 
1285 


776 
595 
616 
505 

411 

695 
916 
693 

1087 
732 


43.1   165.3   213. 


ASIA 


LU0H1ANA  -  CON.  INDIA  WMO  42099   30  56N   75  52E   247  M 

NOTES  ON  PAGE  107 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1911  203  5  104  10  2  102  23  67  33  35  39  1  624 

1912  41  7  7  18  15  4  265  148  105  0  9  3  622 

1913  0  75  67  0  90  106  116  133  T  0  6  29  622 

1914  3  24  10  46  23  104  237  28  347  62  2  5  891 

1915  71  69  31  2  0  39  35  41  186  13  0  2  489 


4 

265 

148 

105 

106 

116 

133 

T 

104 

237 

28 

347 

39 

35 

41 

186 

17 

310 

191 

164 

99 

294 

225 

454 

57 

37 

174 

3 

16 

454 

132 

41 

64 

211 

59 

11 

MEAN 

43.8 

25.2 

34.5 

1921 

14 

0 

0 

1922 

22 

19 

T 

1923 

30 

88 

6 

1924 

44 

44 

1 

1925 

10 

1 

0 

1926 

17 

14 

51 

1927 

0 

80 

18 

1928 

18 

57 

10 

1929 

11 

0 

1 

1930 

37 

34 

0 

74 

182 

126 

160 

514 

264 

229 

133 

139 

70 

269 

40 

270 

73 

1916  3      32       4       T       0      17     310     191     164  25  0       0  746 

1917  14       9      26      74      33      99     294     225     454  162  0       5  1395 

1918  5       0      70      70       0      57      37     174       3  0  0       1  417 

1919  71      12      19       9      11      16     454     132      41  0  3  33  801 

1920  27      19       7       0      24      64     211      59      11  0  0       1  423 

60.8   198.2   119.8   134.4  29.7  5.9     8.0  703.0 

51  11  0  15  377 
108  1  0  42  518 

1  0  13  58  1045 

178  0  2  30  568 

5  15  9       0  733 

31  0  5       6  900 

41  12  5  52  595 

66  0  19  33  449 

6  13  0  47  414 
197  1  1  29  774 

MEAN     20.3    33.7     8.7     7.3    12.4    41.8   253.1   149.7    68.4  5.3  5.4  31.2  637.3 

1931  9      21      14       2      17       9     170     332      87  6  0       0  667 

1932  18       9      14       2      12      39     190     146      91  16  0  39  576 

1933  13      16      34       4      12     128     102     308     282  13  3       0  915 

1934  26       0      94       1       6      57     237      87      18  0  0  12  538 

1935  67      27       7      34       2      10     183     253      42  8  20  19  672 

1936  1      63       5      10       3     127     156     146     141  14  0  35  701 

1937  10     146      11      38      23      81     293      29      54  6  1  25  717 

1938  83      39       6       8       0      53      72      75       7  9  0       1  353 

1939  5      61       59      10       0      54     107     109      34  1  0       0  440 

1940  25      56      14       8       4     102     265     210      33  0  0       0  717 

MEAN     25.7    43.8    25.8    11.7     7.9    66.0   177.5   169.5    78.9  7.3  2.4  13.1  629.6 

16  18  0       9  544 

34       5  0  63  1021 

12  0  0       0  417 

?3  0  0       4  639 

?9  33  0       0  1146 

0  41  1  33  532 

22  6  0  64  919 

33  0  0  12  678 

52  2  0       5  565 
24  0  0       0  821 

MEAN     37.8    36.2    23.3    13.7     9.0    34.6   181.4   163.1   199.5  10.5  0.1  19.0  728.2 

1951  28       1     130      18      24       4     212      93       0  0  25       0  535 

1952  29      23      73       0      24     123     167     368       0  0  0       0  807 

1953  49       4       0      14       0     146     508      44      13  0  0       0  778 

1954  19     133      27       0       0      37     248      42     296  19  0       0  821 

1955  70       7      52      15      15      74     167     242     172  587  0       1  1402 

1956  24       3      46       9       0      86      91     283      26  139  6       8  721 

1957  138       3      26      15       0      33     282     168     121  19  25  34  864 

1958  17       8       7       4       0       8     135     129     419  63  0  41  831 

1959  45      29       4       0      53      67     111     308     125  14  9       0  765 

1960  11       0      20       2       0      46     209     255       7       0  0  25  575 

MEAN     43.0    21.1    38.5     7.7    11.6    62.4   213.0   193.2   117.9  84.1  6.5  10.9  809.9 

CLINO     35      35      29      11       9      54     191     173     136  35  3  14  725 


1941 

49 

1942 

21 

1943 

59 

1944 

68 

1945 

74 

1946 

3 

1947 

23 

1948 

10 

1949 

13 

1950 

58 

160 

143 

202 

306 

137 

152 

161 

115 

185 

118 

198 

137 

80 

167 

260 

183 

271 

108 

160 

202 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


MADRAS/MI NAMBAKKAM 
NOTES  ON  PAGE  107 


WMO  43279   13  OON   80  HE 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 


1013.3  1011.7  1010.8  1008.7  1006.7  1002.9  1004.4  1006.1  1006. 

1014.3  1011.7  1010.0  1009.3  1004.2  1004.3  1004.3  1004.3  1007. 

1013.8  1014.3  1010.5  1008.8  1005.2  1003.1  1004.6  1005.8  1006, 

1012.0  1012.2  1011.1  1007.7  1003.2  1002.8  1003.9  1003.9  1005. 


1008.2  1010.6  1013.1 

1007.6  1010.8  1014.7 

1008.8  1011.9  1014.1 

1008.5  1013.4  1011.3 


1015.1  1010.6  1010.3  1008.2  1003.4  1002.9  1005.1  1004.6  1006.3  1007.8  1009.7  1013.5 


1956  1012.3  1011.9  1010.7  1006.7  1002.4  1003.9  1004.7  1005.3  1005.5  1007.6  1011.8  1014.3 

1957  1013.4  1012.6  1011.6  1009.9  1006.4  1003.9  1004.8  1005.1  1007.1  1010.0  1013.1  1013.0 


1958 
1959 
1960 


1015.1  1012.6  1011.5  1009. 
1014.1  1012.5  1011.6  1008. 
1013.8  1012.9  1010.8  1008. 


1005. 
1005. 
1004. 


1003.4  1004.1  1004.6  1006. 
1003.9  1004.2  1004.4  1005. 
1003.8  1004.4  1004.8  1005. 


1007.6  1010.4  1014. 

1008.1  1011.3  1013. 

1009.2  1011.0  1013. 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


1015.1  1013.5  1012.6  1010. 

1016.1  1013.5  1011.7  1011. 

1015.6  1016.1  1012.2  1010. 

1013.8  1014.0  1012.9  1009. 

1016.9  1012.4  1012.1  1009. 


MAY 

1008. 
1005. 
1006. 
1004. 
1005. 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1004.6  1006.1  1007.8  1008.6  1009.9  1012.4  1014.9 
1006.0  1006.0  1006.5  1008.7  1009.3  1012.6  1016.5 
1004.8  1006.3  1007.5  1008.2  1010.6  1013.7  1015.9 

1004.5  1005.6  1005.6  1007.2  1010.3  1015.2  1013.0 

1004.6  1006.8  1006.4  1008.0  1009.5  1011.5  1015.3 


1014.1  1013.7  1012.5  1008.4  1004.1  1005.7  1006.5  1007.0  1007.3  1009.4  1013.6  1016.1 

1015.2  1014.4  1013.7  1011.6  1008.1  1005.6  1006.6  1006.9  1008.8  1011.8  1014.9  1014.8 
1016.9  1014.4  1013.3  1011.3  1007.0  1005.1  1005.8  1006.3  1008.2  1009.3  1012.1  1016.1 
1015.9  1014.3  1013.4  1010.4  1006.7  1005.7  1005.9  1006.1  1007.0  1009.9  1013.1  1015.2 
1015.6  1014.7  1012.6  1010.4  1006.1  1005.5  1006.1  1006.5  1006.9  1010.9  1012.8  1015.2 


1951 

24 

2 

24.7 

28 

0 

29 

7 

1952 

24 

9 

26.1 

28 

2 

30 

e 

1953 

24 

8 

25.4 

29 

0 

30 

7 

1954 

24 

6 

26.3 

28 

1 

31 

1 

1955 

24 

4 

25.5 

27 

8 

29 

9 

29.6 

29.8 

26 

9 

30.6 

28.2 

26 

3 

29.5 

27.6 

26 

1 

1008 

6 

1008 

5 

1009 

0 

1008 

0 

1008 

1 

1008 

1 

1009 

2 

1008 

8 

1008 

5 

1008 

5 

MEAN   1013.7  1012.3  1010.9  1008.6  1004.6  1003.5  1004.5  1004.9  1006.2  1008.3  1011.4  1013.5   1008.5 


MEAN 

1010.4 
1010.3 
1010.7 
1009.7 
1009.9 

1009.9 
1011.0 
1010.5 
1010.3 
1010.3 


MEAN   1015.5  1014.1  1012.7  1010.3  1006.3  1005.2  1006.2  1006.7  1007.9  1010.1  1013.2  1015.3   1010.3 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 

.6  28.6 

.0  28.8 

.4  29.0 

.4  28.5 

.8  27.8 

.3  28.0 

.1  28.2 

.1  29.0 

.5  28.6 

.8  28.5 


1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


25.0 
25.1 
24.5 


26.7 
26.9 


25.7 
25.8 


28.1 
28.1 


28.5 


PRECIPITATION  MM 


YEAR    JAN 


1951 

3 

1952 

6 

1953 

31 

1954 

68 

1955 

118 

1956 

33 

1957 

0 

1958 

9 

1959 

0 

1960 

24 

MEAN 

29 

LINO 

24 

133 
120 


197 

148 


127. 
124 


115. 
118 


123 
476 
366 

206 


187 
430 
311 
209 

253. 
267 


457 

469 
345 
808 

299.2 

308 


DEC 


285 


169 


111. 
157 


TOTAL 


778 

1073 

37      963 

264     1176 

130     1332 


1266 
1188 
1311 

1093 
1672 

1185. 
1233 


ASIA 


MANGALORE  INDIA  WHO  43283  12  52N  74  51E    22  M 

NOTES  ON  PAGE  107 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1951  1010.1  1009.5  1009.3  1008.1  1007.6  1005.6  1006.5  1008.2  1007.5  1008.5  1008.8  1010.7  1008.4 

1952  1011.3  1009.7  1008.7  1008.4  1006.3  1006.4  1006.8  1007.0  1008.7  1008.0  1009.8  1012.1  1008.6 

1953  1011.2  1011.9  1009.4  1008.4  1008.0  1005.4  1006.1  1007.9  1008.4  1008.2  1010.3  1011.2  1008.9 

1954  1009.2  1010.1  1009.5  1007.5  1005.5  1004.9  1005.6  1005.9  1007.6  1008.4  1011.4  1009.5  1007.9 

1955  1012.0  1008.4  1008.9  1007.6  1005.3  1005.6  1006.8  1006.5  1006.3  1008.0  1008.8  1010.8  1007.9 

1956  1009.7  1009.5  1009.0  1006.7  1005.1  1005.8  1007.1  1007.2  1007.3  1007.5  1010.0  1011.5  1008.0 

1957  1010.5  1010.3  1010.1  1008.6  1006.4  1005.4  1006.3  1007.0  1009.3  1009.2  1010.6  1009.9  1008.6 

1958  1012.4  1010.6  1010.2  1008.6  1006.1  1006.0  1006.2  1006.0  1008.1  1008.4  1009.4  1011.4  1008.6 

1959  1011.2  1010.6  1010.0  1007.8  1005.0  1005.3  1006.0  1006.1  1006.6  1008.0  1009.1  1010.6  1008.0 

1960  1011.1  1010.5  1009.1  1007.7  1005.2  1006.1  1005.5  1007.1  1006.9  1009.3  1009.4  1011.1  1008.3 

MEAN   1010.9  1010.1  1009.4  1007.9  1006.1  1005.7  1006.3  1006.9  1007.7  1008.4  1009.8  1010.9  1008.3 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1951  1012.6  1012.0  1011.9  1010.6  1010.1  1008.1  1009.0  1010.7  1010.0  1011.0  1011.3  1013.2  1010.9 

1952  1013.8  1012.2  1011.3  1010.9  1008.8  1008.9  1009.3  1009.6  1011.1  1010.5  1012.3  1014.6  1011.1 

1953  1013.8  1014.4  1011.9  1010.9  1010.5  1007.9  1008.6  1010.4  1010.9  1010.7  1012.8  1013.7  1011.4 

1954  1011.7  1012.6  1012.1  1010.0  1008.0  1007.4  1008.1  1008.4  1010.1  1010.9  1013.9  1012.0  1010.4 

1955  1014.5  1010.9  1011.4  1010.1  1007.8  1008.1  1009.3  1009.0  1008.8  1010.5  1011.3  1013.3  1010.4 

1956  1012.0  1012.0  1011.5  1009.2  1007.6  1008.3  1009.6  1009.7  1009.8  1010.0  1012.5  1013.9  1010.5 

1957  1013.1  1012.8  1012.5  1011.1  1008.9  1007.9  1008.8  1009.5  1011.8  1011.7  1013.1  1012.4  1011.1 

1958  1014.9  1013.1  1012.7  1011.1  1008.6  1008.5  1008.7  1008.5  1010.6  1010.9  1011.9  1013.9  1011.1 

1959  1013.7  1013.1  1012.5  1010.3  1007.5  1007.8  1008.5  1008.6  1009.1  1010.5  1011.6  1013.1  1010.5 

1960  1013.5  1012.9  1011.6  1010.2  1007.7  1008.6  1008.0  1009.5  1009.5  1011.8  1011.9  1013.6  1010.7 

MEAN   1013.4  1012.6  1011.9  1010.4  1008.6  1008.2  1008.8  1009.4  1010.2  1010.9  1012.3  1013.4  1010.8 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 


27.7  28.3 

26.7  28.7 

27.4  29.5  29.3  26.9  26.6  26.1    26.3  27.5  27.6  27. 

27.3  27. 

27.7  27. 

27.4  27.9  29.0    28.0  27.0  26.2  26.5    25.5  26.7 

27.1  28.3  29.3    28.9  26.8  26.0  26.1    26.2  26.8  27.2  27.0  27.2 

26.9  28.1  29.3    29.1  26.7  26.0  26.1    26.1  26.8  27.1  26.9  27.1 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1951  0       0  0  52      99  1104  914  374  276  138  84  0  3041 

1952  0       0  0  53  112  1080  690  517      38  309  0  18  2817 

1953  0       0  0  16      13  441  1678  358  150  236  1  0  2893 

1954  8       0  5  105  145  1173  1176  677  329  133  5  7  3763 

1955  0       0  1  21  375  1250  671  651  511  291  45  0  3816 

1956  0       0  0  43  667  967  990  465  170  273  35  0  3610 

1957  0       0  0  3  267  804  1178  580      64  120  133  3  3152 

1958  0       0  0  9  288  1156  902  615  184  126  145  5  3430 

1959  0       0  0  10  282  1116  1361  613  397      69  7  22  3877 

1960  0       0  16  44  469  656  853  463  637  243  85  0  3466 

MEAN      0.8     0.0  2.2  35.6  271.7  974.7  1041.3  531.3  275.6  193.8  54.0  5.5  3386.! 

CLINO      5       2  9  40  233  980  1059  577  279  206  71  18  3479 


1951 

26, 

,7 
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26. 

,9 

1953 

26, 

,4 

1954 

27. 

,2 
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27, 

,1 

1956 
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,9 

1957 

26, 

,4 

1958 

26, 

,° 

1959 

27, 

.1 

1960 

27, 

.1 

MEAN 

26 

.e 

CLINO 

26 

.5 

25, 

,9 

26. 

,6 

26. 

,4 

26. 

,1 

25, 

,4 

26, 

,7 

25, 

,4 

25. 

,8 

26, 

,1 

25. 

,7 

25, 

,3 

25, 

,8 

26, 

,6 
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,1 
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,7 
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,0 
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,9 
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,1 
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.2 
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,5 
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NOTES  ON  PAGE  108 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1951 


,   1015.9  1013.4  1012.3  1010.0  1007.6  1002.5  1004.3  1005.7  1007.6  1009.2  1013.0  1015.5  1009.8 

1952  1016.5  1014.0  1011.3  1010.5  1004.4  1003.5  1003.7  1004.3  1007.4  1008.7  1012.9  1017.2  1009.5 

1953  1016.0  1015.7  1011.3  1010.0  1005.4  1002.4  1004.6  1005.0  1006.5  1010.5  1013.7  1016.3  1009.8 

1954  1013.9  1013.5  1012.5  1008.7  1004.0  1002.6  1003.3  1003.4  1004.9  1010.2  1015.6  1013.9  1008.9 

1955  1017.6  1012.0  1011.5  1009.3  1004.4  1001.8  1004.7  1004.1  1006.8  1008.6  1011.5  1015.8  1009.0 

1956  1014.0  1013.4  1011.8  1007.9  1002.0  1003.5  1003.7  1004.6  1005.4  1009.3  1014.3  1016.5  1008.9 

1957  1015.0  1013.8  1013.3  1010.9  1007.3  1003.5  1003.9  1004.6  1007.0  1011.5  1015.4  1015.6  1010.2 

1958  1017.1  1013.8  1013.1  1010.8  1006.2  1002.6  1003.2  1004.4  1006.2  1009.0  1012.7  1016.7  1009.7 

1959  1016.1  1013.9  1012.8  1010.0  1005.9  1003.9  1003.4  1003.8  1005.0  1009.3  1014.0  1015.5  1009.5 

1960  1015.9  1014.6  1012.4  1010.1  1005.3  1003.4  1004.4  1004.2  1005.5  1010.0  1013.6  1015.6  1009.6 

MEAN   1015.8  1013.8  1012.2  1009.8  1005.3  1003.0  1003.9  1004.4  1006.2  1009.6  1013.7  1015.9  1009.5 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1951  1016.1  1013.7  1012.6  1010.3  1007.9  1002.8  1004.6  1006.0  1007.9  1009.5  1013.3  1015.8  1010.0 

1952  1016.8  1014.3  1011.6  1010.8  1004.7  1003.8  1004.0  1004.6  1007.7  1009.0  1013.2  1017.5  1009.8 

1953  1016.3  1016.0  1011.6  1010.3  1005.7  1002.7  1004.9  1005.3  1006.8  1010.8  1014.0  1016.6  1010.1 

1954  1014.2  1013.8  1012.8  1009.0  1004.3  1002.9  1003.6  1003.7  1005.2  1010.5  1015.9  1014.2  1009.2 

1955  1017.9  1012.3  1011.8  1009.6  1004.7  1002.1  1005.0  1004.4  1007.1  1008.9  1011.8  1016.2  1009.3 

1956  1014.3  1013.7  1012.1  1008.2  1002.3  1003.8  1004.0  1004.9  1005.7  1009.6  1014.6  1016.9  1009.2 

1957  1015.3  1014.1  1013.6  1011.2  1007.6  1003.8  1004.3  1004.9  1007.3  1011.8  1015.7  1015.9  1010.5 
195e   1017.4  1014.1  1013.4  1011.1  1006.5  1002.9  1003.5  1004.7  1006.5  1009.3  1013.0  1017.1  1010.0 

1959  1016.4  1014.2  1013.1  1010.3  1006.2  1004.2  1003.7  1004.1  1005.3  1009.6  1014.3  1015.9  1009.8 

1960  1016.3  1015.0  1012.7  1010.4  1005.6  1003.7  1004.7  1004.5  1005.9  1010.3  1014.0  1016.0  1009.9 

MEAN   1016.1  1014.1  1012.5  1010.1  1005.6  1003.3  1004.2  1004.7  1006.5  1009.9  1014.0  1016.2  1009.8 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

.4    23.9  27.8 

.6    25.2  28.2 

.9    23.7  28.2 

.7    23.9  27.9 

.6    23.5  27.6 

.8    23.6  27.5 

.0    24.5  27.9 

.5    24.5  28.2 

.5    23.7  27.8 

.5    24.0  27.8 

.7    24.1  27.9 

.1    23.3  27.8 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  TOTAL 

1951  0       0       8      21      16     269     264     100     103      65      15       0  861 

1952  0      13       0       1      87      79      55     189      79     225       0      82  810 


1951 

23 

3 

24. 

6 

27 

4 

29 

5 

1952 

23 

7 

25 

6 

27 

6 

30 

4 

1953 

24 

1 

25 

3 

28 

5 

30 

6 

1954 

23 

6 

25 

9 

27 

7 

31 

0 

1955 

23 

4 

25 

4 

27 

6 

29 

9 

1956 

23 

6 

24 

2 

27 

2 

30 

2 

1957 

24 

1 

25 

3 

26 

7 

29 

2 

1958 

24 

3 

25 

9 

28 

1 

30 

1 

1959 

24 

3 

26 

3 

27 

,5 

29 

7 

1960 

23 

5 

24 

7 

26 

,9 

29 

3 

MEAN 

23 

8 

25 

3 

27 

.5 

30 

0 

CLINO 

23 

•  6 

25 

.2 

27 

.4 

29 

.9 

30 

4 

29 

3 

29 

3 

27 

4 

29 

6 

28 

8 

28 

6 

27 

8 

28 

4 

29 

2 

28 

5 

27 

1 

29 

4 

27 

9 

28 

6 

27 

6 

27 

7 

28 

9 

28 

6 

26 

9 

29 

5 

27 

9 

29 

5 

28 

3 

28 

3 

28 

1 

28 

9 

27 

7 

28 

5 

28 

1 

29 

1 

27 

7 

28 

9 

30 

0 

28 

6 

28 

1 

29 

.0 

28 

,7 

28 

9 

27 

8 

29 

.1 

29 

0 

28 

.7 

27 

.9 

269 

264 

100 

103 

65 

79 

55 

189 

79 

225 

111 

198 

264 

150 

283 

107 

219 

150 

277 

279 

111 

221 

237 

124 

353 

1953  1  0  0  0  1  HI  198  264  150  283  0  0  1008 

1954  0  0  0  0  45  107  219  150  277  279  0  19  1096 

1955  0  0  1  0  33  111  221  237  124  353  218  0  1298 

1956  1  0  0  50  61  238  265  172  300  485  126  3  1701 

1957  8  0  45  2  6  160  142  320  145  225  29  0  1082 

1958  0  0  0  51  0  129  466  194  106  333  146  0  1425 

1959  0  12  0  67  0  126  333  271  164  195  0  0  1168 

1960  5  0  0  0  24  236  145  20  290  90  141  36  987 


129 
126 
236 

466 

333 

145 

194 

271 

20 

106 
164 
290 

333 
195 

90 

156.6 

106 

2  30.8 
199 

191.7 
152 

173.8 

156 

253 
264 

MEAN      1.5     2.5     5.4    19.2    27.3   156.6   230.8   191.7   173.8   253.3    67.5    14.0   1143. 
CLINO      1      11       9      18      36     106     199     152     156     264     110      15     1077 


ASIA 
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STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1897 

- 

- 

772 

774 

772 

770 

769 

770 

1898 

774 

770 

773 

774 

772 

769 

769 

769 

1899 

771 

771 

774 

773 

772 

769 

768 

770 

1900 

773 

772 

774 

773 

774 

770 

769 

770 

MEAN 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 


772 
773 
773 


771 
772 
773 

771 
771 


773  774 
775  773 

774  772 
773  772 
769  770 


770 
771 
770 
771 
770 


771 
771 
773 
772 

771 


773 
773 
773 
771 
772 

771 
771 
772 
771 

771 


772 
772 
773 

771 
772 

770 
771 
771 
771 
771 


769 
769 
770 
768 
769 

768 
769 
768 
768 
769 


769 
768 
769 


767 
767 
768 

767 
768 


769 
770 
769 
769 

769 

769 
768 
769 
769 
769 


SEP 


773 
772 

773 
772 
771 

771 
771 
771 
771 
770 


OCT 


775 
777 
774 
773 
774 

775 
774 
773 
773 
773 


NOV 


773  774  775 

772  775  774 

773  776  776 
773  776  775 


775 
776 
774 

774 
775 

776 
774 
774 
774 
773 


7^4 
773 

772 

774 

772 

775 

773 

775 
774 

774 
774 
772 

774 
774 
773 
773 
773 


MEAN  771.9       771.6       771.9       771.8       771.4       768.7       767.8       769.0       771.5       774.1        774.5       773.6 


772 
773 
772 


771 
771 
771 
771 
771 


1911 

771 

772 

771 

771 

770 

768 

767 

768 

771 

774 

773 

773 

771 

1912 

773 

771 

771 

773 

772 

768 

767 

769 

771 

774 

774 

773 

771 

1913 

773 

772 

769 

771 

770 

769 

768 

768 

772 

774 

775 

773 

771 

1914 

775 

772 

772 

772 

772 

770 

767 

768 

- 

- 

- 

- 

- 

1915 

- 

- 

" 

- 

" 

770 

768 

769 

772 

773 

775 

774 

" 

1916 

773 

770 

772 

772 

771 

766 

769 

770 

770 

774 

774 

772 

771 

1917 

773 

770 

772 

770 

772 

768 

766 

770 

771 

772 

774 

772 

771 

1918 

773 

772 

772 

772 

769 

768 

768 

768 

772 

775 

774 

774 

771 

1919 

774 

772 

774 

772 

772 

768 

768 

769 

772 

775 

774 

774 

772 

1920 

774 

771 

772 

773 

771 

769 

767 

769 

771 

775 

775 

774 

772 

773.2       771.3       771.7       771. 


771.0       768.4       767.5       768.8       771.3       774.0       774.2       773.2 


1921 

773 

772 

772 

773 

770 

768 

768 

768 

771 

774 

775 

774 

772 

1922 

772 

772 

772 

773 

772 

767 

767 

767 

771 

774 

774 

772 

771 

1923 

773 

770 

774 

771 

770 

768 

767 

768 

771 

774 

773 

774 

771 

1924 

773 

771 

773 

772 

771 

768 

766 

768 

772 

773 

774 

774 

771 

1925 

769 

771 

772 

772 

770 

768 

768 

768 

772 

775 

775 

775 

771 

1926 

773 

773 

772 

772 

772 

769 

768 

769 

772 

773 

774 

774 

772 

1927 

778 

771 

770 

772 

772 

770 

768 

770 

772 

775 

775 

775 

772 

1928 

773 

773 

773 

773 

771 

768 

768 

770 

772 

775 

775 

774 

772 

1929 

772 

772 

774 

774 

772 

768 

767 

769 

773 

774 

774 

772 

772 

1930 

772 

773 

772 

773 

772 

770 

768 

769 

773 

775 

776 

774 

772 

772.8       771, 


772.4       772.5       771.2       768.4       767.5       768.6       771.9       774.2       774.5       773.8 


1931 

774 

- 

774 

772 

771 

769 

768 

768 

771 

774 

774 

774 

- 

1932 

775 

770 

773 

773 

771 

768 

768 

770 

770 

774 

774 

773 

772 

1933 

772 

771 

773 

772 

771 

768 

768 

770 

771 

773 

774 

773 

771 

1934 

771 

771 

772 

772 

772 

770 

768 

770 

772 

775 

774 

775 

772 

1935 

773 

772 

773 

772 

772 

770 

768 

770 

771 

774 

774 

773 

772 

1936 

771 

771 

773 

772 

772 

769 

768 

769 

772 

776 

775 

773 

772 

1937 

773 

773 

772 

774 

771 

768 

767 

768 

772 

774 

773 

772 

771 

1938 

773 

771 

771 

773 

770 

768 

768 

769 

771 

773 

774 

773 

771 

1939 

773 

772 

771 

771 

771 

768 

767 

769 

771 

775 

774 

776 

772 

1940 

773 

772 

770 

774 

771 

769 

768 

769 

772 

776 

774 

774 

772 

772.8       771.4       772.2       772.5       771.2       768.7       767.8       769.2       771.3       774.4       774.0       773.6 
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STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1941 

772 

773 

773 

773 

771 

768 

768 

768 

771 

776 

773 

773 

772 

1942 

773 

772 

771 

773 

771 

766 

767 

769 

771 

773 

774 

773 

771 

1943 

771 

771 

771 

771 

770 

768 

767 

768 

771 

774 

774 

775 

771 

1944 

772 

772 

772 

772 

771 

768 

768 

769 

771 

773 

772 

772 

771 

1945 

769 

767 

771 

771 

770 

768 

768 

768 

770 

774 

773 

772 

770 

1946 

773 

773 

771 

773 

770 

768 

766 

768 

771 

774 

774 

772 

771 

1947 

771 

771 

772 

771 

771 

768 

766 

770 

771 

773 

774 

773 

771 

1948 

772 

770 

771 

772 

769 

768 

767 

768 

771 

774 

774 

772 

771 

1949 

773 

770 

772 

772 

771 

768 

767 

768 

770 

774 

774 

771 

771 

1950 

771 

769 

772 

771 

771 

767 

767 

768 

771 

773 

773 

773 

771 

771.7       770.8       771.6       771.9       770.5       767.9      767.1       768.4       770.8       773.8       773.5       772.6 


1951 

772 

771 

772 

771 

772 

768 

769 

770 

773 

774 

774 

774 

772 

1952 

774 

773 

771 

774 

771 

769 

768 

769 

772 

776 

774 

776 

772 

1953 

773 

775 

774 

774 

772 

769 

769 

770 

773 

775 

776 

775 

773 

1954 

771 

773 

774 

773 

771 

769 

768 

769 

772 

774 

775 

773 

772 

1955 

775 

771 

773 

773 

772 

768 

768 

770 

773 

774 

775 

774 

772 

1956 

771 

772 

773 

773 

770 

769 

770 

770 

772 

775 

776 

774 

772 

1957 

772 

771 

773 

773 

772 

770 

768 

770 

772 

775 

777 

774 

772 

1958 

775 

772 

775 

775 

772 

770 

768 

770 

772 

775 

776 

775 

773 

1959 

773 

771 

773 

774 

771 

770 

769 

769 

772 

775 

775 

775 

772 

1960 

773 

774 

773 

773 

771 

770 

769 

769 

772 

775 

775 

775 

772 

772.9       772.3       773.1       773.3       771.4       769.2       768.6       769.6       772.3       774.8       775.3       774.5 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB 

1897 

1898  8.6     5. 

1899  3.8     7. 

1900  5.0     6. 

MEAN 

1901  3.2     5. 

1902  7.8     8. 

1903  5.8     5. 

1904  6.3     9. 

1905  2.8   -  0. 

1906  4.5     3. 

1907  8.7     3. 

1908  6.9     7, 

1909  5.2     6. 

1910  7.7     6. 

MEAN  5.9     5. 

1911  6. 

1912  5. 

1913  6. 

1914  8. 

1915  7. 

1916  7. 

1917  6. 

1918  5. 

1919  4, 

1920  8. 


8 

1 

7,9 

7 

9 

10.4 

5 

0 

8.0 

5 

4 

8.9 

15 

8 

18 

4 

21 

1 

15 

4 

18 

7 

19 

1 

15 

3 

19 

0 

20 

0 

17 

2 

17 

3 

18 

9 

12 

5 

18 

4 

19 

7 

16 

4 

20 

1 

18 

7 

13 

3 

16 

8 

19 

6 

18 

4 

18 

8 

20 

6 

14 

2 

18 

8 

17 

B 

15 

6 

17 

8 

17 

6 

17.3 

17 

3 

17.7 

18 

1 

18.4 

17 

8 

16.1 

14.3 

9 

2 

7 

1 

16.7 

14.7 

10 

8 

7 

3 

16.8 

14.3 

12 

2 

9 

1 

17.7 

15.9 

- 

- 

16.9 

14.8 

9 

9 

7 

4 

17.8 

16.0 

13 

2 

8 

8 

16.1 

13.3 

9 

9 

7 

7 

13.8 
13.7 


12.8 
15.1 


17 

9 

18.8 

17.3 

15.6 

13.7 

7 

4 

7.7 

13 

0 

IB 

7 

17.4 

16.5 

15.3 

14.2 

8 

6 

7.6 

12 

8 

16 

7 

17.3 

17.6 

17.1 

13.9 

8 

9 

5.8 

12 

4 

IS 

1 

17.4 

17.1 

15.8 

12.2 

10 

.3 

7.7 

12 

7 

18 

3 

18.1 

17.2 

16.4 

17.0 

11 

8 

8.4 

13 

7 

17 

3 

16.8 

17.1 

15.8 

14.1 

11 

4 

7.2 

13 

6 

17 

2 

17.2 

16.9 

14.9 

13.2 

11 

4 

7.6 

12 

1 

17 

1 

18.3 

17.1 

16.6 

14.4 

9 

.8 

6.0 

13 

1 

18 

2 

17.1 

16.9 

15.7 

13.9 

10 

.2 

7.0 

12 

4 

17 

4 

17.0 

16.9 

16.1 

14.2 

11 

.1 

10.2 

12 

9 

MEAN 


ASIA 


MUKTESWAR/K.UMAUN  -  CON.  INDIA  WMO  42147   29  28N   79  396  2311  M 

NOTES  ON  PAGE  108 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1921 

5.5 

- 

14.2 

1922 

4.4 

8.3 

13.1 

1923 

7.3 

5.0 

11.8 

1924 

5.3 

7.1 

12.8 

1925 

4.3 

7.3 

11.4 

1926 

5.9 

8.2 

8.1 

1927 

5.6 

4.6 

10.1 

1928 

5.6 

7.2 

11.0 

1929 

5.7 

6.6 

12.7 

1930 

4.6 

6.5 

12.5 

17 

5 

16 

9 

15 

8 

18 

1 

17 

6 

16 

4 

21 

0 

17 

5 

17 

3 

22 

1 

17 

8 

16 

9 

16 

8 

17 

1 

17 

3 

21 

1 

18 

1 

17 

2 

19 

2 

17 

8 

16 

6 

18 

5 

17 

9 

18 

1 

18 

4 

17 

8 

16 

6 

10.1 

8.3 

- 

10.5 

5.8 

13 

2 

10.8 

7.8 

13 

7 

10.4 

8.6 

13 

6 

9.5 

8.7 

13 

1 

8.5 

8.2 

12 

8 

10.0 

9.2 

13 

0 

10.5 

7.7 

13 

7 

18.3    18.2 


6,8    11.8 


1931 

7.9 

1932 

8.3 

1933 

5.2 

1934 

4.9 

1935 

3.4 

1936 

4.9 

1937 

5.4 

1938 

4.6 

1939 

6.4 

1940 

6.3 

11.9    19.9 


1941 

4.7 

7.8 

13.4 

18.5 

18 

8 

1942 

5.4 

8.1 

13.2 

16.1 

18 

5 

1943 

4.9 

8.2 

11.9 

13.2 

19 

4 

1944 

4.3 

5.2 

9.8 

13.9 

20 

8 

1945 

3.6 

5.9 

11.3 

13.6 

18 

9 

1946 

9.3 

9.3 

10.9 

14.8 

16 

3 

1947 

4.9 

7.8 

11.2 

17.1 

19 

0 

1948 

6.8 

6.2 

9.8 

17.3 

19 

7 

1949 

8.6 

6.4 

11.7 

16.2 

17 

5 

1950 

7.0 

6.1 

9.3 

15.7 

18 

8 

17 

8 

18.2 

15 

9 

13.9 

10 

7 

8. 

6 

18 

1 

17.2 

16 

5 

14.4 

12 

4 

8. 

1 

17 

3 

17.3 

16 

2 

14.0 

11 

7 

9, 

1 

17 

3 

16.3 

17 

1 

14.4 

11 

2 

6 

3 

17 

3 

16.5 

16 

1 

13.9 

10 

3 

6 

1 

16 

5 

16.2 

15 

5 

12.8 

10 

5 

5 

1 

17 

7 

17.2 

16 

5 

13.2 

9 

1 

7 

2 

16 

e 

16.9 

16 

7 

14.3 

8 

8 

9 

5 

17 

4 

17.3 

16 

4 

13.8 

11 

.3 

9 

2 

17 

7 

17.3 

15 

6 

14.8 

11 

.4 

6 

2 

17 

4 

17.0 

16 

3 

14.0 

10 

.7 

7 

5 

18 

6 

17.7 

16 

,7 

14.8 

10 

,9 

10 

0 

17 

5 

16.7 

15 

■  9 

14.7 

11 

.9 

7 

0 

16 

7 

17 

2 

17 

5 

16 

7 

17 

5 

16 

3 

18 

1 

17 

2 

17 

7 

16 

6 

16 

8 

16 

3 

17 

3 

16 

5 

16 

9 

15 

9 

10.0 
10.8 


17 

y 

16 

7 

13.3 

11 

1 

17 

8 

16 

5 

14.4 

12 

3 

17 

2 

17 

1 

10.0 

12 

5 

17 

9 

17 

2 

14.3 

11 

0 

17 

8 

17 

1 

13.9 

10 

9 

17 

5 

16 

8 

13.8 

11 

5 

17 

3 

16 

5 

14.1 

11 

.2 

140 

609 

366 

352 

200 

380 

491 

122 

310 

405 

165 

28 

112 

252 

271 

115 

75 

225 

280 

378 

523 

312 

268 

436 

314 

13.8 
13.8 


13.8 
13.8 


MEAN  6.0  7.1  11.3  15.6  18.8  19.4  17.7    17.3    16.5    14.3    11.4     8.2     13.6 

1951  4.7  8.1  11.1  13.5  18.7  19.3  18.8    17.9    16.4    16.2    11.6     9.1     13.8 

1952  8.1  8.8  9.2  16.2  18.5  18.1  17.7    16.9    17.2    15.2    11.4     9.0     13.9 

1953  4.2  9.9  14.2  16.8  19.0  19.9  17.6    17.6    17.1    14.7    11.8     9.6     14.4 

1954  4.7  7.3  12.8  17.4  20.6  19.3  17.7    17.4    16.6    12.9    10.9     6.7     13.7 

1955  5.4  8.8  13.2  13.9  18.0  19.5  17.7    16.8    16.3    13.1    11.4     7.2     13.4 

1956  5.9  8.9  11.3  17.3  19.4  18.2  16 

1957  4.8  6.9  9.3  14.7  18.3  18.4  18 

1958  7.3  7.4  12.0  17.4  19.3  20.2  17 

1959  7.1  6.7  12.6  16.3  19.4  19.4  17 


1960  5.3  11.7  10.1  15.3  2 

MEAN  5.8  8.5  11.6  15.9  1 

CLINO  5.8  7.1  11.1  15.5  1 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MA 

1897  -  -  72  12  2 

1898  7  99  2  9  33     200     380     491     122       0      26      58     1427 


1899  33  49       0      64      42     310     405     165      28       0       0       0  1096 

1900  86  57      10      90     112     112     252     271     115      19       0      54  1178 

MEAN  ______-_---- 

1901  104  45      44       5     100      40     355     522     194       4       0      30  1443 

1902  0  12      17      63      49      70     388     260     183      29       0       0  1071 

1903  62  14      75      15      34      51     186     257     102      99       0       4  899 


1908  77      67       8       9      47      75     225     280      89       1       1       3      882 

1909  83      35       2      93      21     378     523     312      74       8       0      81     1610 


1910     30      44        6        9      88     268     436     314     268     402        2        7     1874 
MEAN     66.0    63.4    46.6    32.3    53.6   132.7   315.7   321.0   157.0    56.5     5.0    18.5   1268. 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


MUK.TESWAR/KUMAUN  _  CON. 
NOTES  ON  PAGE  108 


WMO  42147   29  28N   79  39E  2311  M 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1911 

139 

2 

1912 

56 

39 

1913 

9 

92 

1914 

0 

115 

1915 

19 

144 

1916 

0 

26 

1917 

21 

76 

1918 

11 

0 

1919 

224 

30 

1920 

8 

34 

1921 

106 

1922 

82 

1923 

26 

1924 

34 

1925 

52 

1926 

21 

1927 

5 

1928 

100 

1929 

147 

1930 

44 

3 

154 

78 

306 

302 

74 

117 

276 

296 

340 

117 

356 

186 

173 

31 

54 

167 

442 

258 

613 

52 

132 

243 

631 

141 

104 

350 

478 

228 

297 

189 

288 

335 

258 

383 

29 

186 

101 

172 

33 

73 

144 

297 

247 

226 

109 

364 

334 

147 

53 

30.4       225.8       277.0       271.6       241.9         23.1 


293 

432 

223 

86 

450 

519 

281 

36 

239 

2  36 

316 

100 

268 

297 

591 

127 

432 

404 

106 

8 

393 

355 

82 

12 

160 

543 

122 

174 

341 

155 

16 

2 

200 

366 

73 

66 

331 

291 

87 

54 

TOTAL 

1288 
1338 
1133 
1886 
1507 

1561 
1844 
694 
1407 
1145 


1 

1776 

107 

1629 

42 

1229 

55 

1590 

0 

1514 

8 

1215 

5 

1796 

60 

1062 

111 

1261 

41 

1142 

MEAN 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

MEAN 


49.8   202.0   310.7   359.8   189.7 


1941 

52 

1942 

106 

1943 

55 

1944 

65 

1945 

247 

1946 

2 

1947 

43 

1948 

3 

1949 

3 

1950 

72 

1951 

43 

1952 

32 

1953 

110 

1954 

87 

1955 

76 

1956 

28 

1957 

133 

1958 

38 

1959 

48 

1960 

62 

MEAN 

65 

CLINO 

56 

52.7         49.3 


41 

304 

215 

491 

153 

91 

188 

269 

420 

13 

205 

410 

296 

246 

179 

137 

266 

515 

114 

0 

18 

346 

187 

169 

0 

393 

748 

444 

254 

12 

160 

381 

209 

252 

28 

316 

374 

345 

76 

17 

401 

233 

177 

94 

41 

91 

283 

272 

57 

7 

50.1       185.3       353.3       292.9       217.3 


86 

107 

101 

229 

180 

12 

48 

171 

574 

203 

178 

0 

11 

202 

151 

495 

77 

0 

2 

217 

221 

114 

129 

7 

21 

48 

445 

196 

490 

99 

129 

130 

362 

156 

68 

44 

31 

70 

282 

348 

284 

2 

33 

38 

214 

551 

135 

43 

61 

84 

503 

271 

305 

56 

54 

280 

382 

293 

174 

1 

47.6 

134.7 

323.5 

285.6 

202.0 

26 

56 

106 

133 

255 

235 

28 

105 

174 

194 

368 

49 

0 

15 

115 

517 

269 

75 

0 

5 

64 

406 

276 

168 

301 

26 

133 

359 

308 

222 

477 

167 

115 

308 

192 

112 

449 

41 

105 

258 

206 

371 

22 

9 

127 

274 

426 

231 

161 

102 

54 

443 

196 

140 

72 

19 

88 

299 

281 

200 

141 

54.5 

108.1 

319.1 

277.7 

180.3 

165 

51 

143 

332 

285 

200 

79 

17.9  43.0  1421.4 

2        0  1419 

1  36  1141 

0       1  1678 

0  55  1233 

14  42  1013 

5  117  2255 

1  44  1387 

2  0  1339 
0  0  1143 
0  32  1110 

2.5  32.7  1371.8 

2  36  854 

0  69  1503 

0  0  1128 

1  1  893 
0       0  1635 

1R  35  1092 

2  10  1241 

0  7  1231 

1  5  1473 
1       4  1393 

2.5  16.7  1244.3 

32       0  1023 

15  0  1100 
0  3  1149 
0  4  1510 
0       2  1712 

0  21  1472 

6  98  1357 
4  57  1426 

21       0  1197 

0       6  1189 

7.8  19.1  1313.5 

4  23  1308 


ASIA 


NAGPUR/SONEGAON 
NOTES  ON  PAGE  108 


WMO  42867   21  06N   79  03E   310  M 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

981 

979 

977 

975 

972 

967 

968 

970 

973 

975 

980 

982 

975 

1952 

982 

979 

976 

975 

969 

968 

968 

968 

973 

975 

980 

983 

975 

1953 

981 

981 

976 

975 

971 

967 

968 

968 

972 

978 

981 

982 

975 

1954 

980 

979 

978 

974 

968 

967 

967 

968 

969 

977, 

982 

980 

974 

1955 

983 

978 

976 

974 

970 

966 

969 

968 

971 

975 

979 

982 

974 

1956 

979 

979 

977 

973 

967 

968 

967 

969 

970 

976 

981 

982 

974 

1957 

980 

979 

979 

976 

972 

068 

967 

968 

973 

978 

982 

981 

975 

1958 

982 

978 

978 

975 

971 

967 

966 

969 

971 

976 

980 

983 

975 

1959 

981 

979 

978 

975 

970 

968 

966 

967 

970 

975 

980 

982 

974 

1960 

982 

980 

977 

975 

969 

968 

968 

968 

971 

976 

981 

982 

975 

779.1       977.2       974.7       969.9       967.4       967.4       968.3       971.3       976.1        980.6       981.9 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1017 

1014 

1012 

1009 

1006 

1001 

1002 

1004 

1008 

1010 

1015 

1018 

1010 

1952 

1018 

1014 

1011 

1009 

1003 

1001 

1002 

1003 

1007 

1010 

1015 

1019 

1009 

1953 

1017 

1016 

1011 

1009 

1004 

1000 

1003 

1003 

1006 

1012 

1017 

1019 

1010 

1954 

1016 

1015 

1013 

1008 

1002 

1001 

1001 

1003 

1004 

1012 

1018 

1016 

1009 

1955 

1019 

1013 

1011 

1009 

1003 

1000 

1003 

1003 

1006 

1010 

1015 

1018 

1009 

1956 

1016 

1015 

1011 

1007 

1001 

1002 

1002 

1003 

1005 

1011 

1017 

1018 

1009 

1957 

1016 

1015 

1014 

1010 

1006 

1002 

1002 

1003 

1007 

1013 

1017 

1017 

1010 

1958 

1019 

1014 

1013 

1009 

1004 

1001 

1001 

1003 

1006 

1011 

1016 

1019 

1010 

1959 

1017 

1015 

1012 

1009 

1004 

1002 

1001 

1002 

1004 

1010 

1016 

1018 

1009 

1960 

1018 

1015 

1013 

10C9 

1003 

1002 

1003 

1003 

1006 

1012 

1017 

1018 

1010 

MEAN   1017.3  1014.6  1012.1  1008.8  1003.6  1001.2  1002.0  1003.0  1005.9  1011.1  1016.3  1018.0   1009.5 
TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

19, 

,5 

23, 

,5 

27, 

,6 

30, 

,7 

35, 

.0 

32, 

,7 

28, 

,7 

26.9 

1952 

20, 

,9 

24, 

,1 

26, 

,9 

33, 

.2 

36, 

.8 

33, 

,4 

28, 

,3 

26.9 

1953 

20, 

,8 

25, 

,3 

30, 

,3 

32, 

.5 

36. 

.6 

34, 

,4 

27, 

,9 

26.8 

1954 

19, 

,8 

24, 

,8 

28, 

,1 

32, 

•  8 

37, 

.2 

32, 

,9 

27, 

,3 

27.6 

1955 

20, 

,9 

24, 

,3 

28, 

,9 

30, 

,3 

34, 

,9 

31, 

,7 

27, 

,6 

26.9 

1956 

20, 

,8 

22, 

,8 

28, 

,9 

33, 

.2 

35, 

.2 

29, 

,6 

26, 

.8 

27.1 

1957 

21, 

.6 

21, 

,9 

24, 

,9 

30, 

.3 

33, 

,9 

32, 

,9 

27, 

,5 

27.3 

1958 

21, 

,5 

24, 

,0 

27, 

,7 

32, 

,7 

36, 

.1 

34, 

,7 

27, 

,5 

27.7 

1959 

21. 

.1 

23. 

,3 

28, 

,1 

31, 

.7 

35, 

.5 

31, 

,3 

26, 

,8 

26.6 

1960 

19, 

,7 

23. 

.5 

25, 

,9 

31, 

.0 

35, 

■  2 

31, 

,7 

27, 

,6 

26.5 

MEAN 

20, 

.7 

23, 

,8 

27, 

,7 

31 

.8 

35 

■  6 

32, 

,5 

27, 

•  6 

27.0 

CLINO 

20, 

.7 

23, 

,8 

27, 

,7 

31, 

.8 

35 

>6 

32, 

,5 

27, 

.6 

27.1 

21.5    20.3 


25.7    21.5 


22.0    20.4 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FE 

1951  0 

1952  0  1 

1953  0 

1954  0 

1955  15 

1956  0 


JUN 


225 


JUL 


383 


AUG 


205 


SEP 


57  323  260  176 

84  261  230  63 

128  163  387  134 

232  476  207  284 

312  305  429  127 


317 


TOTAL 

1019 

683 

839 

1215 

1442 

1306 


1959 
1960 


MEAN 
CLINO 


24.7 
22 


339 
141 


174. 
210 


483 
592 


351. 
407 


241 
155 


249 
153 


180.5 
173 


1432 
1245 


1128. 
1251 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


NEW  DELHI /SAFDARJUNG 
NOTES  ON  PAGE  108 
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STATION  PRESSURE  MB 


1951 

992 

989 

987 

983 

981 

974 

976 

977 

982 

985 

990 

993 

984 

1952 

993 

990 

986 

983 

978 

975 

975 

976 

981 

985 

990 

994 

984 

1953 

993 

992 

985 

984 

979 

974 

975 

976 

981 

987 

991 

992 

984 

1954 

990 

990 

988 

982 

977 

974 

974 

975 

979 

987 

992 

992 

983 

1955 

995 

989 

985 

984 

979 

973 

974 

977 

981 

986 

990 

993 

984 

1956 

990 

990 

987 

982 

975 

974 

977 

977 

981 

987 

992 

993 

984 

1957 

991 

990 

989 

985 

981 

976 

974 

977 

981 

988 

992 

992 

985 

1958 

993 

990 

988 

984 

979 

975 

974 

977 

980 

987 

992 

993 

984 

1959 

992 

989 

987 

984 

978 

976 

975 

976 

980 

986 

991 

993 

984 

1960 

993 

990 

988 

985 

978 

975 

975 

976 

981 

987 

991 

993 

984 

MEAN    992.2   989.9   987.0   983.6   978.5   974.6   974.9   976.4   980.7   986.5   991.1   992. 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1951 

1018 

1015 

1012 

1008 

1005 

998 

999 

1001 

1006 

1009 

1015 

1019 

1009 

1952 

1019 

1015 

1011 

1008 

1002 

999 

999 

1000 

1005 

1010 

1015 

1020 

1009 

1953 

1019 

1017 

1010 

1008 

1003 

998 

999 

1001 

1005 

1012 

1017 

1018 

1009 

1954 

1017 

1017 

1013 

1007 

1001 

997 

998 

999 

1003 

1012 

1017 

1018 

1008 

1955 

1021 

1014 

1010 

1008 

1003 

997 

998 

1001 

1005 

1010 

1015 

1019 

1008 

1956 

1016 

1015 

1012 

1007 

999 

998 

1001 

1001 

1005 

1012 

1018 

1019 

1009 

1957 

1017 

1016 

1014 

1010 

1005 

999 

998 

1001 

1006 

1012 

1018 

1018 

1010 

1958 

1019 

1015 

1013 

1008 

1003 

999 

998 

1001 

1004 

1011 

1018 

1019 

1009 

1959 

1018 

1015 

1012 

1009 

1002 

999 

999 

1000 

1004 

1011 

1016 

1019 

1009 

1960 

1020 

1016 

1013 

1009 

1002 

999 

999 

1000 

1005 

1012 

1017 

1019 

1009 

MEAN 

1018.4  1015. 

5  1012.0  1008.2  1002.5 

998.3 

998. 

8  1000.5  1004.8  1011. 

1016.6  1018.8 

1008 

TEMPERATURE  DEG  C 


YEAR 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 


1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


16.1 
14.2 

14.1 


17.8 
17.6 


30.7 

29 

8 

29 

3 

21 

8 

15 

9 

29.2 

30 

6 

26 

8 

20 

6 

16 

1 

29.4 

29 

6 

26 

4 

20 

3 

18 

1 

31,4 

30 

3 

23 

7 

20 

4 

16 

2 

29.3 

28 

8 

24 

5 

19 

6 

15 

8 

29.6 

30 

5 

24 

8 

19 

2 

16 

1 

30.5 

27 

8 

25 

9 

20 

9 

15 

9 

29.6 

29 

0 

25 

7 

20 

4 

16 

6 

30.3 

29 

7 

27 

1 

20 

6 

16 

3 

29.3 

30 

1 

25 

4 

19 

7 

16 

1 

22.9    29.1 


PRECIPITATION  MM 


1951 

23 

1952 

9 

1953 

74 

1954 

30 

1955 

33 

1956 

34 

1957 

51 

1958 

26 

1959 

41 

1960 

12 

MEAN 

33.3 

CLINO 

25 

JUL 


286 


AUG 


221 


SEP 


21 


128 

218 

113 

221 

357 

13 

209 

3 

203.9 

113 

5 

211 

173 

150 

OCT 


123  79  103  8 

52  323  0  0 

243  253  65  2 

233  15  59  238 

113  230  249  88 


236 


444 
520 
689 
709 
804 


1034 
555 
764 


718.1 
715 


ASIA 
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STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1893  1011.9  1012.9  1010.8  1008.1  1006. A  1005.8  1005.8  1007.5  1008.5  1009.1  1010.8  1012.9  1009.2 

1894  1012.5  1012.5  1010.2  1008.1  1006.8  1005.8  1006.4  1006.1  1007.5  1008.8  1011.5  1012.5  1009.1 

1895  1012.9  1013.2  1010.8  1008.8  1007.5  1006.4  1007.1  1006.8  1008.1  1009.1  1012.5  1011.9  1009.6 

1896  1013.5  1012.9  1010.5  1008.1  1007.5  1005.8  1007.5  1008.8  1008.5  1011.2  1010.2  1012.9  1009.8 

1897  1013.5  1011.5  1010.8  1009.5  1006.8  1005.8  1006.4  1006.4  1007.8  1009.8  1010.5  1011.9  1009.2 

1898  1013.6  1010.5  1011.2  1008.1  1006.1  1005.8  1005.4  1007.8  1007.8  1008.8  1009.5  1011.5  1008.8 

1899  1012.9  1011.9  1010.8  1008.5  1006.8  1006.4  1007.1  1006.8  1009.1  1009.8  1012.2  1013.5  1009.7 

1900  1013.2  1012.5  1011.5  1009.1  1008.8  1006.8  1006.8  1007.5  1008.8  1010.2  1010.5  1012.5  1009.9 

MEAN  1013.0  1012.2  1010.8  1008.5  1007.1  1006.1  1006.6  1007.2  1008.3  1009.6  1011.0  1012.5  1009.4 


1009. 

5 

1010. 

0 

1009, 

4 

1010. 

0 

1009. 

9 

1009. 

,2 

1009. 

,3 

1008, 

,9 

1009, 

,1 

1008, 

,4 

1009, 

,4 

1009, 

,4 

1009. 

.3 

1009, 

.1 

1009, 

,9 

1009, 

,2 

1008 

.5 

1008 

.5 

1009 

.2 

1009 

.2 

1009 

.0 

1906  1012.9  1011.2  1012.2  1008.8  1006.8  1006.1  1005.4  1006.8  1007.8  1009.5  1011.5  1011.2 

1907  1012.9  1012.5  1010.8  1009.1  1007.1  1005.8  1005.8  1008.1  1008.5  1009.1  1009.8  1011.9 

1908  1014.2  1011.5  1011.2  1007.1  1006.4  1005.8  1006.8  1006.8  1006.8  1008.5  1010.5  1011.5 

1909  1011.9  1012.2  1010.5  1008.5  1006.1  1006.1  1007.1  1007.1  1007.5  1009.1  1010.8  1011.9 

1910  1011.2  1010.5  1009.8  1007.8  1007.1  1005.1  1005.8  1005.8  1006.1  1008.5  1010.5  1012.9 

MEAN  1013.1  1012.5  1011.0  1008.6  1006.8  1006.3  1006.4  1007.1  1008.0  1009.3  1011.2  1012.2 

1911  1012.2  1013.5  1010.8  1008.1  1006.4  1006.4  1007.1  1007.1  1007.8  1010.5  1010.8  1011.5 

1912  1014.2  1012.2  1010.8  1009.8  1007.1  1006.1  1005.8  1006.4  1007.5  1009.1  1010.2  1012.5 

1913  1012.9  1011.5  1009.8  1007.8  1006.4  1005.1  1006.4  1007.1  1008.1  1009.8  1011.2  1012.5 

1914  1014.9  1012.9  1011.2  1010.2  1007.5  1006.1  1005.8  1007.5  1008.8  1011.2  1010.5  1011.9 

1915  1013.5  1012.2  1012.9  1009.5  1006.1  1005.1  1006.4  1006.8  1007.8  1008.1  1009.1  1012.5 

1916  1013.9  1011.2  1010.5  1008.5  1005.8  1004.7  1005.1  1006.8  1006.1  1007.5  1009.8  1011.5 

1917  1013.2  1011.2  1009.8  1008.1  1008.1  1005.4  1005.4  1006.1  1006.8  1007.8  1009.5  1010.5 

1918  1010.8  1013.5  1010.8  1008.8  1005.4  1006.4  1007.1  1007.5  1008.8  1010.2  1009.1  1012.2 

1919  1012.9  1012.9  1012.2  1008.8  1006.8  1005.4  1005.8  1007.8  1008.1  1009.8  1009.1  1011.2 

1920  1012.5  1012.5  1010.2  1008.8  1006.8  1006.1  1006.8  1007.5  1007.5  1008.8  1008.8  1011.9 

MEAN  1013.1  1012.4  1010.9  1008.B  1006.6  1005.7  1006.2  1007.1  1007.7  1009.3  1009.8  1011.8   1009.1 

1921  1011.5  1011.5  1039.8  1008.8  1005.1  1004.4  1005.4  1006.8  1008.5  1009.1  1012.5  1011.9   1008.8 

1922  1012.2  1011.5  1010.8  1008.5  1006.4  1005.8  1006.4  1006.1  1007.1  1009.5  1009.5  1012.5   1008.9 

1923  1012.2  1011.2  1011.5  1006.8  1006.1  1005.4  1006.1  1007.1  1007.1  1009.5  1010.5  1011.5   1008.8 

1924  1013.9  1011.5  1010.8  1007.8  1005.8  1006.4  1006.1  1006.4  1007.8  1009.5  1009.1  1012.9   1009.0 

1925  1010.8  1011.9  1009.8  1008.5  1006.4  1005.8  1007.5  1006.4  1008.8  1009.8  1010.5  1012.9   1009.1 

1926  1013.2  1013.2  1011.9  1009.8  1007.1  1005.8  1006.1  1007.1  1007.1  1008.1  1010.5  1011.2   1009.3 

1927  1011.5  1011.9  1008.8  1007.8  1006.8  1006.1  1006.4  1007.5  1007.5  1010.2  1010.8  1012.9   1009.0 

1928  1012.9  1012.2  1010.8  1007.8  1007.1  1004.7  1006.4  1008.1  1007.5  1008.5  1011.2  1010.8   1009.0 

1929  1012.5  1011.2  1010.5  1009.1  1006.4  1006.1  1006.4  1007.1  1007.5  1009.8  1010.2  1011.5   1009.0 

1930  1012.9  1012.9  1010.5  1008.5  1007.1  1006.8  1007.1  1007.5  1008.8  1009.8  1011.5  1013.2   1009.7 

MEAN  1012.4  1011.9  1010.5  1008.3  1006.4  1005.7  1006.4  1007.0  1007.8  1009.4  1010.6  1012.1   1009.0 

1931  1013.2  1012.9  1012.2  1009.5  1006.8  1006.1  1007.1  1006.8  1007.5  1009.5  1011.2  1010.8   1009.5 

1932  1015.2  1012.9  1011.5  1C09.5  1006.8  1006.8  1006.1  1007.1  1008.5  1009.1  1010.2  1012.9   1009.7 

1933  1012.5  1011.9  1010.5  1009.1  1007.1  1006.8  1006.4  1007.5  1008.1  1008.8  1010.5  1011.2   1009.2 

1934  1010.8  1011.9  1009.8  1008.1  1007.5  1006.4  1006.1  1007.8  1007.8  1009.1  1011.2  1012.9   1009.1 

1935  1012.9  1011.5  1009.8  1008.1  1005.8  1005.4  1005.8  1007.1  1007.8  1008.5  1011.2  1011.9   1008.8 

1936  1012.2  1011.2  1010.8  1008.1  1005.1  1006.8  1006.4  1006.8  1007.5  1009.8  1011.2  1011.2   1008.9 

1937  1011.9  1011.5  1009.5  1007.8  1006.4  1005.1  1005.8  1006.4  1008.1  1009.8  1009.5  1011.5   1008.6 

1938  1012.5  1011.2  1008.8  1008.1  1005.1  1005.4  1005.8  1006.1  1006.8  1009.5  1011.2  1011.2   1008.5 

1939  1012.5  1012.5  1010.2  1007.8  1005.8  1006.4  1006.8  1006.4  1008.5  1008.8  1009.1  1013.9   1009.1 

1940  1013.5  1013.5  1010.5  1010.5  1006.1  1006.1  1007.5  1007.8  1009.1  1010.8  1009.5  1013.2   1009.8 

MEAN  1012.7  1012.1  1010.4  1008.7  1006.3  1006.1  1006.4  1007.0  1008.0  1009.4  1010.5  1012.1   1009.1 
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STATION  PRESSUPE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1941  1013.2  1013.5  1011.5  1009.1  1006.4  1007.5  1008.1  1006.8  1008.5  1010.2  1009.1  1011.2  1009.6 

1942  1013.2  1012.5  1010.2  1009.5  1006.4  1005.4  1007.1  1006.8  1008.1  1009.5  1010.8  1010.8  1009.2 

1943  1012.8  1012.1  1010.2  1010.2  1005.9  1006.5  1007.2  1007.4  1008.2  1009.3  1010.4  1013.6  1009.5 

1944  1013.7  1012.3  1011.0  1010.0  1006.1  1006.3  1006.4  1007.3  1007.6  1008.5  1009.1  1010.9  1009.1 

1945  1012.5  1010.4  1011.6  1008.8  1006.9  1006.3  1006.3  1006.7  1008.0  1009.7  1010.5  1011.9  1009.1 

1946  1013.4  1012.4  1010.5  1009.5  1007.2  1006.0  1006.4  1006.8  1008.5  1008.9  1009.5  1009.6  1009.1 

1947  1011.7  1011.7  1011.0  1007.6  1007.2  1006.3  1006.6  1006.2  1007.8  1010.3  1012.6  1011.7  1009.2 

1948  1012.7  1012.9  1011.7  1009.7  1006.6  1006.5  1005.9  1006.5  1007.9  1009.8  1010.8  1011.8  1009.4 

1949  1013.5  1012.4  1011.0  1008.7  1006.3  1005.9  1006.1  1006.2  1007.0  1008.5  1011.3  1011.4  1009.0 

1950  1012.2  1011.2  1010.4  1007.7  1005.6  1005.1  1006.0  1006.6  1007.8  1008.8  1009.7  1012.3  1008.6 

MEAN  1012.9  1012.1  1010.9  1009.1  1006.5  1006.2  1006.6  1006.7  1007.9  1009.4  1010.4  1011.5  1009.2 

1951  1011.9  1011.3  1010.8  1009.0  1007.8  1005.3  1006.3  1007.8  1008.0  1009.2  1010.4  1012.3  1009.2 

1952  1013.1  1011.3  1010.0  1009.7  1006.1  1C06.7  1006.6  1007.1  1008.1  1008.4  1010.5  1013.8  1009.3 

1953  1012.9  1013.3  1010.4  1009.1  1007.1  1005.4  1006.6  1007.9  1008.0  1009.2  1011.4  1012.9  1009.5 

1954  1010.9  1011.6  1011.0  1007.8  1005.7  1005.6  1005.7  1006.1  1007.3  1008.9  1012.6  1010.4  1008.6 

1955  1013.6  1009.9  1009.8  1008.1  1005.3  1005.6  1006.8  1006.3  1007.5  1008.6  1009.8  1012.4  1008.6 

1956  1011.7  1011.6  1010.8  1007.5  1005.0  1006.2  1006.9  1007.3  1007.4  1008.5  1011.5  1013.3  1009.0 

1957  1012.4  1012.2  1011.8  1010.1  1007.2  1006.2  1006.6  1007.1  1008.6  1010.3  1012.2  1011.6  1009.7 

1958  1014.3  1012.4  1011.5  1009.9  1006.4  1006.3  1006.6  1006.2  1007.9  1008.6  1010.4  1013.2  1009.5 

1959  1013.4  1012.3  1011.8  1008.9  1006.2  1005.6  1006.0  1005.7  1006.5  1008.7  1010.3  1012.2  1009.0 

1960  1012.6  1011.9  1010.4  1008.5  1006.0  1006.3  1005.9  1006.7  1006.5  1009.5  1010.6  1012.2  1008.9 

MEAN  1012.7  1011.8  1010.8  1008.9  1006.3  1005.9  1006.4  1006.8  1007.6  1009.0  1011.0  1012.4  1009.1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1893  1013.2  1014.2  1012.2  1009.5  1007.8  1007.1  1007.1  1008.8  1009.5  1010.2  1012.2  1014.2  1010.5 

1894  1013.5  1013.9  1011.5  1009.5  1007.8  1006.8  1007.8  1007.5  1008.8  1009.8  1012.9  1013.9  1010.3 

1895  1014.2  1014.6  1012.2  1010.2  1008.8  1007.5  1008.5  1007.8  1009.5  1010.5  1013.9  1012.9  1010.9 

1896  1014.9  1014.2  1011.9  1009.5  1008.5  1007.1  1008.8  1009.8  1009.8  1012.5  1011.5  1014.2  1011.1 

1897  1014.9  1012.9  1011.9  1010.8  1007.8  1007.1  1007.8  1007.8  1009.1  1011.2  1011.9  1013.2  1010.5 

1898  1014.9  1011.5  1012.2  1009.5  1007.5  1007.1  1006.8  1008.8  1009.1  1010.2  1010.8  1012.9  1010.1 

1899  1014.2  1013.2  1012.2  1009.8  1008.1  1007.8  1008.5  1008.1  1010.5  1011.2  1013.5  1014.6  1011.0 

1900  1014.6  1013.9  1012.9  1010.5  1010.2  1008.1  1008.1  1008.8  1010.2  1011.2  1011.9  1013.9  1011.2 

MEAN  1014.3  1013.6  1012.1  1009.9  1008.3  1007.3  1007.9  1008.4  1009.6  1010.9  1012.3  1013.7  1010.7 

1901  1014.6  1013.5  1012.9  1009.8  1008.5  1008.1  1007.8  1008.5  1010.2  1010.5  1011.2  1014.2  1010.8 

1902  1014.2  1015.9  1012.2  1010.2  1008.1  1008.5  1008.5  1008.1  1009.8  1012.9  1013.2  1013.5  1011.3 

1903  1015.2  1015.6  1012.2  1010.5  1008.5  1007.1  1006.8  1008.5  1009.1  1009.8  1012.5  1012.9  1010.7 

1904  1014.6  1014.2  1012.2  1009.5  1007.8  1008.8  1008.1  1009.1  1011.2  1010.8  1014.6  1014.6  1011.3 

1905  1015.6  1014.6  1012.5  1011.2  1008.1  1008.1  1008.5  1008.5  1009.5  1010.5  1014.2  1013.9  1011.3 

1906  1014.2  1012.5  1013.5  1010.2  1008.1  1007.5  1006.8  1008.1  1009.1  1010.8  1012.9  1012.2  1010.5 

1907  1013.9  1013.9  1012.2  1010.5  1008.5  1007.1  1006.8  1009.1  1009.8  1010.5  1011.2  1013.2  1010.6 

1908  1015.6  1012.9  1012.5  1008.5  1007.8  1007.1  1007.8  1007.8  1008.1  1009.8  1011.9  1012.5  1010.2 

1909  1013.2  1013.5  1011.9  1009.8  1007.5  1007.5  1008.5  1008.5  1008.8  1010.5  1012.2  1013.2  1010.4 

1910  1012.5  1011.9  1011.2  1009.1  1008.5  1006.1  1007.1  1007.1  1007.5  1009.8  1011.5  1014.2  1009.7 

MEAN  1014.4  1013.9  1012.3  1009.9  1008.1  1007.6  1007.7  1008.3  1009.3  1010.6  1012.5  1013.4  1010.7 

1911  1013.5  1014.9  1012.2  1009.5  1007.5  1007.8  1008.5  1008.5  1009.1  1011.9  1012.2  1012.9  1010.7 

1912  1015.6  1013.2  1012.2  1011.2  1008.5  1007.1  1006.8  1007.8  1008.8  1010.5  1011.5  1013.9  1010.6 

1913  1014.2  1012.9  1011.2  1009.1  1007.8  1006.4  1007.8  1008.5  1009.5  1011.2  1012.5  1013.9  1010.4 

1914  1015.9  1014.2  1012.5  1011.5  1008.8  1007.1  1007.1  1008.8  1010.2  1012.5  1011.5  1012.9  1011.1 

1915  1014.9  1013.2  1013.9  1010.8  1007.5  1006.4  1007.8  1007.8  1008.8  1009.5  1010.5  1013.9  1010.4 

1916  1015.2  1012.5  1011.9  1009.8  1007.1  1006.1  1006.4  1008.1  1007.1  1008.8  1011.2  1012.5  1009.7 

1917  1014.6  1012.5  1011.2  1009.5  1009.1  1006.8  1006.8  1007.5  1008.1  1009.1  1010.8  1011.9  1009.8 

1918  1012.2  1014.9  1012.2  1010.2  1006.8  1007.8  1008.5  1008.5  1010.2  1011.5  1010.5  1013.5  1010.6 

1919  1014.2  1014.2  1013.5  1010.2  1007.8  1006.4  1007.1  1009.1  1009.5  1011.2  1010.5  1012.5  1010.5 

1920  1013.5  1013.9  1011.5  1009.8  1008.1  1007.5  1008.1  1008.8  1008.8  1010.2  1010.2  1013.2  1010.3 

MEAN   1014.4  1013.6  1012.2  1010.2  1007.9  1006.9  1007.5  1008.3  1009.0  1010.6  1011.1  1013.1  1010.4 
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1921  1013.2  1012.9  1010.8  1009.8  1006.4  1005.8  1006.8  1008.1  1009.5  1010.5  1013.9  1013.2  1010.1 

1922  1013.5  1012.9  1012.2  1009.8  1007.8  1007.1  1007.8  1007.5  1008.5  1010.8  1010.8  1013.9  1010.2 

1923  1013.5  1012.5  1012.9  1007.8  1007.5  1006.8  1007.5  1008.5  1008.5  1010.8  1011.9  1012.9  1010.1 

1924  1014.9  1012.9  1011.9  1009.1  1007.1  1007.8  1007.5  1007.8  1009.1  1010.8  1010.5  1014.2  1010.3 

1925  1012.2  1013.2  1011.2  1009.8  1007.8  1006.8  1008.8  1007.8  1010.2  1011.2  1011.9  1013.9  1010.4 

1926  1014.6  1014.6  1013.2  1011.2  1008.5  1007.1  1007.1  1008.5  1008.5  1009.5  1011.9  1012.5  1010.6 

1927  1012.9  1013.2  1010.2  1009.1  1008.1  1007.5  1007.5  1008.8  1008.5  1011.5  1012.2  1014.2  1010.3 

1928  1014.2  1013.5  1012.2  1009.1  1008.1  1006.1  1007.8  1009.5  1008.8  1009.8  1012.5  1012.2  1010.3 

1929  1013.5  1012.9  1011.9  1010.5  1007.5  1007.5  1007.8  1008.5  1008.8  1011.2  1011.5  1012.9  1010.4 

1930  1014.2  1014.2  1011.9  1009.8  1008.1  1007.8  1008.5  1008.8  1009.8  1010.8  1012.9  1014.6  1011.0 

MEAN  1013.7  1013.3  1012.1  1009.6  1007.7  1007.0  1007.7  1008.4  1009.0  1010.7  1012.0  1013.5  1010.4 

1931  1014.6  1014.2  1013.5  1010.8  1008.1  1007.1  1008.5  1008.1  1008.8  1010.8  1012.5  1012.2  1010.8 

1932  1016.6  1014.2  1012.9  1010.8  1007.8  1008.1  1007.5  1008.5  1009.5  1010.5  1011.2  1014.2  1011.0 

1933  1013.9  1013.2  1011.9  1010.5  1008.5  1008.1  1007.8  1008.8  1009.5  1010.2  1011.9  1012.5  1010.6 

1934  1012.2  1013.2  1011.5  1009.5  1008.8  1007.8  1007.5  1009.1  1009.1  1010.5  1012.5  1013.9  1010.5 

1935  1014.2  1012.9  1011.2  1009.5  1006.8  1006.8  1007.1  1008.5  1009.1  1009.8  1012.5  1013.2  1010.1 

1936  1013.5  1012.5  1011.9  1009.1  1006.1  1008.1  1007.5  1007.8  1008.8  1011.2  1012.2  1012.2  1010.1 

1937  1013.2  1012.9  1010.8  1009.1  1007.8  1006.4  1006.8  1007.8  1009.5  1011.2  1010.8  1012.5  1009.9 

1938  1013.9  1012.5  1010.2  1009.5  1006.4  1006.8  1007.1  1007.5  1008.1  1010.8  1012.5  1012.5  1009.8 

1939  1013.9  1013.9  1011.5  1009.1  1007.1  1007.5  1008.1  1007.8  1009.8  1010.2  1010.5  1015.2  1010.4 

1940  1014.9  1014.6  1011.9  1011.9  1007.5  1007.5  1008.8  1009.1  1010.5  1012.2  1010.8  1014.6  1011.2 

MEAN  1014.1  1013.4  1011.7  1010.0  1007.5  1007.4  1007.7  1008.3  1009.3  1010.7  1011.7  1013.3  1010.4 

1941 

1942 
1943 
1944 
1945 

1946  1014.3  1013.5  1011.6  1010.6  1008.3  1007.1  1007.5  1007.9  1009.6  1010.0  1010.6  1010.7  1010.1 

1947  1012.6  1012.8  1012.1  1008.7  1008.4  1007.4  1007.7  1007.2  1008.9  1011.4  1013.7  1012.8  1010.3 

1948  1013.6  1014.0  1012.8  1010.8  1007.7  1007.6  1007.0  1007.6  1009.0  1010.9  1011.9  1012.9  1010.5 

1949  1014.4  1013.5  1012.1  1009.9  1007.1  1007.0  1007.2  1007.3  1008.1  1009.6  1012.4  1012.5  1010.1 

1950  1013.1  1012.3  1011.5  1008.8  1006.7  1006.2  1007.0  1007.7  1008.9  1009.9  1010.8  1013.4  1009.7 

MEAN  1013.9  1013.3  1012.1  1010.2  1007.5  1007.3  1007.7  1007.9  1009.1  1010.5  1011.5  1012.7  1010.3 

1951  1013.2  1012.6  1012.1  1010.3  1009.1  1006.6  1007.6  1009.1  1009.3  1010.5  1011.7  1013.6  1010.5 

1952  1014.4  1012.6  1011.3  1011.0  1007.5  1008.0  1007.8  1008.3  1009.4  1009.7  1011.8  1015.1  1010.6 

1953  1014.2  1014.6  1011.7  1010.4  1008.4  1006.7  1007.9  1009.2  1009.3  1010.5  1012.7  1014.2  1010.8 

1954  1012.2  1012.9  1012.3  1009.1  1007.0  1006.9  1007.0  1007.4  1008.6  1010.2  1013.9  1011.7  1009.9 

1955  1014.9  1011.2  1011.1  1009.4  1006.6  1006.9  1008.1  1007.6  1008.8  1009.9  1011.1  1013.7  1009.9 

1956  1013.0  1012.9  1012.1  1008.8  1006.3  1007.5  1008.2  1008.6  1008.7  1009.8  1012.8  1014.6  1010.3 

1957  1013.7  1013.5  1013.1  1011.3  1008.5  1007.5  1007.9  1008.4  1009.9  1011.6  1013.5  1012.9  1011.0 

1958  1015.6  1013.7  1012.8  1011.2  1007.7  1007.6  1007.9  1007.5  1009.2  1009.9  1011.7  1014.5  1010.8 

1959  1014.7  1013.6  1013.1  1010.2  1007.5  1006.9  1007.3  1007.0  1007.8  1010.0  1011.6  1013.5  1010.3 

1960  1013.9  1013.2  1011.7  1009.8  1007.3  1007.6  1007.2  1008.0  1007.8  1010.8  1011.9  1013.5  1010.2 

MEAN  1014.0  1013.1  1012.1  1010.2  1007.6  1007.2  1007.7  1008.1  1008.9  1010.3  1012.3  1013.7  1010.4 
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25, 

•  6 

28, 

,2 

29, 

,8 

29, 

,7 

29, 

,4 

29, 

,6 

28, 

,9 

28, 

,4 

26, 

.9 

25, 

.7 

28, 

,2 

30, 

.7 

29, 

.4 

28, 

.8 

28, 

.3 

28, 

,7 

27, 

,9 

27, 

.2 

26, 

>1 

28, 

,1 

MEAN 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


26.9 
26.3 


25.8 
26.1 


28.3    29.2 


30.4 

29.5 

28, 

,8 

29.2 

29.0 

28.6 

27. 

,1 

26. 

,3 

28, 

,1 

30.4 

29.6 

28, 

,9 

29.1 

28.6 

28.7 

27, 

,9 

27. 

,1 

28, 

,5 

30.9 

30.4 

29, 

,5 

29.2 

29.1 

28.2 

27, 

,2 

25. 

,9 

28, 

,8 

30.4 

29.6 

28, 

,7 

28.3 

28.7 

27.4 

26, 

,6 

25. 

,9 

28, 

,0 

29.3 

28.8 

28, 

.2 

28.3 

28.4 

28.1 

26, 

,8 

25. 

,2 

27, 

,7 

28.8 

27.9 

27, 

,7 

27.2 

27.3 

27.0 

26, 

.3 

25, 

.3 

27, 

.1 

29.7 

29.1 

28, 

.4 

28.0 

26.9 

27.4 

26, 

,1 

24, 

>6 

27, 

.2 

29.1 

28.9 

28, 

,3 

27.9 

28.0 

27.5 

27, 

•  0 

26, 

.9 

27, 

,8 

30.4 

29.5 

28, 

.9 

29.0 

28.8 

- 

- 

- 

- 

29.4    29.9 


28.6    28.5 


26.6    27.9 


28.9    28.8 


27.8 
28.1 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1893  24  0 

1894  13  1 

1895  36  0 

1896  37  0 

1897  5  95 

1898  73  3 

1899  28  14 

1900  9  1 

MEAN  28.1  14. 

1901  40  20 

1902  192  114 

1903  36  19 

1904  31  1 

1905  14  0 

1906  54  0 

1907  93  9 

1908  49  34 

1909  121  59 

1910  62  77 

MEAN  69.2  33, 


1911 

31 

1912 

3 

1913 

55 

1914 

20 

1915 

5 

1916 

0 

1917 

67 

1918 

128 

1919 

30 

1920 

283 

MEAN 

62.2 

267 
117 


699 

815 

1297 

1773 
694 

1293 
883 

1085 


36.1   266.1   340.8   243.1   1067.4 


70 

364 

107 

379 

470 

332 

341 

533 

87 

150 

512 

294 

218 

276 

324 

398 

33 

124 

692 

53 

1109 

0 

341 

352 

146 

1221 

62 

100 

91 

210 

621 

2 

83 

94 

263 

484 

0 

384 

318 

106 

917 

2 

391 

441 

108 

1140 

0 

357 

266 

134 

1014 

95 

367 

35 

129 

796 

10 

213 

161 

175 

874 

2 

248 

125 

6 

744 

30.6 

260.8 

257.5 

133.0 

892, 

3 

172 

268 

290 

770 

56 

197 

272 

120 

728 

2 

339 

441 

119 

1046 

4 

627 

115 

290 

1083 

15 

72 

326 

201 

873 

49 

56 

199 

200 

815 

52 

20 

248 

105 

620 

4 

124 

456 

191 

965 

9 

285 

450 

300 

1196 

11 

92 

692 

58 

1210 

12.9         23.9 


30.5       198.4       346.7       187.4 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


PAMBAN  -  CON. 
NOTES  ON  PAGE  108 


WMO  43363   09  16N   79  1BE 


PRECIPITATION  MM 


YEAR 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

MEAN 


104 
76 


172  116  269 

170  239  112 

280  120  234 

129  175  108 


223 


411 


436 


875 
672 
932 
551 


97 

522 

160 

1028 

229 

332 

366 

1198 

289 

120 

14 

845 

32.7       195.4       264.2       193.0 


1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

MEAN 


160 

368 

840 

1568 

307 

311 

211 

968 

160 

177 

101 

614 

338 

106 

85 

851 

249 

322 

113 

962 

160 

363 

279 

998 

249 

391 

41 

1079 

90 

55 

141 

697 

35 

419 

66 

747 

240 

585 

128 

1258 

18.9    28.4 


20.4   198.8   309.7   200.5 


1941 

125 

1942 

0 

1943 

117 

1944 

8 

1945 

9 

1946 

4 

1947 

65 

1948 

98 

1949 

157 

1950 

53 

MEAN 


10 
15.8 


337 

582 

82 

1240 

59 

176 

687 

1039 

159 

207 

139 

711 

194 

557 

160 

1087 

175 

296 

188 

851 

236 

416 

219 

1045 

167 

33 

74 

752 

77 

383 

248 

819 

122 

393 

205 

1001 

150 

219 

77 

666 

14.5       167.6       326.2       207.9 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


176 
181 


48 

385 

167 

1018 

21 

128 

20 

461 

264 

303 

84 

813 

266 

103 

233 

927 

108 

227 

443 

1164 

97 

349 

182 

685 

187 

549 

393 

1245 

126 

184 

62 

649 

173 

299 

101 

732 

307 

356 

127 

1059 

159.7 

288.3 

181.2 

875 

175 

308 

196 

922 

ASIA 


PATNA 

NOTES  ON  PAGE  109 


WMO  42491   25  37N   85  10E    53  M 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

1012 

1008 

1006 

1002 

999 

993 

996 

996 

1001 

1004 

1009 

1012 

1003 

1952 

1012 

1008 

1005 

1003 

998 

994 

994 

995 

999 

1004 

1009 

1014 

1003 

1953 

1012 

1010 

1004 

1002 

997 

994 

995 

995 

1000 

1006 

1010 

1012 

1003 

1954 

1010 

1008 

1006 

1000 

996 

993 

994 

994 

998 

1005 

1010 

1011 

1002 

1955 

101* 

1007 

1004 

1002 

997 

993 

994 

997 

1000 

1005 

1009 

1012 

1003 

1956 

1009 

1009 

1005 

1001 

995 

994 

996 

995 

998 

1006 

1011 

1012 

1003 

1957 

1011 

1009 

1007 

1002 

998 

994 

994 

996 

1000 

1006 

1011 

1012 

1003 

1958 

1012 

1008 

1007 

1002 

998 

993 

993 

997 

999 

1005 

1010 

1013 

1003 

1959 

1012 

1008 

1005 

1002 

997 

994 

994 

994 

998 

1004 

1009 

1012 

1002 

1960 

1012 

1009 

1006 

1002 

997 

994 

995 

994 

999 

1005 

1010 

1011 

1003 

MEAN   1011.6  1008.4  1005.5  1001.8   997.2   993.6   994.5   995.3   999.2  1005.0  1009.8  1012.1   1002. 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1951 

1018 

1014 

1012 

1008 

1005 

999 

1002 

1002 

1007 

1009 

1015 

1018 

1009 

1952 

1018 

1014 

1011 

1009 

1004 

1000 

1000 

1001 

1005 

1010 

1015 

1020 

1009 

1953 

1018 

1016 

1010 

1008 

1003 

1000 

1001 

1002 

1006 

1012 

1016 

1018 

1009 

1954 

1017 

1014 

1012 

1006 

1002 

999 

1000 

1000 

1004 

1011 

1017 

1017 

1008 

1955 

1020 

1013 

1010 

1008 

1003 

998 

1000 

1003 

1006 

1011 

1015 

1018 

1009 

1956 

1016 

1015 

1011 

1006 

1001 

1000 

1001 

1001 

1004 

1012 

1017 

1019 

1009 

1957 

1017 

1015 

1013 

1008 

1004 

looo 

1000 

1002 

1006 

1012 

1017 

1018 

1009 

1958 

1019 

1014 

1012 

1008 

1003 

999 

999 

1003 

1005 

1011 

1016 

1019 

1009 

1959 

1018 

1014 

1011 

1008 

1003 

1000 

1000 

1000 

1004 

1010 

1016 

1018 

1009 

1960 

1019 

1015 

1012 

1008 

1003 

1000 

1001 

1000 

1005 

1011 

1016 

1018 

1009 

MEAN 

1018.0  1014.4  1011. 

4  1007. 

7  1003.1 

999.5  1000.4  1001.4 

1005.2 

1010. 

9  1016.0  1018.3 

1008 

TEMPERATURE  DEC 

C 

YEAR 

JAN 

FE6 

MAR 

1951 

16.6 

20 

0 

26.1 

1952 

18.7 

22 

1 

24.8 

1953 

17.1 

21 

3 

28.4 

1954 

16.4 

21 

8 

25.6 

1955 

17.7 

19 

9 

27.6 

1956 

17.3 

19 

8 

26.1 

1957 

17.5 

18 

7 

24.9 

1958 

18.9 

20 

5 

26.8 

1959 

17.1 

18 

5 

25.5 

1960 

19.3 

20 

2 

24.4 

31.7    32.8 


31.6    34.1 


31.9    33.1 


31.5    29.6 


33.1    29.9 


32.5    30.3 


30.2 

29 

8 

29.3 

23 

9 

8.8 

26.7 

29.4 

29 

1 

28.1 

23 

1 

8.3 

26.5 

29.7 

29 

2 

27.6 

22 

8 

!0.7 

26.8 

29.6 

29 

8 

26.5 

21 

4 

8.6 

26.4 

29.2 

29 

2 

27.4 

23 

2 

8.2 

26.3 

29.4 

28 

4 

27.2 

21 

3 

8.7 

26.0 

29.9 

30 

3 

28.4 

22 

6 

9.0 

26.6 

28.8 

29 

5 

27.9 

23 

6 

8.9 

27.1 

29.5 

29 

1 

26.9 

22 

3 

8.3 

26.1 

30.1 

29 

5 

27.9 

22 

0 

8.3 

26.6 

29.7    29.6    29.4    27.7 


PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

1951 

10 

0 

1952 

0 

9 

1953 

9 

7 

1954 

34 

20 

1955 

12 

6 

1956 

13 

12 

1957 

105 

5 

1958 

23 

1 

1959 

58 

2 

1960 

0 

0 

132 

315 

178 

155 

395 

211 

374 

233 

250 

278 

301 

346 

121 

331 

231 

110 

98 

334 

296 

260 

255 

113 

161 

291 

32 

303 

152 

207 

14 

234 

236 

199 

50 

278 

291 

179 

74 

419 

223 

266 

21.5       142.1       281.6       244.3       224.6 


^C  TOTAL 

0  834 

0  1231 

3  1247 

0  892 

0  1068 

>0  1143 

2  809 

0  783 

0  1173 

0  1089 

2.5  1026.9 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


POONA  INDIA  WMO   43063      18    32N      73    51E      559    M 

NOTES    ON    PAGE  109 

STATION   PRESSURE    MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1875  955.6  955.0  953.6  951.6  949.9       946.2       946.2       948.2       949.9       953.6       957.0       957.7         952.0 

1876  955.6  955.0  953.6  950.2  949.9       946.8       945.5       949.2       951.9       955.3       955.3       957.3         952.1 

1877  956.7  954.6  953.9  951.9  950.9       947.9       948.9       949.5       950.2       953.6       956.7       956.3         952.6 

1878  956.7  956.7  954.6  952.3  950.9       947.5       946.8       947.5       948.9       952.6       954.3       955.0         952.0 
1879 957.0  955.3  954.6  953.6  949.5       948.9   l"942.4       943.1       946.5       948.9       951.2       951.2         950.2 

1880  951/6  950.6  949.2  947.2  945.1       942.8       942.8       945.1       946.2       949.5       952.3       953.6         948.0 

MEAN  955.5  954.5  953.3  951.1  949.4       946.7       945.4       947.1       948.9       952.3       954.5       955.2         951.2 

1881  953.3  952.3  950.2  947.9  945.8 

1882  953.3  950.9  949.9  946.5  945.5 

1883  951.6  950.6  949.9  947.2  945.1 

1884  953.9  951.9  949.9  948.5  946.2 

1885  953.6  950.2  950.2  947.9  947.2 

1886  952.3  951.9  949.5  947.9  944.8 

1887  951.2  952.6  949.5  947.5  946.5 

1888  953.3  951.9  950.6  947.9  945.8 

1889  953.3  952.6  951.9  948.2  946.8 

1890  951.9  951.6  948.9  947.9  945.8 

MEAN  952.8  951.7  950.1  947.7  946.0       942.9      942.3       944.0       946.6       949.3       951.5       952.9 


943. 

,8 

942, 

,e 

943, 

,5 

946, 

,5 

949, 

,2 

950, 

.6 

951, 

.9 

948, 

,2 

942, 

,1 

940, 

,7 

944, 

,1 

945, 

.8 

947, 

.9 

950, 

.6 

952. 

•  6 

947. 

,5 

942. 

,4 

942, 

,4 

944, 

,1 

946, 

.8 

949, 

,9 

950, 

.9 

954, 

.3 

947, 

,9 

944. 

,1 

942, 

.1 

943, 

,5 

945, 

.8 

950, 

,6 

951, 

.9 

953, 

.3 

948, 

,5 

942, 

,8 

942, 

.4 

943, 

,5 

947, 

.2 

949, 

,5 

952, 

•  6 

951, 

.9 

948, 

,3 

942, 

,4 

941, 

•  8 

943, 

,8 

946, 

>8 

947, 

,5 

951, 

,6 

952, 

.9 

947, 

,8 

943, 

,1 

942, 

.8 

944, 

,5 

946, 

,8 

949, 

,5 

952, 

.3 

952, 

.6 

948, 

,2 

942, 

,8 

942, 

,8 

944, 

,1 

947, 

,9 

950, 

,6 

951, 

.2 

953, 

.6 

948, 

,5 

94  3, 

1 

942, 

.4 

943. 

,8 

946, 

.2 

948, 

,2 

950, 

.9 

952, 

.9 

948, 

.4 

942, 

.1 

942, 

.8 

945, 

.5 

946, 

,5 

950, 

,2 

952, 

.3 

952, 

.9 

948, 

,2 

1891 

952, 

.9 

952, 

.3 

949, 

,9 

948, 

.9 

946. 

.5 

944. 

.8 

942, 

,1 

945, 

,1 

946. 

,5 

950, 

.6 

951, 

.9 

953, 

.9 

948, 

,8 

1892 

952, 

,3 

950, 

.2 

948, 

,2 

946, 

.8 

946. 

.2 

942. 

.8 

940, 

.7 

943, 

,5 

945, 

,1 

947, 

,9 

951, 

.2 

953, 

.6 

947, 

.4 

1893 

950, 

,9 

951, 

.2 

949, 

,9 

947, 

.5 

945. 

.8 

942. 

,4 

943, 

,5 

944, 

,8 

946, 

,2 

948, 

,9 

951, 

,6 

953, 

.6 

948, 

,0 

1894 

951, 

,9 

951, 

,6 

949, 

,5 

947, 

.5 

946. 

.8 

942, 

,1 

942, 

,4 

943, 

,5 

945, 

,8 

948, 

,2 

952, 

,6 

952, 

.6 

947, 

,9 

1895 

951, 

.6 

951, 

.9 

949, 

,2 

947, 

.9 

946, 

,8 

942, 

,8 

943, 

.5 

943, 

.8 

947, 

,2 

949, 

,2 

952, 

,9 

952, 

.9 

948, 

,3 

1896 

952, 

.6 

952, 

,3 

949, 

,5 

947, 

,2 

947, 

.5 

941, 

,8 

942, 

.4 

944, 

,8 

948, 

,2 

950, 

,9 

950, 

.6 

953, 

,3 

948, 

.4 

1897 

952, 

,3 

950, 

.2 

949, 

.5 

948, 

,5 

946. 

,5 

943, 

,1 

941, 

.8 

943, 

,1 

946, 

,5 

949, 

,2 

951, 

.9 

953, 

.3 

948. 

.0 

1898 

953, 

,6 

949, 

.2 

949, 

,5 

947, 

.2 

946. 

,2 

942, 

,4 

941, 

.4 

944, 

.5 

946, 

.2 

948, 

,9 

950, 

•  6 

951, 

.9 

947, 

,6 

1899 

952, 

.6 

950, 

.6 

950, 

,2 

947, 

,9 

945, 

.8 

942, 

.8 

944, 

,1 

945, 

,5 

948, 

.5 

949, 

,9 

952, 

.6 

953, 

.6 

948, 

,7 

1900 

951, 

.9 

951, 

.6 

950, 

,9 

948, 

,5 

948, 

,2 

943, 

,5 

942, 

.4 

943. 

.1 

947, 

.2 

950, 

,9 

951, 

.2 

952 

•  6 

948, 

.5 

952.3       951.1       949.6       947.8       946.6       942.9       942.4       944.2       946.7       949.5       951.7       953.1 


1901 

952, 

,6 

951, 

,6 

950, 

,9 

947, 

,5 

946, 

.8 

943, 

,8 

942, 

.4 

943, 

,5 

948, 

.5 

948, 

■  9 

950, 

.9 

953, 

.3 

948, 

,4 

1902 

951, 

.9 

953, 

,6 

949, 

,2 

947, 

,5 

946, 

.8 

944. 

,1 

941, 

,1 

944, 

,5 

946, 

,2 

951, 

,2 

952, 

.6 

951. 

.6 

948, 

,4 

1903 

952, 

,3 

953, 

,3 

949, 

,5 

948, 

.2 

946, 

.5 

943, 

,5 

940, 

,7 

943. 

,8 

946, 

.2 

947, 

,9 

951, 

.2 

952, 

.6 

948, 

,0 

1904 

952, 

,9 

951, 

,2 

949, 

,5 

947, 

.2 

945, 

,8 

943, 

,5 

942, 

,4 

944, 

,8 

947, 

,9 

949, 

.5 

953, 

.6 

953, 

■  6 

948, 

,5 

1905 

952, 

.9 

952, 

.3 

950, 

.6 

949, 

,5 

946, 

,5 

944, 

,5 

943, 

.1 

945, 

,1 

946, 

,8 

949, 

.2 

953, 

.9 

953, 

.3 

949, 

,0 

1906 

952, 

■  9 

950, 

.6 

950, 

.9 

948, 

.2 

946, 

.5 

943, 

,8 

941, 

,4 

944, 

,5 

946, 

■  5 

950, 

.2 

952, 

.9 

952, 

.3 

948, 

,4 

1907 

952, 

.6 

951, 

.2 

950, 

.2 

948, 

.5 

947, 

.5 

943, 

,5 

942, 

.4 

943, 

,5 

947, 

.9 

949, 

.2 

950, 

•  9 

952, 

.6 

948, 

,3 

1908 

953, 

.3 

950, 

,9 

950, 

.2 

947, 

.5 

947, 

,2 

943. 

,8 

942, 

.4 

943, 

,5 

946, 

.2 

949, 

.2 

951, 

.6 

953, 

,3 

948, 

.3 

1909 

951, 

,2 

951, 

,2 

949, 

,9 

947, 

.9 

946, 

.8 

942, 

,8 

942, 

,4 

945, 

,8 

946, 

.5 

950, 

.2 

952, 

,3 

952, 

.3 

948, 

,3 

1910 

951, 

.6 

950, 

,9 

949, 

,5 

947, 

,9 

948, 

.2 

942, 

,1 

943, 

.8 

943, 

,5 

944, 

.8 

948, 

■  9 

951, 

.2 

953, 

>6 

948, 

,0 

952.4      951.7       950.0       948.0       946.9       943.5       942.2       944.3       946.8       949.4       952.1       952.9 


1911 

951, 

.6 

953, 

,3 

949, 

,9 

948. 

,2 

945. 

.8 

943, 

,8 

943, 

,8 

944. 

,5 

946. 

,8 

950. 

,2 

950, 

.9 

952, 

.6 

948, 

.5 

1912 

953, 

,6 

950, 

.9 

949, 

,9 

948, 

,9 

946. 

,8 

942, 

,4 

941, 

,1 

943. 

,8 

947, 

,2 

949. 

,9 

951, 

.2 

953, 

.6 

948, 

,3 

1913 

953, 

,3 

951, 

.2 

950, 

.2 

947, 

,9 

946, 

,2 

942, 

,1 

942, 

,4 

944, 

,8 

947, 

,9 

950, 

,2 

952, 

,6 

953, 

.3 

948, 

.5 

1914 

954, 

,6 

952, 

,3 

950. 

,6 

949, 

,2 

946, 

.8 

942, 

,8 

940, 

,7 

944. 

,1 

946, 

,5 

951, 

,6 

951, 

.2 

952, 

.3 

948, 

.6 

1915 

953, 

,6 

951, 

.2 

951, 

.6 

949. 

,2 

945. 

.8 

943, 

,1 

943, 

.5 

944, 

,5 

946, 

,2 

948, 

,2 

950, 

.2 

953, 

.6 

948, 

.4 

1916 

953, 

.3 

950, 

.6 

949, 

.9 

948, 

.5 

946. 

,5 

940, 

.7 

943, 

,1 

944, 

,1 

944, 

,1 

947, 

,5 

950, 

•  2 

951, 

•  6 

947, 

.5 

1917 

952, 

,6 

950, 

.6 

949, 

,5 

947, 

.5 

947. 

,2 

941, 

,8 

942, 

,1 

943. 

,5 

944, 

,1 

946, 

,2 

950, 

.6 

950, 

.9 

947, 

.2 

1918 

951, 

.6 

952, 

.3 

949, 

,9 

948, 

.2 

943. 

.8 

943, 

,8 

944, 

.8 

944, 

,1 

947, 

,9 

950, 

,6 

950, 

.6 

952, 

.9 

948, 

,4 

1919 

951, 

,9 

951, 

.2 

951, 

.2 

948, 

.2 

946. 

.8 

943. 

,1 

942, 

.4 

943, 

.8 

947, 

,2 

949, 

,9 

950, 

.2 

952, 

.3 

948, 

.2 

1920 

952, 

.6 

952 

.6 

949 

.■s 

948, 

.9 

947. 

.9 

94  3. 

,5 

943, 

.1 

946, 

,2 

946, 

.8 

949, 

.9 

951, 

>2 

952 

>6 

948, 

,7 

952.9       951.6       950.2       948.5       946.4       942.7       942.7       944.3       946.5       949.4       950.9       952.6 


ASIA 


POONA  -  CON.  INDIA  WMO  43063   18  32N   73  51E   559  M 

NOTES  ON  PAGE  109 


STATION  PRESSURE  MB 


1921 

952 

.6 

950 

6 

949 

5 

948 

9 

946 

2 

943 

5 

942 

4 

944 

1 

946 

5 

950 

2 

953 

6 

953 

3 

948 

5 

1922 

952 

.3 

951 

2 

950 

2 

947 

9 

946 

5 

942 

8 

942 

4 

943 

8 

946 

2 

950 

9 

950 

.9 

953 

3 

948 

2 

1923 

952 

.9 

950 

6 

951 

2 

947 

2 

946 

5 

943 

8 

941 

4 

943 

5 

946 

5 

950 

9 

951 

9 

952 

3 

948 

2 

1924 

952 

.9 

950 

6 

950 

2 

947 

2 

945 

8 

943 

5 

941 

1 

943 

5 

946 

2 

949 

9 

950 

9 

953 

3 

947 

9 

1925 

950 

9 

951 

2 

949 

5 

947 

9 

945 

8 

942 

1 

943 

8 

943 

8 

947 

9 

950 

2 

951 

9 

953 

6 

948 

2 

1926 

952 

,9 

952 

6 

950 

9 

949 

2 

947 

2 

944 

1 

941 

8 

943 

5 

945 

8 

948 

5 

951 

9 

951 

9 

948 

4 

1927 

951 

.2 

951 

6 

948 

5 

947 

9 

946 

8 

943 

8 

942 

1 

944 

5 

946 

5 

950 

6 

951 

6 

952 

9 

948 

2 

1928 

952 

6 

951 

6 

949 

9 

947 

5 

946 

5 

942 

1 

942 

4 

944 

5 

946 

8 

948 

9 

952 

6 

952 

3 

948 

1 

1929 

951 

9 

950 

6 

949 

9 

948 

9 

946 

5 

942 

1 

942 

1 

944 

8 

947 

5 

949 

9 

951 

9 

952 

3 

948 

2 

1930 

952 

9 

952 

9 

949 

9 

948 

2 

947 

2 

943 

1 

943 

8 

945 

1 

946 

8 

949 

9 

952 

6 

953 

3 

948 

8 

952.3   951.4   950.0   948.1   946.5   943.1   942.3   944.1   946.7   950.0   952.0   952.9    948.3 


1931 

952 

9 

951 

6 

950 

9 

948 

5 

947 

2 

944 

1 

942 

8 

942 

1 

946 

2 

948 

5 

952 

3 

952 

6 

948 

3 

1932 

955 

0 

951 

6 

950 

6 

948 

9 

945 

5 

944 

1 

941 

1 

944 

8 

945 

5 

948 

5 

950 

6 

952 

9 

948 

3 

1933 

952 

6 

950 

2 

949 

9 

948 

5 

946 

2 

943 

1 

943 

.1 

944 

8 

945 

1 

948 

5 

951 

6 

951 

9 

948 

0 

1934 

951 

2 

951 

2 

949 

5 

947 

5 

947 

2 

943 

1 

942 

.4 

943 

8 

946 

5 

949 

9 

951 

9 

953 

3 

948 

1 

1935 

952 

>6 

950 

9 

949 

.9 

948 

2 

946 

2 

943 

1 

941 

,4 

944 

8 

945 

8 

94  8 

9 

952 

6 

952 

6 

948 

1 

1936 

951 

6 

950 

9 

950 

6 

948 

2 

944 

8 

943 

1 

943 

5 

944 

1 

946 

2 

950 

6 

951 

9 

952 

3 

948 

2 

1937 

952 

3 

950 

6 

948 

5 

947 

5 

946 

5 

942 

4 

941 

4 

944 

5 

946 

8 

949 

9 

950 

9 

951 

6 

947 

7 

1938 

952 

3 

950 

9 

948 

5 

948 

2 

944 

8 

941 

8 

942 

4 

943 

8 

945 

8 

948 

2 

951 

6 

951 

9 

947 

5 

1939 

952 

3 

951 

2 

949 

5 

947 

5 

946 

2 

943 

5 

942 

I 

943 

5 

947 

5 

949 

2 

950 

9 

955 

0 

948 

2 

1940 

952 

6 

951 

9 

949 

9 

949 

5 

945 

e 

943 

5 

942 

8 

943 

8 

948 

2 

950 

6 

950 

6 

953 

6 

948 

6 

952.5   951.1   949.8   948.3   946.0   943.2   942.3   944.0   946.4   949.3   951.5   952.8 


1941 

952 

6 

952 

3 

949 

9 

948 

5 

945 

8 

944 

1 

943 

1 

943 

5 

947 

2 

950 

6 

950 

2 

951 

6 

948 

3 

1942 

952 

3 

951 

6 

948 

9 

948 

5 

946 

5 

942 

8 

942 

1 

943 

8 

946 

8 

949 

5 

951 

9 

951 

6 

948 

0 

1943 

950 

9 

951 

4 

948 

7 

949 

1 

944 

4 

942 

5 

941 

8 

944 

4 

945 

8 

949 

2 

949 

9 

954 

3 

947 

7 

1944 

952 

2 

951 

3 

949 

9 

948 

7 

946 

3 

943 

5 

941 

6 

944 

6 

947 

2 

948 

6 

950 

1 

951 

7 

948 

0 

1945 

950 

8 

949 

8 

950 

8 

948 

4 

946 

4 

943 

1 

942 

4 

943 

2 

946 

4 

950 

3 

951 

8 

952 

4 

948 

0 

1946 

952 

9 

951 

1 

949 

6 

948 

1 

946 

6 

941 

8 

942 

6 

942 

3 

947 

0 

949 

2 

949 

7 

950 

3 

947 

6 

1947 

950 

9 

950 

5 

949 

6 

947 

3 

946 

5 

943 

5 

942 

0 

943 

6 

945 

1 

951 

0 

952 

6 

952 

1 

947 

9 

1948 

951 

9 

951 

6 

949 

8 

947 

9 

945 

8 

942 

7 

941 

8 

942 

7 

945 

7 

950 

0 

950 

2 

952 

6 

947 

7 

1949 

952 

8 

951 

3 

949 

9 

948 

1 

944 

8 

943 

0 

942 

1 

943 

4 

944 

7 

948 

2 

952 

1 

951 

7 

947 

7 

1950 

951 

3 

950 

3 

949 

4 

947 

0 

945 

5 

942 

4 

941 

1 

943 

8 

945 

5 

948 

8 

950 

5 

952 

2 

947 

3 

951.9   951.1   949.7   948.2   945.9   942.9   942.1   943.5   946.1   949.5   950.9   952.1    947.8 


1951 

951 

8 

950 

5 

949 

7 

948 

4 

947 

5 

942 

5 

943 

0 

945 

0 

947 

5 

948 

5 

951 

0 

952 

8 

948 

2 

1952 

953 

2 

950 

7 

949 

1 

948 

7 

945 

6 

943 

1 

943 

1 

943 

7 

947 

8 

948 

4 

951 

5 

953 

8 

948 

: 

1953 

952 

7 

952 

5 

949 

7 

948 

7 

947 

7 

943 

1 

942 

8 

943 

8 

947 

1 

949 

3 

952 

5 

953 

8 

948 

6 

1954 

951 

2 

951 

3 

950 

5 

947 

8 

945 

2 

942 

1 

941 

7 

943 

3 

944 

4 

949 

7 

953 

5 

951 

6 

947 

7 

1955 

953 

5 

949 

2 

949 

3 

947 

7 

945 

2 

942 

7 

944 

0 

943 

4 

945 

2 

947 

8 

950 

9 

952 

7 

947 

6 

1956 

950 

6 

950 

6 

949 

6 

947 

2 

943 

5 

942 

6 

943 

3 

944 

1 

945 

3 

948 

1 

952 

1 

953 

5 

947 

5 

1957 

951 

6 

951 

4 

950 

1 

948 

8 

946 

9 

943 

6 

942 

9 

943 

9 

948 

1 

950 

1 

952 

8 

952 

2 

948 

5 

1958 

953 

8 

9{51 

1 

950 

6 

948 

9 

946 

2 

943 

4 

942 

2 

943 

4 

945 

9 

948 

8 

951 

4 

953 

7 

948 

3 

1959 

952 

2 

951 

3 

950 

5 

948 

1 

945 

2 

943 

5 

941 

4 

942 

9 

944 

7 

948 

5 

951 

5 

952 

9 

947 

7 

1960 

952 

3 

951 

6 

949 

6 

948 

0 

944 

9 

943 

5 

942 

7 

943 

7 

945 

6 

949 

5 

951 

7 

952 

8 

948 

0 

MEAN    952.3   951.0   949.9   948.2   945.8   943.0   942.7   943.7   946.2   948.9   951.9   953.0    948.1 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1893  1015.9  1015.9  1013.2  1009.8  1007.8  1004.7  1005.8  1007.5  1009.1  1012.2  1015.2  1018.6  1011.3 

1894  1016.6  1015.9  1012.9  1009.8  1008.8  1004.1  1005.1  1006.1  1008.5  1011.2  1016.9  1016.9  1011.1 

1895  1016.6  1016.6  1012.5  1010.2  1009.1  1005.4  1006.1  1006.8  1010.2  1012.5  1016.9  1018.0  1011.7 

1012.9  1009.5  1009.8  1004.1  1005.4  1007.8  1011.2  1013.9  1014.2  1017.6  1011.8 

1013.2  1011.2  1008.5  1005.4  1004.4  1005.8  1009.5  1012.5  1016.3  1019.0  1011.4 

1012.9  1009.5  1008.5  1004.7  1004.4  1007.8  1009.1  1012.2  1014.6  1016.3  1011.1 

1013.5  1010.5  1008.5  1005.4  1007.1  1008.5  1011.9  1012.9  1016.9  1019.0  1012.3 

1014.2  1010.8  1010.5  1005.8  1005.1  1005.8  1010.2  1014.6  1015.2  1017.3  1011.9 

1013.2  1010.2  1008.9  1005.0  1005.4  1007.0  1010.0  1012.8  1015.8  1017.8  1011.6 


1896 

1018 

0 

1016 

1897 

1016 

9 

1014 

1898 

1019 

6 

1013 

1899 

1018 

3 

1015 

1900 

1017 

3 

1016 

MEAN 

1017 

k 

1015 

1905 

1019, 

.0 

1018, 

,3 

1014 

1906 

1019, 

.0 

1015, 

,9 

1015 

1907 

1017, 

,6 

1016, 

,3 

1014 

1908 

1018, 

,6 

1015, 

,6 

1014 

1909 

1016, 

,3 

1015, 

,9 

1013 

1910 

1016, 

.9 

1015, 

,9 

1013 

MEAN 

1017, 

.9 

1016, 

.8 

1014 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1901  1017.6  1016.6  1014.2  1009.8  1009.5  1006.1  1005.1  1006.4  1011.9  1012.2  1014.9  1018.3  1011.9 

1902  1017.3  1018.6  1012.9  1010.2  1008.8  1006.8  1003.7  1007.5  1009.1  1014.6  1017.3  1016.3  1011.9 

1903  1018.0  1018.6  1013.9  1011.2  1008.8  1006.1  1003.4  1006.8  1009.1  1011.5  1015.9  1018.0  1011.8 

1904  1018.3  1016.3  1013.9  1010.5  1008.5  1006.1  1005.4  1008.1  1011.2  1013.2  1019.0  1019.3  1012.5 
.9  1013.5  1009.1  1007.1  1006.1  1008.5  1010.2  1012.9  1018.6  1019.3  1013.1 

.2  1010.8  1008.8  1006.4  1004.4  1007.8  1010.2  1013.9  1016.9  1017.3  1012.2 

.2  1011.9  1010.2  1006.1  1005.1  1006.8  1011.5  1012.5  1014.9  1018.3  1012.1 

.2  1010.2  1009.8  1006.4  1005.8  1006.8  1009.5  1012.5  1015.9  1018.6  1012.0 

.5  1011.2  1009.5  1005.4  1005.8  1008.8  1009.8  1013.9  1016.6  1017.3  1012.0 

.2  1010.5  1010.8  1004.7  1006.8  1005.8  1007.1  1011.9  1015.2  1018.6  1011.5 

.0  1011.0  1009.4  1006.1  1005.2  1007.3  1010.0  1012.9  1016.5  1018.1  1012.1 

1911  1015.9  1017.6  1013.5  1010.5  1007.5  1005.8  1005.8  1007.1  1009.5  1012.9  1013.9  1016.9  1011.4 

1912  1018.6  1015.2  1013.2  1011.2  1008.5  1004.1  1003.1  1006.1  1009.8  1015.6  1016.9  1018.6  1011.7 

1913  1019.0  1015.2  1013.9  1009.8  1007.8  1004.1  1004.7  1007.1  1010.5  1012.9  1016.6  1017.6  1011.6 

1914  1019.6  1016.6  1013.9  1011.5  1008.1  1004.4  1003.1  1006.4  1008.8  1014.2  1014.6  1016.6  1011.5 

1915  1018.0  1015.6  1014.6  1011.2  1007.5  1005.1  1005.4  1006.8  1008.5  1010.8  1013.5  1018.3  1011.3 

1916  1018.3  1015.2  1012.9  1010.5  1008.1  1002.4  1005.1  1006.4  1006.4  1010.2  1013.2  1016.3  1010.4 

1917  1017.3  1014.6  1012.9  1009.8  1009.1  1003.7  1004.1  1005.8  1006.4  1008.8  1014.6  1015.6  1010.2 

1918  1016.6  1016.3  1012.5  1010.2  1005.4  1005.4  1006.8  1006.4  1010.2  1012.9  1013.5  1017.3  1011.1 

1919  1016.6  1015.6  1014.9  1010.2  1008.5  1004.7  1004.7  1006.1  1009.5  1012.2  1013.2  1016.9  1011.1 

1920  1016.9  1016.6  1012.5  1010.8  1009.5  1005.8  1004.1  1008.5  1009.1  1012.5  1014.6  1017.6  1011.5 

MEAN   1017.7  1015.9  1013.5  1010.6  1008.0  1004.6  1004.7  1006.7  1008.9  1012.3  1014.5  1017.2  1011.2 

1921  1016.9  1015.2  1012.2  1010.2  1007.5  1005.1  1004.4  1006.4  1009.1  1012. 

1922  1016.6  1015.2  1013.2  1009.8  1008.1  1004.4  1004.7  1006.1  1008.8  1013. 

1923  1017.6  1014.9  1014.2  1009.5  1008.5  1005.4  1003.7  1005.8  1009.1  1013. 

1924  1017.3  1014.6  1012.9  1009.1  1007.5  1005.1  1002.7  1005.4  1008.5  1012. 

1925  1015.9  1015.9  1012.2  1009.5  1007.5  1003.7  1006.1  1006.1  1010.5  1012. 

1926  1017.3  1016.3  1014.2  1011.9  1008.8  1005.8  1003.7  1005.8  1008.1  1011. 

1927  1015.6  1015.6  1011.5  1009.5  1008.1  1005.8  1004.1  1006.8  1008.8  1012.9  1015 

1928  1017.3  1015.9  1012.5  1009.1  1008.1  1003.7  1004.4  1007.1  1009.5  1011 

1929  1016.9  1014.6  1012.5  1010.8  1008.1  1003.7  1004.1  1007.1  1009.5  1012 

1930  1017.3  1017.6  1012.5  1009.8  1008.8  1004.7  1005.8  1007.8  1009.1  1012 

MEAN   1016.9  1015.6  1012.8  1009.9  1008.1  1004.7  1004.4  1006.4  1009.1  1012.6  1015.6  1017.3  1011.1 

1931  1017.3  1015.6  1013.5  1009.8  1008.5  1005.4  1004.7  1004.1  1008.8  1010.8  1015.6  1017.3  1011.0 

1932  1019.6  1015.6  1013.5  1010.8  1007.1  1005.8  1003.1  1007.1  1007.5  1010.8  1014.2  1017.6  1011.1 

1933  1017.3  1014.2  1012.5  1010.5  1007.8  1004.7  1005.1  1007.1  1007.5  1011.2  1014.6  1016.3  1010.7 

1934  1015.9  1015.2  1012.5  1009.1  1008.8  1004.7  1004.4  1006.1  1008.8  1012.5  1016.3  1018.0  1011.0 

1935  1017.6  1015.2  1013.2  1010.2  1007.5  1004. 7  1003.4  1007.1  1008.1  1011.2  1016.3  1016.9  1011.0 

1936  1016.3  1014.9  1013.2  1009.8  1006.1  1004.7  1005.4  1006.4  1008.5  1013.2  1014.9  1016.6  1010.8 

1937  1016.9  1014.6  1011.5  1009.1  1007.8  1004.1  1003.4  1006.8  1009.1  1012.5  1014.2  1015.6  1010.5 

1938  1016.3  1015.2  1011.8  1009.8  1006.1  1003.7  1004.4  1005.8  1008.1  1010.8  1015.2  1016.3  1010.3 

1939  1016.6  1014.9  1012.2  1009.5  1007.5  1005.1  1004.1  1005.4  1009.8  1011.9  1014.9  1019.6  1011.0 

1940  1017.3  1015.6  1012.9  1011.5  1007.1  1003.7  1005.1  1006.1  1010.5  1013.2  1013.5  1018.0  1011.2 

MEAN   1017.1  1015.1  1012.7  1010.0  1007.4  1004.7  1004.3  1006.2  1O0B.7  1011.8  1015.0  1017.2  1010.9 


1017, 

,6 

1018, 

,0 

1011, 

,3 

1014, 

.6 

1018, 

,3 

1011, 

,1 

1015, 

.6 

1016, 

■  6 

1011. 

■  2 

1014, 

,9 

1017, 

>6 

1010. 

,7 

1014, 

.9 

1018, 

,0 

1011. 

,1 

1015, 

.6 

1016, 

.6 

1011. 

.3 

1015, 

,2 

1017, 

.3 

1010, 

,9 

1015, 

.9 

1016, 

.6 

1011, 

.0 

1015, 

.2 

1016, 

.3 

1011, 

.0 

1016, 

i9 

1017, 

.3 

1011, 

,7 

MEAN   1016.8  1015.7  1012.9  1010.4  1007.6  1004.7  1004.3  1005.6  1008.7  1012.4  1014.7  1016.9   1010.9 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 

1951  ____________ 

1952  _-______--__ 

1953  -------_--__ 

1954  ----_______. 

1955  --_-____-___ 

1956  ---___    1005.3  1006.2  1007.4  1010.5  1015.2  1017.8 

1957  1015.7  1015.4  1013.0  1010.5  1008.1  1004.8  1004.6  1005.9  1010.2  1012.4  1016.1  1015.9   1011.1 

1958  1018.0  1014.8  1013.3  1010.4  1007.4  1004.7  1003.8  1005.2  1007.9  1011.2  1014.2  1017.5   1010.7 

1959  1016.2  1014.9  1013.0  1009.6  1006.2  1004.8  1003.1  1004.7  1006.7  1010.7  1014.6  1016.7   1010.1 

1960  1016.4  1015.1  1012.1  1009.5  1006.0  1004.9  1004.3  1005.7  1007.7  1012.0  1015.0  1016.8   1010.5 

MEAN  ------    1004.2  1005.5  1008.0  1011.4  1015.0  1016.9 


TEMPERATURE  DEG  C 


1876 

23. 

,0 

24, 

,5 

27, 

,7 

30. 

.6 

1877 

22. 

,1 

23, 

,4 

26, 

.8 

29. 

,0 

1878 

23, 

,1 

26, 

,2 

28, 

.8 

29, 

.8 

1879 

22, 

,3 

22, 

,5 

28, 

,5 

30. 
29, 

.5 

1880 

20, 

,3 

.7 

JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 

26.8  23.9  23.6  23.9    26.2    24.1    22.5     25.5 

26.9  25.7  24.9  25.8    24.8    24.3    23.9     25.6 

28.1    25.2  24.3  25.2 25 

25.6  J~  25.2"  23.4  24.1    24 

26.4    24.1  24.5  24.3    25 

26.8    24.8  24.1  24.7    25 


24, 

.1 

22. 

2*. 

.3 

23, 

- 

21, 

21, 

.6 

19 

23, 

,5 

21. 

1881 

21, 

,3 

23, 

,3 

26, 

,3 

29, 

,6 

30, 

,2 

27, 

,5 

24, 

,1 

24.2 

24, 

,6 

25.4 

21.8 

20.8 

24.9 

1882 

22, 

,6 

23, 

.0 

27, 

,6 

29, 

,3 

29. 

,1 

25, 

,5 

23. 

,7 

24.3 

24, 

,6 

24.7 

22.5 

21.1 

24.8 

1883 

20, 

,7 

23, 

.6 

26. 

.1 

28. 

,3 

30. 

,2 

26, 

,2 

24, 

,2 

24.1 

23, 

,3 

24.2 

20.9 

17.7 

24.1 

1884 

18, 

,8 

22, 

,6 

27, 

,0 

28. 

,8 

29. 

,4 

27, 

,7 

24, 

,5 

24.6 

23, 

,5 

24.8 

21.3 

19.8 

24.4 

1885 

21, 

,9 

21, 

,8 

26, 

,9 

29. 

,1 

29. 

,4 

27, 

,9 

25, 

,1 

24.5 

25, 

,2 

25.3 

22.5 

20.5 

25.0 

1886 

20, 

.2 

23, 

,5 

26, 

,4 

29, 

,4 

30. 

,2 

27, 

,3 

24, 

,9 

24.8 

25, 

,4 

25.3 

23.1 

20.4 

25.1 

1887 

20, 

.9 

22, 

,6 

26, 

,2 

29, 

,8 

28. 

,4 

26. 

,0 

23, 

,7 

23.7 

24. 

,3 

24.9 

22.4 

19.7 

24.4 

1888 

20, 

.5 

23, 

.5 

27, 

,5 

30, 

.0 

29. 

.3 

28. 

,1 

24, 

,6 

24.2 

25. 

,4 

25.6 

23.8 

20.8 

25.3 

1889 

22, 

.1 

23, 

,7 

27, 

,3 

30, 

,7 

31. 

,1 

27. 

,1 

25, 

,5 

24.6 

26. 

,2 

24.2 

21.2 

20.1 

25.3 

1890 

20, 

,5 

24, 

,4 

26, 

,9 

30, 

.1 

30. 

,1 

26. 

,4 

24, 

.3 

23.6 

24. 

.3 

25.3 

23.1 

21.8 

25.1 

26.8    29.5 


1891 

20, 

,6 

23. 

.1 

26. 

,1 

29. 

.8 

1892 

22, 

,4 

24, 

2 

27, 

,8 

31. 

6 

1893 

20, 

,4 

21. 

.8 

25. 

,6 

29. 

2 

1894 

21, 

,7 

24, 

,1 

27, 

,3 

29. 

,5 

1895 

22, 

,0 

23, 

,2 

27, 

,6 

29. 

,7 

1896 

21. 

,2 

23, 

,4 

27, 

,7 

30. 

,9 

1897 

23, 

,2 

24, 

,8 

26. 

,8 

30. 

.7 

1898 

20, 

,1 

22, 

,4 

27, 

,7 

30, 

,9 

1899 

19, 

>6 

23, 

,3 

27, 

,7 

28, 

.1 

1900 

22, 

.3 

24, 

.3 

27, 

,4 

30, 

,2 

MEAN 

21. 

■  4 

23, 

,5 

27, 

.2 

30, 

,1 

1901 

21, 

.6 

21, 

,7 

27, 

.6 

30, 

,1 

1902 

22, 

.4 

24, 

.1 

28, 

.0 

29, 

,9 

1903 

21 

.4 

22, 

.3 

25, 

,7 

29, 

.7 

1904 

21 

,6 

23, 

.4 

26, 

.2 

29, 

.5 

1905 

20, 

,6 

20, 

.8 

25, 

.1 

27, 

,7 

1906 

20 

.4 

21, 

.3 

25 

.  * 

29, 

.6 

1907 

21 

.2 

22, 

.8 

25 

.6 

27, 

.2 

1908 

20 

.6 

22, 

,0 

25. 

.7 

29, 

.5 

1909 

21 

.7 

22, 

,7 

27 

.6 

27, 

.7 

1910 

20 

.9 

22, 

.2 

26 

.2 

29, 

,4 

24.3 

24.3 

25.4 

20.8 

20.5 

25.3 

23.7 

24.3 

24.8 

23.8 

20.4 

24.5 

24.8 

24.7 

25.0 

21.9 

21.8 

25.2 

24.1 

24.6 

25.1 

22.9 

20.1 

25.2 

27.7    25.3 


30. 

.8 

28, 

,4 

25, 

,9 

24.6 

25.6 

25. 

,3 

21.4 

30, 

.8 

27, 

,4 

24, 

,7 

23.8 

24.7 

26. 

,1 

23.5 

29, 

.3 

26, 

.9 

25, 

,1 

25.4 

25.7 

27, 

,8 

24.1 

30, 

,4 

29, 

.0 

25, 

,8 

24.2 

24.4 

25. 

,3 

23.8 

25.4 
25.4 
25.8 


27.4  24.9  24.0  25.2  26.2  22.9  21.4  25.2 

28.1  25.8  25.1  24.9  26.8  22.4  21.2  25.8 

28.4  25.2  24.5  25.3  24.9  22.5  20.5  25.0 

27.7  25.3  25.2  25.1  26.0  21.8  20.7  25.2 
28.6  25.2  24.4  24.9  26.5  22.9  19.8  24.8 

26.8  24 
27.3  24 


26.6    24.1 
27.4    25.2 

27.6    24.9    24.3 


24.4 

23.8 

24.8 

23.3 

21.3 

23.1 

24.4 

26.1 

23.5 

19.6 

23.6 

25.1 

25.7 

21.7 

18.6 

24.4 

24.2 

25.0 

22.6 

21.7 

24.1 

24.3 

24.3 

20.4 

19.4 

WORLD  WEATHER  RECORDS 
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TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1911 

21, 

,7 

22, 

.0 

25, 

,1 

28, 

,9 

1912 

21. 

.6 

23. 

.5 

26. 

,4 

30, 

.3 

1913 

20, 

.0 

23, 

.8 

25. 

,6 

30, 

,2 

1914 

21, 

.1 

23, 

,4 

25, 

,4 

28, 

,4 

1915 

21. 

,4 

22, 

.6 

25, 

>8 

29, 

,3 

1916 

21, 

.1 

22, 

,2 

27, 

,3 

29, 

,7 

1917 

20, 

•  8 

22, 

,3 

25, 

.2 

27, 

.5 

1918 

19, 

.9 

23, 

.1 

25, 

,4 

27, 

.7 

1919 

21, 

.9 

23, 

.6 

26. 

,4 

28, 

.7 

1920 

22, 

.2 

22, 

.2 

26, 

,2 

28, 

.7 

24, 

,8 

24. 

1 

24, 

,9 

25, 

,6 

22, 

,8 

22, 

,1 

25, 

,0 

24. 

,5 

24. 

,1 

24. 

,8 

25. 

,6 

23, 

.5 

21, 

,4 

25, 

,0 

25, 

,4 

24. 

,3 

24, 

,8 

24, 

,8 

24, 

.2 

19, 

.9 

25, 

,1 

26, 

,2 

24. 

,5 

25, 

,1 

25, 

,3 

23, 

.3 

19, 

.9 

25, 

.2 

25. 

,4 

24, 

,8 

24, 

,7 

24, 

,1 

21, 

.6 

19, 

,8 

24, 

,2 

26, 

,1 

25, 

,1 

25. 

,3 

27, 

,1 

25, 

.0 

22, 

.3 

25, 

,2 

24, 

,9 

24, 

,4 

24, 

,9 

25, 

,3 

24, 

.2 

20, 

,4 

25, 

,1 

24, 

,1 

24, 

,0 

25, 

.3 

25, 

.8 

22, 

,7 

20, 

,7 

24, 

,8 

1921 

21. 

,7 

22, 

,4 

27, 

,2 

1922 

21. 

,8 

23, 

.6 

26, 

,4 

1923 

20, 

,8 

21, 

,3 

26, 

.2 

1924 

22, 

,3 

23, 

,4 

27, 

,9 

1925 

19, 

,7 

22, 

,0 

26, 

.6 

1926 

22, 

.3 

24, 

.6 

26, 

.2 

1927 

21. 

,7 

22, 

,7 

26, 

,5 

1928 

21, 

.6 

22, 

.8 

26, 

.4 

1929 

20, 

.8 

23, 

,1 

27, 

,7 

1930 

21, 

.8 

20, 

.9 

26 

,7 

25, 

,4 

23, 

,7 

24, 

,3 

25, 

,4 

22, 

,0 

20. 

,7 

24, 

,1 

23, 

,8 

24, 

,4 

25, 

,4 

22, 

.2 

19. 

,1 

24, 

,7 

24, 

,1 

24, 

,3 

24, 

,9 

22, 

.6 

21. 

.7 

25, 

,7 

24, 

,9 

24, 

,7 

23, 

,8 

21, 

,1 

20. 

.8 

24, 

,4 

24, 

,5 

25, 

,2 

25, 

.8 

24, 

.3 

20. 

,9 

25 

,4 

24, 

,2 

24, 

,7 

26, 

,1 

22, 

,7 

20. 

.8 

24, 

.1 

23, 

,7 

25, 

,1 

25, 

,4 

21, 

.3 

20. 

■a 

25, 

.0 

24, 

,1 

23, 

,7 

25, 

,3 

23, 

.2 

21. 

>i 

24, 

.6 

24, 

,1 

25, 

.5 

25, 

.2 

23, 

.1 

21, 

.3 

23, 

,9 

23, 

,9 

24, 

,9 

25, 

,9 

21, 

•  6 

21. 

.6 

1931 

21, 

,3 

23, 

,4 

25. 

,7 

30. 

,6 

30. 

.1 

29, 

,0 

24, 

,9 

24.7 

24, 

,6 

1932 

20, 

,3 

21. 

,4 

26. 

,1 

28, 

,6 

29, 

,8 

27, 

,1 

24, 

,7 

25.2 

25. 

,1 

1933 

20, 

,7 

22, 

,8 

25, 

,9 

28, 

,8 

28, 

,4 

26, 

,1 

25, 

,1 

24.2 

24, 

,6 

1934 

20, 

,1 

22, 

,7 

25, 

,4 

29, 

,3 

29, 

,2 

26, 

,9 

24, 

,6 

23.9 

24, 

,3 

1935 

19, 

,8 

22, 

,4 

24, 

,9 

27, 

,5 

29, 

,7 

27, 

.6 

24. 

,7 

24.6 

24. 

,1 

1936 

20, 

,8 

21, 

,7 

26, 

,1 

28, 

.6 

30, 

,7 

26, 

.2 

24, 

,8 

24.6 

25, 

,7 

1937 

20, 

.4 

22, 

,8 

25, 

,7 

28, 

.3 

29, 

,7 

27, 

,2 

24, 

,3 

24.5 

24, 

,9 

1938 

22, 

,5 

21, 

.5 

27, 

.1 

29, 

.6 

29, 

,1 

25, 

,3 

24, 

,5 

24.7 

24, 

,4 

1939 

21, 

.6 

23, 

,7 

25, 

,4 

28, 

.8 

29, 

,2 

27, 

.4 

24, 

,5 

24.6 

24, 

,7 

1940 

20, 

.2 

23, 

,1 

23, 

,7 

29, 

.1 

29, 

,8 

27, 

.4 

24, 

,6 

24.1 

25, 

.2 

25.0    23.2 


19, 

.8 

25. 

,1 

20, 

.4 

24. 

,8 

20, 

.2 

24, 

,6 

19, 

.7 

24, 

,3 

20.8 
20.1 


1941 

20, 

,8 

24, 

,1 

27, 

,6 

1942 

21, 

,6 

23, 

,5 

27, 

,8 

1943 

21, 

,8 

21, 

,9 

26, 

,9 

1944 

21, 

.4 

22, 

.1 

25. 

,4 

1945 

20, 

.3 

22, 

.5 

26, 

,7 

1946 

20, 

.6 

23, 

,4 

26, 

,8 

1947 

21, 

,7 

23, 

,6 

26, 

,9 

1948 

22, 

,4 

23, 

,2 

26, 

,7 

1949 

22, 

.2 

22, 

.8 

27, 

.5 

1950 

21, 

,5 

22, 

.2 

26, 

.0 

28.1 
30.1 


29.7    27.3 


25i 

,4 

25, 

,9 

26. 

,6 

23, 

,4 

22. 

,8 

24, 

,4 

24, 

,7 

26. 

,5 

22, 

,5 

20. 

,8 

24, 

,1 

24. 

,6 

24, 

,8 

23, 

,9 

19. 

,6 

24, 

,4 

25, 

,4 

25, 

,5 

23, 

.3 

22. 

,1 

24, 

,9 

24, 

.6 

25. 

,6 

21, 

.8 

19, 

,6 

24, 

,1 

24, 

,9 

26. 

,6 

23, 

,7 

23. 

,1 

25, 

,8 

24, 

.6 

22, 

,3 

23, 

,4 

21. 

.3 

24. 

,9 

24, 

.8 

26, 

.3 

24, 

.8 

19. 

.9 

25, 

,1 

24, 

.8 

25. 

,8 

22, 

.5 

20. 

.9 

21.4    22.9 
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.6    28.3    30. ft    27.7    25.9    24.7    26.9    26.3 


1951 

21.2 

23.2 

1952 

21.6 

23.8 

1953 

21.5 

24.9 

1954 

20.9 

24.4 

1955 

22.4 

24.2 

1956 

22.0 

22.9 

1957 

22.1 

22.3 

1958 

22.1 

23.1 

1959 

22.8 

24.0 

1960 

22.1 

24.2 

MEAN 

21.9 

23.7 

CLINO 

21.3 

23.1 

30. 

.2 

27, 

,4 

25. 

,2 

24.2 

25, 

,2 

29. 

.7 

27, 

,9 

25, 

,6 

24.6 

25, 

,6 

30. 

.4 

26, 

.8 

24, 

,8 

24.6 

23, 

,9 

30. 

.1 

27, 

,7 

25, 

,6 

24.4 

25, 

,5 

28, 

,7 

27, 

,1 

23, 

,8 

24.2 

24, 

.6 

30, 

.3 

28, 

.5 

25, 

,1 

24.7 

25, 

.3 

30 

.6 

28, 

.7 

25, 

,0 

25.1 

25, 

.2 

30, 

>e 

28, 

.0 

24, 

.3 

24.5 

24, 

.6 

30, 

.1 

27, 

.3 

25, 

,5 

23.9 

25, 

.1 

23. 

,1 

25. 

,4 

20. 

,7 

25. 

,7 

21. 

,7 

25, 

,1 

20, 

.7 

25, 

,3 

20, 

.9 

25, 

,0 

22, 

.7 

25, 

,6 

22, 

.1 

25, 

,8 

26.5  29.3  29.9  27.5    24.9  24.6  25.0    25.5  22.9  21.1  25.1 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1856  0  0  0  3  85  47  210  99  61      11  5  11  532 

1857  35  0  13  57  73      75      19  208  31  197  15       0  723 

1858  0  0  0  0  134       0  190  30  86  130  40       0  610 

1859  0  0  27  5  61      77  439  140  267      27  0       4  1047 

1860  0  0  0  13  5  437  136  66  215  107  0       0  979 

MEAN  7.0  0.0  8.0  15.6  71.6  127.2  198.6  108.6  132.0    94.4  12.0     3.0  778.2 

1861  9  0  11  7  15  157  548  317  185  195  0       0  1444 

1862  3  0  0  3  0  191      55  80  251  232  20       0  835 

1863  1  0  35  29  3  130       0  119  73  180  0       0  570 

1864  0  0  3  0  4  242      93  76  74      48  18       1  559 

1865  6  25  0  59  64  112  136  166  47  198  5  39  857 


157 

548 

317 

191 

55 

80 

130 

0 

119 

242 

93 

76 

112 

136 

166 

163 

121 

118 

51 

45 

146 

341 

146 

237 

38 

152 

157 

117 

241 

81 

1866  0  0  0  0       5  163  121  118       3  175       0  0  585 

1867  0  0  0  0       0  51  45  146  35  459  37  3  776 

1868  0  0  34  0  29  341  146  237  139      27       0  0  953 

1869  0  0  3  0  126  38  152  157  49      69  41  43  678 

1870  0  0  3  0       1  117  241      81  255  230       0  0  928 

MEAN  1.9  2.5  8.9  9.8  24.7  154.2  153.7  149.7  111.1  181.3  12.1  8.6  818. 

1871  129  0  0  46  36  140  102      75  89      53  41  0  711 

1872  0  0  0  14  20  151  202      39  103       8       0  23  560 

1873  0  5  0  4  89  155      81      83  200      4  29  1  651 

1874  0  6  0  22  38  219  171  122  156  200  22  3  959 

1875  3  0  13  19       0  174  288  288  189      39       0  10  1023 


140 

102 

75 

89 

151 

202 

39 

103 

155 

81 

83 

200 

219 

171 

122 

156 

174 

288 

288 

189 

100 

154 

81 

29 

225 

36 

35 

119 

49 

265 

222 

119 

207  I 

67 

178 

18 

109 

95 

5 

152 

1876  0       0  0  0       8  100  154      81  29      19  0  0  391 

1877  13  3  11  225  36      35  119      75  48  0  547 

1878  0       0  0  16       0      49  265  222  119  169  13  0  85J 
__187?  0       0  0  0     181  207  I  67  178  18      24  14  0  689 

1880  0       0  8  28      44  109  95       5  152      57  35  0  533 

MEAN  13.3     1.4  2.4  15.0    41.7  152.9  146.1  112.8  117.4    64.8  20.2  3.7  691.7 
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PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1881  0  0  T  34       0      11  200      58  58      64  12  0  437 

1882  1  0  7  19  47  236  191      24  142      37  52  6  762 

1883  0  0  3  7  48  257  133      76  277  202  2  0  1005 

1884  5  0  2  8       0      49  264      66  118  190  1  35  738 

1885  0  0  0  7  80      24  169  100  205      82  52  33  752 

1886  0  0  0  19  14      68  126      25  103  301  30  11  697 

1887  0  0  0  3  47  101  276      56  126      47  98  4  758 

1888  19  0  2  4  43      61  197      57  155      64  51  0  653 

1889  0  0  0  0  43      86  144      81  255  160  0  0  769 

1890  0  0  0  32       4      91  88      86  102      63  113  15  594 

MEAN  2.5  0.0  1.4  13.3  32.6    98.4  178.8    62.9  154.1  121.0  41.1  10.4  716.5 

1891  0  0  0  8  34      17  212      73  30      82  1  0  457 

1892  0  17  0  4       7  150  300  110  207  441  9  0  1245 

1893  0  0  0  30  97  384  54      85  50      31  52  0  783 

1894  0  10  0  12       8      42  337      58  53  158  0  0  678 

1895  0  6  0  0       0  178  139      87  196  139  19  0  764 

1896  0  0  0  54  58  154  332  170  26       4  26  3  827 

1897  0  0  0  7       1  109  98  129  116  160  0  0  620 

1898  0  2  -  33       2  124  203      64  212      24  11  4 

1899  0  0  0  54       9  108  39      24  85      17  0  0  336 

1900  0  0  T  0       0      34  295  237  69      61  0  0  696 

MEAN  0.0  3.5  T  20.2  21.6  130.0  200.9  103.7  104.4  111.7  11.8  0.7  708.! 

1901  6  0  2  29  77  146  168  137  100      62  0  0  727 

1902  3  0  0  0       2  102  177      99  68      92  13  51  607 

1903  10  0  0  0  57      74  188      89  36      88  0  0  542 

1904  0  2  0  10       1       8  91      19  112      94  0  0  337 

1905  0  0  0  0  43      82  351      44  10      97  10  0  637 

1906  11  0  0  0       2  249  97  120  47      45  3  1  575 

1907  0  1  5  70       0  126  509  187  173       8  3  0  1082 

1908  0  0  5  15       0      31  151  101  174      52  9  0  538 

1909  0  0  0  0  54      91  160      59  201      69  0  0  634 

1910  0  0  0  0       2  202  100  220  154  126  62  0  866 

MEAN  3.0  0.3  1.2  12.4  23.8  111.1  199.2  107.5  107.5    73.3  10.0  5.2  654.! 

1911  T  0  0  0       0  112  61  137      15       4  71  2  402 

1912  0  0  0  0       8      44  224      53      15  204  63  0  611 

1913  0  0  0  24  40  384  104      60      55      39  0  0  706 

1914  0  0  1  0       4  154  280  191  119      20  14  0  783 

1915  2  0  1  70      0  362  216      54  224      31  8  0  968 

1916  0  0  0  0  55      81  158      84  195  240  49  0  862 

1917  0  26  0  1  23  101  50      75  198  178  93  0  745 


1918  6  0       1       0  86       9      31  51  15  40  26  3  268 

1919  T  0  23       0  105  66  155  93  269  24  58  3  796 

1920  4  0       0  28       0  110  157  49  234  54  0  0  636 

MEAN  1.2  2.6     2.6  12.3    32.1  142.3  143.6 


1 

119 

20 

4 

224 

31 

4 

195 

240 

5 

198 

178 

1 

15 

40 

3 

269 

24 

9 

234 

54 

4.7 

133.9 

83 
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PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1921  0  0 

1922  0  10 

1923  0  0 
192ft  1  0 

1925  0  0 

1926  28  0 

1927  0  0 

1928  0  8 

1929  0  0 

1930  0  0 

MEAN  2.9  1. 

1931  0  0 

1932  0  0 

1933  0  0 
193*  0  0 

1935  0  0 

1936  0  0 

1937  0  0 

1938  0  4 

1939  0  0 

1940  0  1 

MEAN  0.0  0, 

1941  6  0 

1942  0  T 

1943  1  0 

1944  0  0 

1945  7  0 

1946  0  5 

1947  8  0 

1948  35  0 

1949  0  0 

1950  0  0 

MEAN  5.7  0. 

1951  1  0 

1952  0  0 

1953  0  0 

1954  0  0 

1955  0  0 

1956  0  0 

1957  0  0 

1958  1  0 

1959  0  0 

1960  0  0 

MEAN  0.2  0. 

CLINO  2  T 


3.5    17.3 


142 
13 


129 

50 

33 

163 

47 

196 

66 

230 

182 

76 

58 

188 

211 

184 

141 

117 

24 

185 

103 

112 

168 

83 

23 

170 

133 

35 

198 

86.1   136.0    81.2   148.8 


49 

139 

103 

215 

79 

203 

172 

127 

152 

158 

187 

214 

131 

117 

79 

37 

129 

129 

101 

90 

97 

37 

34 

185 

167 

162 

27 

272 

154 

177 

85 

268 

70 

181 

93 

19 

116 

100 

116 

144 

27.6   114.4   140.3    99.7   157.1   102.2 


225 
124 


103 

285 

25 

50 

180 

346 

74 

47 

118 

282 

43 

114 

100 

266 

107 

97 

51 

211 

210 

42 

36 

219 

189 

99 

1 

202 

197 

128 

187 

102 

68 

103 

24 

70 

148 

176 

24 

278 

29 

175 

82.6   226.1   109.0   103.1 


109 
310 


64 

116 

180 

180 

151 

69 

164 

246 

109 
119 


110. 
103 


397 
283 

198 

193.8 
187 


110. 
106 


232 
219 


122.3 
127 


499 
699 
493 
628 
500 

647 

653 
497 
549 
718 


682 
855 
1005 
543 
591 

465 
781 
941 
455 
646 


0  516 

71  745 

0  901 

0  713 

0  578 

9  775 

4  621 

0  834 

0  531 

0  663 

8.4  687.7 

0  695 

0  565 

0  566 

4  713 
0  828 

0  1184 

0  563 

0  846 

0  908 

1  732 

0.5  760.0 

5  715 
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STATION 

PRESSURE  MB 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1880 

- 

950 

- 

945 

" 

938 

- 

941 

- 

950 

954 

954 

- 

MEAN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1881 

954 

- 

950 

- 

943 

940 

939 

940 

944 

948 

951 

9S3 

- 

1882 

954 

951 

950 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

952 

953 

- 

1883 

- 

951 

949 

- 

942 

939 

939 

940 

943 

950 

951 

955 

- 

1884 

954 

- 

- 

947 

942 

940 

938 

940 

942 

950 

953 

954 

- 

1885 

954 

950 

950 

947 

945 

939 

938 

939 

945 

949 

953 

953 

947 

1886 

952 

952 

949 

946 

943 

939 

938 

940 

944 

948 

952 

953 

946 

1887 

950 

952 

948 

946 

'942 

939 

938 

940 

944 

950 

953 

953 

946 

1888 

954 

952 

949 

945 

943 

939 

938 

939 

945 

950 

952 

954 

947 

1889 

952 

951 

950 

946 

943 

938 

938 

938 

943 

946 

950 

952 

946 

1890 

950 

951 

946 

945 

941 

937 

937 

940 

942 

948 

952 

952 

945 

952.7      951.3       949.0       946.0       942.7       938.9       938.1       939.6       943.6       948.8       951.9       953.2 


1891 

953 

952 

949 

947 

943 

940 

937 

940 

942 

950 

952 

955 

947 

1892 

953 

949 

947 

944 

942 

939 

937 

940 

942 

949 

951 

954 

946 

1893 

953 

953 

951 

947 

944 

940 

941 

941 

944 

950 

955 

955 

94B 

1894 

954 

953 

950 

946 

944 

939 

940 

941 

944 

949 

955 

955 

948 

1895 

954 

953 

950 

948 

944 

941 

941 

941 

946 

951 

954 

955 

948 

1896 

954 

952 

950 

946 

945 

939 

939 

941 

947 

951 

952 

956 

948 

1897 

954 

952 

950 

949 

944 

939 

940 

941 

946 

950 

953 

955 

948 

1898 

955 

953 

951 

947 

944 

940 

939 

941 

945 

951 

953 

954 

948 

1899 

955 

952 

951 

948 

944 

941 

941 

939 

948 

952 

954 

955 

948 

1900 

954 

953 

951 

948 

946 

941 

940 

940 

945 

953 

954 

955 

948 

953.9       952.2       950.0       947.0       944.0       939.9       939.5       940.5       944.9       950.6       953.3       954.9         947.6 


1901 

955 

954 

953 

948 

945 

941 

940 

941 

948 

950 

954 

956 

949 

1902 

954 

956 

950 

947 

945 

94  2 

939 

942 

945 

954 

956 

955 

949 

1903 

955 

955 

950 

949 

946 

941 

936 

942 

945 

948 

954 

955 

948 

1904 

955 

953 

951 

946 

944 

940 

939 

942 

946 

951 

955 

956 

948 

1905 

954 

954 

950 

949 

944 

941 

940 

942 

944 

950 

956 

955 

948 

1906 

954 

951 

952 

948 

943 

941 

939 

943 

944 

951 

955 

955 

948 

1907 

954 

952 

951 

948 

945 

941 

940 

940 

947 

951 

953 

955 

948 

1908 

955 

952 

952 

947 

944 

940 

940 

941 

946 

950 

953 

955 

948 

1909 

953 

953 

951 

947 

944 

940 

939 

943 

945 

950 

953 

954 

948 

1910 

953 

951 

950 

948 

944 

940 

941 

941 

943 

950 

953 

955 

947 

954.2       953.1       951.0       947.7       944.4       940.7       939.3       941.7       945.3       950.5       954.2       955.1 


1911 

953 

955 

950 

947 

943 

940 

941 

941 

944 

950 

953 

956 

948 

1912 

956 

952 

950 

949 

924 

940 

938 

941 

946 

951 

954 

956 

946 

1913 

956 

952 

950 

947 

944 

940 

940 

942 

946 

951 

955 

956 

948 

1914 

957 

953 

952 

948 

945 

941 

938 

941 

946 

953 

953 

955 

949 

1915 

956 

953 

953 

949 

943 

941 

940 

941 

945 

948 

953 

956 

948 

1916 

956 

951 

950 

947 

945 

937 

942 

941 

943 

949 

953 

954 

947 

1917 

956 

952 

950 

948 

946 

939 

939 

941 

944 

948 

954 

954 

946 

1918 

955 

954 

952 

948 

941 

940 

941 

941 

947 

952 

954 

956 

946 

1919 

955 

954 

952 

948 

945 

938 

939 

939 

946 

950 

952 

954 

948 

1920 

955 

952 

949 

948 

945 

940 

938 

942 

944 

950 

953 

953 

947 

955.5       952.8       950.8       947.9       942.1       939.6       939.6       941.0       945.1       950.2       953.4       955.0 


1921 

954 

951 

949 

947 

942 

938 

940 

940 

943 

952 

955 

954 

947 

1922 

953 

952 

950 

948 

944 

940 

939 

941 

944 

952 

953 

954 

948 

1923 

955 

951 

953 

946 

944 

940 

937 

940 

945 

951 

953 

955 

948 

1924 

955 

952 

951 

947 

944 

941 

938 

941 

946 

950 

953 

955 

948 

1925 

952 

952 

950 

947 

944 

941 

940 

941 

946 

951 

954 

956 

948 

1926 

955 

953 

951 

949 

945 

941 

939 

940 

944 

949 

954 

954 

948 

1927 

953 

952 

949 

947 

944 

941 

939 

942 

946 

951 

954 

955 

946 

1928 

954 

952 

950 

947 

944 

939 

939 

942 

945 

950 

954 

954 

948 

1929 

953 

953 

951 

948 

944 

939 

938 

941 

946 

950 

953 

953 

947 

1930 

953 

954 

950 

948 

945 

941 

939 

942 

945 

954 

954 

953 

946 

953.7       952.2       950.4       947.4       944.0       940.1       938.8       941.0       945.0       951.0       953.7       954.5         947.7 


ASIA 
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STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


MAY 


JUN 


OCT 


NOV 


DEC 


1931 

954 

952 

952 

948 

1932 

956 

952 

952 

949 

1933 

954 

951 

950 

948 

1934 

953 

952 

951 

947 

1935 

955 

952 

951 

948 

1936 

954 

951 

951 

947 

1937 

954 

951 

950 

947 

1938 

954 

953 

948 

948 

1939 

954 

952 

951 

947 

1940 

954 

953 

949 

950 

944  941 

945  941 
945  939 
945  941 
944  941 

942  940 
944  939 
941  939 

943  940 
943  941 


940 

939 

945 

938 

943 

942 

939 

942 

944 

940 

941 

944 

938 

943 

944 

940 

941 

945 

938 

941 

945 

939 

941 

945 

939 

940 

944 

939 

941 

947 

950  954  955 

950  953  954 

950  953  954 

951  954  955 
951  954  954 

951  954  954 

951  953  954 
948  953  954 
950  952  957 

952  953  956 


953.6      952.3      950.7      947.6      943.6      940.3      938.8      940.8      944.3      950.3      953.2      953. 


948 
948 
947 
948 
948 

948 
947 
947 
947 

948 


954.2       951.9       950.5       947.9       943.6       940.2       939.0       941.2       944.5       950.4       953.3       954.7         947.6 


1941 

954 

954 

951 

948 

944 

941 

940 

940 

945 

951 

953 

953 

948 

1942 

955 

953 

950 

948 

944 

940 

938 

941 

945 

951 

954 

954 

948 

1943 

953 

952 

949 

948 

943 

940 

939 

941 

944 

951 

952 

956 

947 

1944 

954 

954 

953 

948 

944 

943 

939 

941 

946 

950 

952 

953 

948 

19*5 

952 

950 

951 

949 

944 

940 

939 

941 

944 

951 

953 

954 

947 

1946 

955 

953 

951 

947 

943 

939 

939 

939 

945 

950 

953 

953 

947 

1947 

953 

952 

950 

947 

944 

940 

938 

942 

944 

951 

955 

954 

948 

1948 

954 

952 

951 

947 

943 

940 

938 

940 

944 

950 

954 

954 

947 

1949 

954 

952 

950 

947 

944 

941 

940 

942 

942 

949 

954 

953 

947 

1950 

952 

951 

951 

947 

943 

939 

938 

941 

944 

949 

952 

954 

947 

1951 

954 

952 

950 

947 

945 

940 

941 

942 

946 

948 

953 

954 

948 

1952 

955 

952 

949 

948 

943 

940 

939 

940 

946 

949 

952 

956 

947 

1953 

954 

954 

949 

948 

945 

940 

940 

941 

946 

951 

954 

955 

948 

1954 

952 

952 

951 

947 

942 

939 

939 

940 

941 

950 

954 

953 

947 

1955 

955 

951 

949 

948 

944 

939 

940 

940 

944 

948 

952 

954 

947 

1956 

952 

952 

950 

947 

940 

940 

940 

941 

944 

950 

954 

955 

947 

1957 

953 

952 

951 

949 

945 

941 

940 

941 

946 

951 

955 

954 

948 

1958 

955 

951 

951 

948 

944 

941 

938 

942 

944 

949 

954 

956 

948 

1959 

954 

952 

951 

948 

943 

941 

938 

940 

943 

949 

953 

955 

947 

1960 

954 

953 

950 

948 

943 

941 

940 

940 

945 

949 

954 

955 

948 

953.8       952.1       950.1       947.8       943.4       940.2       939.5       940.7       944.5       949.4       953.5       954.7         947.5 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1893 

1017 

1017 

1014 

1007 

1004 

1001 

1002 

1003 

1005 

1012 

1018 

1020 

1010 

1894 

1018 

1016 

1013 

1007 

1004 

1000 

1001 

1002 

1005 

1011 

1018 

1019 

1010 

1895 

1018 

1017 

1013 

1008 

1003 

1001 

1002 

1003 

1007 

1013 

1017 

1020 

1010 

1896 

1019 

1016 

1012 

1007 

1004 

1000 

1000 

1003 

1008 

1013 

1015 

1019 

1010 

1897 

1018 

1015 

1012 

1009 

1003 

999 

1000 

1002 

1007 

1012 

1016 

1019 

1009 

1898 

1019 

1013 

1013 

1007 

1004 

1000 

1000 

1003 

1007 

1013 

1016 

1018 

1009 

1899 

1019 

1015 

1013 

1008 

1004 

1001 

1002 

1004 

1009 

1013 

1017 

1019 

1010 

1900 

1018 

1016 

1013 

1009 

1006 

1001 

1001 

1001 

1007 

1015 

1016 

1019 

1010 

MEAN 

1018. 

3  1015. 

6  1012. 

9  1007. 

8  1004.0 

1000.4 

1001. 

0  1002.6 

1006. 

9  1012.8  1016.6  1019.1 

1009 

1901 

1019 

1016 

1015 

1008 

1005 

1001 

1000 

1002 

1009 

1011 

1017 

1020 

1010 

1902 

1018 

1019 

1012 

1007 

1005 

1002 

1000 

1004 

1007 

1016 

1019 

1019 

1011 

1903 

1019 

1019 

1013 

1010 

1007 

1001 

1000 

1003 

1007 

1010 

1017 

1019 

1010 

1904 

1019 

1017 

1013 

1007 

1004 

1001 

1001 

1003 

1007 

1012 

1018 

1020 

1010 

1905 

1019 

1018 

1013 

1011 

1004 

1002 

1001 

1003 

1006 

1012 

1019 

1019 

1011 

1906 

1019 

1015 

1014 

1008 

1003 

1001 

1000 

1004 

1006 

1013 

1018 

1019 

1010 

1907 

1018 

1016 

1014 

1009 

1006 

1001 

1000 

1002 

1008 

1012 

1016 

1019 

1010 

1908 

1019 

1015 

1014 

1008 

1008 

1001 

iooi 

1002 

1007 

1012 

1016 

1020 

1010 

1909 

1017 

1017 

1013 

1008 

1004 

1000 

1000 

1005 

1007 

1012 

1016 

1019 

1010 

1910 

1017 

1015 

1012 

1008 

1004 

1001 

1003 

1001 

1003 

1011 

1016 

1019 

1009 

MEAN 

1018. 

4  1016. 

9  1013. 

3  1008. 

4  1005.0 

1001.1 

1000. 

6  1002.9 

1006. 

7  1012. 

L  1017.2  1019.3 

1010 

WORLD  WEATHER  RECORDS 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1911 

1016 

1018 

1012 

1007 

1002 

1000 

iooi 

1002 

1005 

1012 

1016 

1019 

1009 

1912 

1019 

1014 

1012 

1009 

1003 

999 

999 

1002 

1007 

1012 

1016 

1020 

1009 

1913 

1019 

1015 

1012 

1006 

1004 

1000 

1001 

1003 

1007 

1012 

1018 

1020 

1010 

1914 

1020 

1016 

1013 

1008 

1004 

1001 

998 

1002 

1007 

1014 

1015 

1018 

1010 

1915 

1020 

1017 

1015 

1009 

1002 

1000 

1001 

1002 

1005 

1008 

1015 

1019 

1009 

1916 

1019 

1014 

1011 

1007 

1003 

997 

1002 

1002 

1003 

1010 

1016 

1017 

1008 

1917 

1019 

1015 

1012 

1008 

1007 

999 

999 

1002 

1004 

1009 

1017 

1017 

1009 

1918 

1019 

1017 

1013 

1008 

1000 

1000 

1002 

1002 

1007 

1014 

1016 

1020 

1010 

1919 

1019 

1017 

1014 

1008 

1005 

998 

1000 

1000 

1007 

1012 

1015 

1018 

1009 

1920 

1018 

1016 

1010 

1007 

1005 

999 

999 

1003 

1005 

1011 

1015 

1017 

1009 

MEAN   1018.8  1015.9  1012.4  1007.7  1003.5   999.3  1000.2  1002.0  1005.7  1011.4  1015.9  1018.5   1009.3 


1921 

1018 

1014 

1009 

1007 

1001 

998 

1000 

1000 

1004 

1013 

1018 

1018 

1008 

1922 

1018 

1015 

1011 

1007 

1003 

999 

999 

1001 

1005 

1013 

1016 

1019 

1009 

1923 

1019 

1015 

1015 

1006 

1003 

999 

998 

1000 

1006 

1013 

1016 

1019 

1009 

1924 

1019 

1015 

1012 

1006 

1004 

1000 

998 

1002 

1007 

1011 

1016 

1019 

1009 

1925 

1016 

1016 

1011 

1006 

1004 

1001 

1001 

1002 

1007 

1012 

1017 

1020 

1009 

1926 

1018 

1016 

1013 

1010 

1005 

1000 

999 

1001 

1005 

1010 

1016 

1018 

1009 

1927 

1017 

1015 

1011 

1007 

1003 

1000 

999 

1003 

1007 

1012 

1017 

1018 

1009 

1928 

1018 

1015 

1012 

1007 

1002 

996 

1000 

1003 

1006 

1011 

1016 

1018 

1009 

1929 

1017 

1016 

1012 

1008 

1003 

998 

999 

1002 

1007 

1011 

1016 

1017 

1009 

1930 

1017 

1017 

1011 

1007 

1004 

1000 

1000 

1003 

1005 

1012 

1017 

1018 

1009 

MEAN 

1017.7 

1015.4  1011.7  1007.] 

.  1003.2 

999.3 

999. 

3  1001.7 

1005.9 

1011. 

8  1016.5 

1018.4 

1009.0 

1931 

1017 

1015 

1013 

1007 

1003 

1000 

1000 

999 

1005 

1011 

1017 

1018 

1009 

1932 

1019 

1015 

1014 

1009 

1004 

1000 

998 

1003 

1003 

1011 

1015 

1017 

1009 

1933 

1018 

1014 

1011 

1008 

1005 

999 

1000 

1003 

1005 

1011 

1016 

1017 

1009 

1934 

1017 

1014 

1012 

1007 

1004 

1001 

1001 

1001 

1005 

1013 

1016 

1019 

1009 

1935 

1019 

1015 

1012 

1009 

1003 

1000 

999 

1004 

1005 

1012 

1016 

1018 

1009 

1936 

1017 

1014 

1013 

1007 

1000 

999 

1000 

1002 

1006 

1012 

1016 

1017 

1009 

1937 

1017 

1014 

1011 

1007 

1003 

998 

998 

1002 

1006 

1012 

1014 

1017 

1008 

1938 

1017 

1016 

1009 

1007 

1000 

999 

999 

1001 

1005 

1009 

1014 

1017 

1008 

1939 

1017 

1015 

1012 

1007 

1002 

1000 

999 

1000 

1005 

1011 

1015 

1021 

1009 

1940 

1018 

1016 

1011 

ioio 

1002 

1000 

1000 

1001 

1008 

1013 

1015 

1019 

1009 

MEAN 

1017.6 

1014.8  1011.8  1007.8  1002.6 

999.6 

999. 

4  1001.6 

1005.3 

1011. 

5  1015.4 

1018.0 

1008.8 

1941 

1018 

1017 

1011 

1007 

1003 

1000 

1000 

1001 

1006 

1012 

1015 

1016 

1009 

1942 

1019 

1016 

1011 

1007 

1003 

999 

998 

1002 

1006 

1012 

1016 

1018 

1009 

1943 

1016 

1015 

1010 

1009 

1002 

1000 

999 

1002 

1005 

1013 

1015 

1021 

1009 

1944 

1018 

1016 

1013 

1008 

1003 

1001 

999 

1002 

1007 

1011 

1014 

1016 

1009 

1945 

1017 

1013 

1013 

1008 

1003 

999 

1000 

1001 

1005 

1013 

1016 

1018 

1009 

1946 

1019 

1015 

1012 

1007 

1003 

999 

999 

999 

1006 

1011 

1015 

1016 

1008 

1947 

1017 

1015 

1011 

1007 

1003 

1001 

999 

1003 

1005 

1013 

1017 

1018 

1009 

1948 

1018 

1016 

1013 

1007 

1002 

1000 

999 

1000 

1005 

1011 

1016 

1018 

1009 

1949 

1018 

1015 

1012 

1007 

1002 

1000 

1000 

1002 

1003 

1010 

1016 

1016 

1008 

1950 

- 

" 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MEAN 

1017.8 

1015.: 

i    1011.1 

3  1007.4  1002.7 

999.9 

999. 

2  1001.3 

1005.3 

1011. 

8  1015.6 

1017.4 

1008.8 

1951 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

- 

1952 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1953 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1954 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1955 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

" 

1956 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

1001 

1002 

1005 

1011 

1017 

1018 

- 

1957 

1016 

1016 

1014 

1009 

1005 

1001 

1000 

1002 

1007 

1012 

1017 

1017 

1010 

1958 

1018 

1014 

1013 

1008 

1003 

1000 

999 

1002 

1005 

1011 

1016 

1019 

1009 

1959 

1017 

1015 

1012 

1008 

1003 

1001 

999 

1000 

1004 

1010 

1015 

1018 

1009 

1960 

1018 

1015 

1012 

1009 

1003 

1000 

1001 

1001 

1005 

1011 

1016 

1017 

1009 

MEAN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1000. 

0  1001.4 

1005.2 

1011. 

0  1016.2 

1017.8 

- 

21.8 

26. 

,3 

19.7 

27, 

,7 

19.1 

27, 

,9 

31, 

.3 

25, 

,7 

25, 

,3 

24.9 

23, 

,7 

21, 

,6 

31, 

,6 

28, 

,0 

27, 

,7 

28.4 

25, 

,8 

23, 

.8 

33, 

.3 

27, 

,7 

26, 

,7 

27.1 

26. 

,4 

22, 

>2 

30, 

,8 

26, 

.4 

25, 

,6 

25.6 

23, 

,7 

18, 

.6 

32, 

,3 

25, 

,7 

25, 

,7 

25.4 

24, 

,8 

19, 

.6 

ASIA 
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TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 

1875  19.2    20. 

1876  22.7    22.9    25.0    30.5    32.1    31.3    25.7    25.3    24.9    23.7    21.6    17.7     25.3 

1877  16.4    17.9    24.4    27.7    31.3    31.8    28.0    27.7    28.4    25.8    23.8    19.3     25.2 

1878  16 

1879  18 

1880  17 

MEAN     18.5    20.3    26.5    30.6    32.1    31.9    26.5    26.0    26.1    24.7    21.4    18.0     25.2 

.2    33.6    29.5    25.7    25.6    26.2    24.7  19.7  18.3     24.6 

------  19.5  19.6 

.5    33.2    30.6    26.2    26.9    26.0    24.2  20.3  15.9     24.8 

.8    33.1    31.7    25.9    25.2    25.2    22.8  19.2  16.5 

.3    31.1    29.4    26.3    24.9    25.8    25.4  21.3  16.7     24.3 

.7  33.4  30.4  26.2  25.6  26.3  24.8  21.2  18.1  24.7 

.5  34.1  30.6  25.4  25.1  25.6  23.5  19.7  18.1  24.6 

.1  33.1  32.1  26.1  24.6  25.7  24.5  20.6  17.1  24.7 

.4  33.2  30.5  27.1  25.5  26.5  24.4  19.8  18.2  25.2 

.6  33.7  30.3  25.3  25.1  25.9  23.9  20.7  19.3  25.0 

MEAN     18.0    19.8    25.5    30.2    33.2    30.6    26.0    25.4    25.9    24.2    20.2    17.8     24.7 

1891  18.1    16.4    23.6 

1892  19 

1893  16 

1894  18 

1895  18.1    20.2    24.6    29.3 

1896  19.1  22.0  27.0  31.8 

1897  18.5  21.6  25.9  31.0 

1898  18.7  19.9  26.4  32.7 

1899  15.6  21.4  27.4  30.4 

1900  18.4  21.6  26.4  30.6 

MEAN     18.1    20.3    25.5    30.9    33.7    31.3    26.8    25.8    26.2    25.2    21.9 


1881 

17.1 

21.9 

23.6 

1882 

19.1 

19.5 

26.7 

1883 

18.3 

19.3 

24.9 

1884 

17.6 

- 

- 

1885 

18.2 

17.6 

25.4 

1886 

17.6 

18.4 

25.0 

1887 

17.9 

19.2 

25.2 

1888 

15.8 

19.8 

26.3 

1889 

19.6 

20.6 

26.8 

1890 

18.4 

21.6 

25.7 

21.4 

26.4 

32.6 

16.7 

22.4 

30.1 

22.1 

25.1 

30.5 

33, 

,7 

27, 

,5 

25.5 

25, 

,2 

24.2 

20. 

,4 

17.6 

24, 

,6 

31, 

,8 

26, 

,8 

25.8 

25, 

,8 

24.6 

20. 

>2 

18.6 

25, 

,6 

29, 

,0 

26, 

,1 

25.9 

25, 

,2 

23.7 

20. 

•  9 

17.7 

23, 

,8 

29, 

,6 

25, 

.8 

25.4 

26, 

,7 

24.8 

20. 

•  1 

18.8 

25. 

,1 

30, 

,2 

27, 

.6 

26.1 

27, 

,2 

24.9 

23, 

.8 

17.8 

25, 

.4 

30, 

,8 

27, 

.0 

25.6 

26, 

,7 

27.3 

23, 

.6 

18.9 

26, 

,2 

32. 

,3 

28, 

,3 

26.1 

26, 

.5 

24.7 

21, 

.2 

18.2 

25, 

,8 

31, 

,1 

26, 

,1 

24.6 

26, 

.0 

25.7 

23, 

.0 

19.9 

25, 

.7 

30, 

,3 

25, 

,2 

27.7 

28, 

,1 

27.6 

23, 

,9 

20.9 

26, 

.0 

33, 

,9 

28, 

,0 

25.5 

25, 

.0 

24.1 

22, 

.3 

19.8 

25, 

,8 

1901 

16.2 

18.8 

25.2 

1902 

19.5 

21.6 

28.2 

1903 

18.7 

19.7 

24.5 

1904 

18.6 

20.1 

24.2 

1905 

17.3 

15.8 

23.2 

1906 

17.3 

19.0 

24.4 

1907 

19.2 

19.3 

24.0 

1908 

17.5 

20.6 

24.5 

1909 

18.6 

20.1 

26.4 

1910 

18.0 

20.9 

26.0 

28.3 
27.4 


25.8 
25.5 


.1  26.6  25.7  21.6  17.7 
33.4  29.6  25.6  25.6  25.4  25.3  22.3  18.1 
33.7    29.9    26.7    25.7    26.0    24.2    19.9    18.8 


32.1 

34, 

,1 

28, 

.8 

33.1 

31. 

,2 

25, 

,2 

34.9 

33, 

.9 

27, 

,3 

35.3 

31, 

.1 

26, 

.4 

32.1 

32, 

.2 

29, 

.1 

33.7 

33, 

.2 

25, 

,8 

34. 

,9 

29, 

,1 

27, 

,6 

25, 

.5 

34, 

,1 

33, 

.6 

27, 

,5 

25, 

,7 

32, 

,1 

28, 

,8 

26, 

,5 

25, 

,6 

33, 

.3 

30, 

.6 

26, 

>2 

25, 

.8 

34, 

,3 

33, 

,6 

28, 

.0 

25, 

.6 

MEAN  18.1  19.6  25.1 

1911  20.0  20.7  23.6 

1912  18.9  21.7  25.1 

1913  18.2  20.3  23.6 

1914  20.4  20.9  24.4 

1915  18.7  18.7  24.6 

1916  18.6  19.6  27.6    31.3 

1917  18 

1918  16 

1919  18 

1920  18 

MEAN  18.7  20.3  25.1    30.1    32.9    30.6    26.9    25.5 


19, 

.6 

27, 

,6 

31. 

,3 

34, 

.1 

19, 

>6 

24, 

,3 

28, 

,3 

27, 

.8 

21. 

.2 

25, 

.8 

29, 

.4 

34, 

.8 

19, 

.6 

25, 

,8 

29, 

,8 

32, 

,6 

20, 

.3 

26. 

.0 

30, 

,4 

30, 

.7 

20, 

,3 

25. 

,1 

30, 

.1 

32, 

,9 

28.3 

25.7 

26.7 

25.4 

24.8 

25.9 

25.7 

25.5 

27.1 

20, 

,7 

18, 

,6 

25, 

.1 

20, 

.5 

17, 

,7 

25, 

.5 

22, 

,1 

18, 

,3 

25, 

,1 

23. 

,1 

18, 

.6 

25, 

.5 

22, 

.1 

18, 

,9 

25, 

,6 

19, 

.9 

17, 

.3 

25, 

,1 

19, 

.9 

18, 

,9 

24. 

.1 

22, 

.8 

17, 

.7 

25. 

.5 

21, 

,7 

18, 

,1 

24, 

,8 

23, 

.1 

20, 

,2 

25, 

,5 
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TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1921 

19, 

,5 

21, 

.0 

27, 

,9 

32. 

,3 

34, 

.9 

30, 

.9 

1922 

17, 

,4 

22, 

.2 

26. 

.6 

31. 

,1 

34, 

.0 

30. 

.2 

1923 

18, 

.2 

20, 

.1 

26, 

,2 

30, 

,9 

32, 

.8 

34, 

,3 

1924 

17, 

,9 

20, 

,9 

27, 

,2 

31. 

,6 

32, 

.6 

32, 

,9 

1925 

16, 

,4 

19, 

.6 

26, 

,2 

31, 

,7 

31, 

.4 

29, 

.1 

1926 

18, 

,5 

21, 

.8 

24, 

,0 

26. 

,6 

31, 

.6 

33, 

.8 

1927 

16, 

■  1 

18, 

•  0 

22, 

,9 

29. 

.1 

33, 

.1 

31, 

.8 

1928 

17, 

.6 

20, 

,4 

25, 

.1 

29, 

,7 

33, 

•  8 

31, 

.1 

1929 

17, 

,6 

18, 

.7 

26, 

,7 

29, 

,7 

33 

.8 

30, 

,9 

1930 

18, 

.3 

19, 

,9 

26, 

.3 

29, 

,2 

32 

.9 

31, 

.4 

26, 

,2 

24, 

,7 

21, 

,8 

19, 

,2 

25, 

,5 

25, 

,7 

24, 

,6 

20, 

,3 

18, 

,2 

25. 

,3 

26, 

.2 

25, 

,9 

20. 

,7 

17, 

,6 

24. 

,6 

25, 

,7 

23, 

,2 

18, 

,9 

16, 

.4 

24, 

,5 

26, 

.6 

24, 

,6 

19, 

,1 

18, 

,4 

24, 

,3 

26 

.8 

25, 

.6 

22, 

,4 

17, 

•  2 

25, 

,1 

26 

.5 

24, 

,8 

22, 

,4 

17, 

.6 

24, 

,9 

26 

.2 

26, 

.6 

20, 

.8 

19, 

.3 

25. 

,1 

1931 

20, 

,4 

19, 

,7 

1932 

20, 

,8 

19, 

,3 

1933 

17, 

,7 

21, 

,4 

1934 

16, 

,9 

21. 

,3 

1935 

16, 

,3 

20. 

,2 

1936 

16, 

.5 

20. 

,1 

1937 

17, 

,2 

20, 

,5 

1938 

18, 

,5 

18, 

,8 

1939 

19, 

i5 

20, 

,9 

1940 

18, 

.1 

20, 

,1 

23.9  28.5  33.2  31.5 
27.0  31.1  34.6  27.2 
23.5    29.8    33.7    30.3 


26.1 

25, 

,7 

23. 

,7 

20, 

,9 

18.4 

25, 

,6 

25.7 

25, 

,8 

25. 

,7 

21, 

,1 

19.3 

25, 

.4 

25.7 

25, 

,3 

24. 

,5 

21, 

.3 

18.5 

24, 

,8 

25.5 

25, 

,1 

24, 

,1 

20, 

.7 

18.3 

24, 

,8 

25.1 

25, 

,7 

24, 

,8 

22, 

.1 

18.5 

24, 

,8 

25.5 

25, 

,5 

24, 

,8 

21, 

,4 

17.7 

24, 

,8 

25.5 

25, 

,9 

24, 

,3 

22, 

,4 

17.8 

24, 

,e 

25.9 

27, 

,1 

25, 

,1 

20, 

.9 

18.8 

25, 

.1 

25.9 

25, 

,2 

25, 

,9 

21, 

.6 

18.1 

25, 

,0 

25.2 

25, 

,8 

25, 

,3 

22, 

•  0 

17.8 

24, 

,9 

21.8 

17.8 

25.1 

18.4 

21.9 

20.2 

20.5 

17.1 

22, 

,2 

25, 

,6 

32, 

,1 

19, 

,9 

25, 

,9 

30, 

,5 

19, 

,3 

25, 

,1 

31, 

.8 

20, 

,7 

26, 

,4 

31, 

,  7 

19. 

,3 

24, 

.2 

29, 

.8 

25.7 

20.1 

17.9 

24.9 

20.6 

18.1 

24.9 

20.6 

17.9 

1951 

16, 

,9 

1952 

19, 

,7 

1953 

16, 

,7 

1954 

17, 

,0 

1955 

18, 

,2 

1956 

18, 

,3 

1957 

17, 

■  6 

1958 

20, 

,0 

1959 

18, 

.2 

1960 

16, 

,7 

MEAN 

17, 

,9 

CLINO 

18 

.1 

26, 

,3 

27, 

,6 

23, 

.3 

26, 

,7 

26. 

.3 

21, 

.8 

26, 

.3 

25, 

,3 

21, 

.7 

24, 

,8 

23, 

,6 

21, 

,8 

25, 

,6 

23, 

,1 

20, 

.2 

MEAN  18.2  20.2  24.9  29.7    33.4    30.9    26.5 

1941  17.5  20.4  26.9  31.7    34.2    31.6    26.9 

1942  16.5  20.3  26.2  31.6    34.4    33.2    25.3 

1943  -  -  26.3  29.4    34.6    30.6    26.1 

1944  17.4  19.6  23.6  29.6    34.4    30.6    25.8 

1945  16.0  19.6  26.1  28.9    33.3    32.1    26.4 

1946  19 

1947  16.1  19.9  25.9  30.5    34.4    31.8    26.0    26.2    25.4    23.9    22.0    19.2 

1948  17 

1949  19 

1950  19 

MEAN  17.7  20.1  25.6  30.7 

.2  25.7  29.1 


20.6  26.6 
19.1  22.9 
20.8    26.1 


1.2  26.1  30.7  34.0  31.9    26.7  25.4    25.7  24.9  21.7  19.3     25.5 

0.7  25.5  30.3  33.9  31.3    26.3  25.3    25.6  24.9  21.7  19.1     25.2 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN      FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1870  41       3  17  5  0  198  488  312  202  93       0  0  1359 
MEAN      ___--_-_---- 

1871  26       9  0  3  29  372  613  389  289  0       8  13  1751 

1872  8      13  8  33  0  90  524  322  182  0       0  5  1185 

1873  27       0  5  0  6  29  260  279  451  0       0  0  1057 

1874  24       0  T  0  33  401  601  543  146  0       0  0  1748 

1875  0      13  0  0  8  132  726  489  145  30       0  0  1543 

1876  0       0  0  0  0  73  757  289  225  7       0  0  1351 

1877  77      10  0  28  8  147  183  106      22  69       0  44  694 

1878  4       0  1  2  84  152  267  251  167  2       0  0  930 

1879  0      22  0  0  19  125  302  351      82  99       0  0  1000 

1880  0       0  0  0  0  145  334  102  253  35  73  0  942 

MEAN     16.6     6.7  1.4  6.6  18.7  166.6  456.7  312.1  196.2  24.2     8.1  6.2  1220.1 


23. 

,8 

21.9 

25. 

,3 

21.8 

24, 

,4 

21.1 

ASIA 
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PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN  FEB  MAR     APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NC 

D  6  32  3  0  47  179  354      65  10 

3  0  0  1  8  201  715  177  131       0      3 

B  0  0  0  37  150  219  136  196  10 

D  0  1  0  1  .  112  384  449  260  19 

9  0  0  4  22  339  440  256      25  81 

2  19  8  0  13  199  523  235      61  121 

2  0  0  4  2  146  546  325  171  87       3 

3  32  4  2  2  138  268  789  215       6      1 
3  15  1  19  8  262  352  669      40  11 
3  T  8  4  0  507  340  237  298       2 

MEAN     20.7  7.2  5.4  3.7  9.3  210.1  396.6  362.7  146.2  34.7     9.1    30.7   1236.4 

1891  0  1  4  1  4  38  493  319  747  50       0       0     1657 

1892  10  9  0  0  5  47  546  323  282       10       2     1225 

1893  65  20  51  1  78  400  243  495  371  53      42       0     1819 

1894  14  26  6  2  1  639  463  237  334  105       7      29     1863 

1895  19  36  38  9  0  302  410  257      98       4       0      10     1183 


1881 

1882 

1883 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

0 

696 

2 

1271 

0 

766 

14 

1260 

206 

1412 

76 

1257 

1 

1412 

0 

1503 

0 

1380 

8 

1407 

38 

493 

319 

747 

47 

546 

323 

282 

400 

243 

495 

371 

639 

463 

237 

334 

302 

410 

257 

98 

278 

290 

373 

2 

217 

272 

357 

140 

318 

646 

445 

140 

134 

325 

78 

36 

63 

330 

490 

189 

1896  0       T  1  0       1  278  290  373       2  0  1  33      979 

1897  46       0  0  2  0  217  272  357  140  25  0       0  1059 

1898  0  35  1  1  0  318  646  445  140  0  0       9  1595 

1899  0  12  0  4  4  134  325      78  36  0  0       0      593 

1900  13       0  0  3       3  63  330  490  189  0  0  22  1113 

MEAN  16.7  13.9  10.1  2.3     9.6  243.6  401.8  337.4  233.9  23.8  5.0  10.5  1308.6 

1901  73       4  22  0  7      32  411  612  96  13  0       0  1270 

1902  10       7  0  2       1      18  397  146  226  8  111       1      927 

1903  7      0  0  0  69  41  252  246  426  83  0       0  1124 

1904  T  14  56  0  11  109  558  189  66  1  0  15  1019 

1905  4       6  4  0  0      17  157  250  203  0  0       2      645 


32 

411 

612 

96 

18 

397 

146 

226 

41 

252 

246 

426 

109 

558 

189 

66 

17 

157 

250 

203 

131 

535 

139 

425 

96 

213 

554 

7 

37 

442 

585 

61 

256 

186 

384 

96 

117 

178 

367 

265 

1906  0  14  4       0       3  131  535  139  425  3  0  0  1254 

1907  10  47  2  23       6      96  213  554       7  0  9  0  967 

1908  18  0  17       1       0      37  442  585  61  0  5  0  1166 

1909  3  17  0  56       3  256  186  384  96  0  0  17  1018 

1910  2  0  0       11  117  178  367  265  3  22  0  956 

MEAN  12.7  11.1  10.5     8.3  10.1    85.4  332.9  347.2  187.1  11.1  14.7  3.5  1034.6 

1911  19  0  23       0       0  222  215  186  303  14  51  0  1033 

1912  1  19  0       1       0      22  324  327  136  0  77       1  908 

1913  T  13  6       0  27  198  130  167  35  0  0  21  597 

1914  0       2  33       1  16      99  405  213  100  0  1  0  870 

1915  4  31  52       7  10      60  246  572  147  50  2  0  1181 


222 

215 

186 

303 

22 

324 

327 

136 

198 

130 

167 

35 

99 

405 

213 

100 

60 

246 

572 

147 

129 

2C4 

396 

212 

136 

396 

500 

247 

152 

251 

274 

114 

66 

392 

909 

62 

174 

456 

156 

87 

1916  0  29  0       1  2  129  2C4  396  212  125       8  0  1106 

1917  27  43  5       1  34  136  396  500  247      10       0  0  1399 

1918  0       4  0       0  9  152  251  274  114       0  14  7  825 

1919  76       0  0  11  20  66  392  909  62      85       9  4  1634 

1920  8       0  0       0  37  174  456  156  87       0       0  0  918 

MEAN  13.5  14.1  11.9     2.2  15.5  125.8  301.9  370.0  144.3    28.4  16.2  3.3  1047.1 
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PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN      FEB 


1921 

16 

1922 

45 

1923 

10 

1924 

14 

1925 

0 

1926 

11 

1927 

0 

1928 

8 

1929 

8 

1930 

1 

MEAN 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

MEAN 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

MEAN 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 

1960 

MEAN 
CLINO 


272 

124 

425 

268 

186 

525 

224 

216 

23 

612 

648 

276 

51 

304 

390 

232 

125 

582 

389 

94 

23 

298 

556 

345 

75 

528 

144 

101 

66 

529 

177 

117 

64 

538 

576 

85 

94 

603 

199 

124 

97.9   464.3   372.8   185.8 


41 

326 

453 

437 

22 

915 

195 

223 

227 

290 

268 

377 

277 

445 

738 

623 

163 

513 

416 

283 

189 

321 

197 

285 

321 

401 

345 

no 

332 

358 

249 

72 

119 

586 

231 

112 

110 

616 

412 

130 

11.4   180.1   477.1   350.4   265.2 


102 

207 

284 

98 

153 

774 

393 

156 

122 

428 

378 

124 

103 

873 

536 

122 

322 

631 

256 

233 

207 

370 

623 

53 

112 

729 

679 

372 

154 

427 

388 

174 

135 

283 

242 

520 

43 

357 

453 

118 

3.7   145.3   507.9   423.2   197.0    27.4 


47 

508 

308 

237 

240 

438 

443 

48 

13 

441 

288 

134 

90 

185 

297 

432 

183 

175 

610 

388 

187 

836 

472 

181 

79 

267 

338 

179 

85 

575 

365 

209 

115 

317 

709 

362 

67 

286 

984 

50 

110.6 

402.8 

481.4 

222 

145 

463 

418 

228 

0 

1114 

4 

1229 

18 

1652 

6 

1012 

0 

1269 

3 

1406 

19 

1139 

106 

1114 

31 

1316 

0 

1059 

18.7  1231.0 

0  1535 

0  1423 

T  1240 

37  2192 

49  1477 

0  1192 

0  1335 

0  1290 

1  1090 
23  1358 

11.0  1413.2 


0 

761 

18 

1614 

0 

1189 

10 

1801 

0 

1529 

12 

1491 

0 

2007 

0 

1511 

0 

1276 

30 

1046 

7.0 

1422.5 

0 

1174 

22 

1225 

0 

911 

0 

1135 

0 

1487 

6 

1778 

1 

1013 

0 

1467 

0 

1633 

0 

1627 

2.9 

1345.0 

7 

1394 

ASIA 
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STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1951 

853 

850 

851 

849 

849 

844 

846 

846 

850 

851 

853 

854 

850 

1952 

B53 

851 

850 

851 

848 

845 

845 

845 

849 

851 

852 

854 

850 

1953 

853 

853 

851 

850 

848 

845 

846 

846 

849 

852 

854 

854 

850 

1954 

851 

851 

852 

849 

847 

844 

845 

845 

848 

852 

853 

852 

849 

1955 

854 

850 

850 

850 

847 

844 

844 

847 

850 

852 

852 

853 

849 

1956 

850 

851 

850 

849 

846 

845 

846 

846 

848 

853 

854 

854 

849 

1957 

852 

850 

852 

850 

848 

846 

845 

847 

850 

853 

854 

853 

850 

1958 

854 

851 

852 

851 

848 

845 

844 

847 

849 

852 

854 

854 

850 

1959 

852 

850 

851 

850 

847 

845 

845 

846 

848 

852 

852 

853 

849 

1960 

852 

852 

851 

850 

848 

846 

846 

846 

849 

853 

854 

853 

850 

852.4   850.9   851.0   849.9   847.6   844.9   845.2   846.1   849.0   852.1   853.2   853.4 


TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

9. 

,0 

1952 

10, 

,4 

1953 

9, 

,1 

1954 

9. 

,0 

1955 

9, 

,1 

1956 

8, 

.9 

1957 

9, 

,7 

1958 

10, 

,7 

1959 

9, 

,5 

1960 

9, 

>6 

19.2 

20. 

,2 

20, 

,5 

19.1 

20, 

,8 

21, 

.1 

19.8 

20, 

,4 

20, 

,8 

20.1 

20, 

,2 

20, 

.9 

*UG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

21.2  19.7  18.2  13.3  11.5  16.7 

21.1  19.9  18.3  13.5  10.4  16.8 

21.2  19.7  17.3  13.7  10.9  16.8 
20.7  20.5  16.6  12.4  9.9  16.8 

11.1    16.6    18.2    19.7    20.0    20.4    20.2  19.9  18.1  14.1  9.5  16.4 

11.3    16.6    19.2    20.4    20.1    20.3    20.6  19.9  17.6  13.8  10.5  16.6 

10.8    14.9    19.7    21.3    20.4    21.3    21.1  19.9  16.9  13.1  10.5  16.6 

11.3    17.3    19.1    20.5    21.3    21.9    21.0  20.6  18.3  13.6  10.6  17.2 

10.8    15.8    19.4    19.9    20.0    21.1    21.5  20.0  17.0  13.0  11.0  16.6 

13.6    14.7    21.5    21.1    20.8    21.0    21.6  20.0  17.4  13.5  11.1  17.2 

MEAN      9.5    12.0    16.1    19.5    20.1    20.4    20.9    21.0  20.0  17.6  13.4  10.6  16.8 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1951  7       0      33      59     170     818     956     440  189  312  84  6  3074 

1952  3       1      85     182     456     495     685     481  304  502  5  2  3201 

1953  28      21     154     102     229     441     420     371  528      53  7  8  2362 

1954  19      32      45      60     270     552     350     299  197  231  0  13  2068 

1955  22       4     77     122     269     626     459     223  235  183  99  5  2324 


59 

170 

818 

956 

440 

189 

312 

182 

456 

495 

685 

481 

304 

502 

102 

229 

441 

420 

371 

528 

53 

60 

270 

552 

350 

299 

197 

231 

122 

269 

626 

459 

223 

235 

183 

113 

395 

1179 

429 

432 

135 

187 

37 

200 

522 

125 

235 

284 

135 

140 

228 

274 

138 

189 

305 

104 

41 

149 

273 

213 

196 

240 

398 

2 

234 

395 

496 

218 

760 

137 

1956  13  5  40  113  395    1179  429  432  135  187  32  23  2983 

1957  91  14  56      37  200     522  125  235  284  135  11       4  1714 

1958  4  19  19  140  228     274  138  189  305  104       3       7  1430 

1959  11  3  34      41  149     273  213  196  240  398       3       1  1562 

1960  0  12  64       2  234     395  496  218  760  137  36       1  2355 

MEAN  19.8  11.1  60.7    85.8  260.0   557.5  427.1  308.4  317.7  224.2  28.0     7.0  2307.3 
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1881  1015    1013  1011    1006    1004    1000     999  1001  1004  1007  1010  1013  1007 

1882  1014    1012  1009    1006    1005     999     998  1001  1004  1007  1011  1012  1007 

1883  1014    1012  1009    1006    1003    1000     998  1001  1004  1009  1010  1015  1007 

1884  1015    1013  1009    1007    1004    1001    1000  1001  1004  1010  1012  1015  1008 
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1888  1015    1012  1010    1006    1004  999     999  1001  1005  1010  1013  1014  1007 

1889  1014    1013  1011    1007    1005  1001  1000  1000  1004  1007  1009  1012  1007 

1890  1011    1012  1007    1006    1003  1000     999  1002  1004  1008  1013  1013  1007 

MEAN  1014.0  1012.3  1009.6  1006.5  1004.2  1000.1   999.1  1001.1  1004.3  1008.4  1011.5  1013.6  1007.1 
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MEAN  1014.0  1012.0  1009.8  1007.0  1003.9   999.7  999.1  1000.6  1004.7  1009.2  1012.4  1014.2  1007.2 

1931  1014  1012  1011  1007  1005  1001  1000     999  1005  1009  1013  1013  1007 

1932  1016  1012  1010  1007  1004     999  998  1003  1003  1008  1012  1014  1007 

1933  1014  1012  1009  1008  1005  1000  1001  1003  1004  1008  1012  1013  1007 

1934  1013  1011  1008  1006  1005  1002  999  1001  1003  1009  1012  1015  1007 

1935  1015  1012  1010  1007  1003  1001  999  1003  1003  1008  1012  1014  1007 

1936  1014  1012  1011  1006  1003  1001  1000  1001  1005  1010  1013  1013  1007 

1937  1014  1012  1008  1007  1004     999  999  1000  1005  1009  1012  1012  1007 

1938  1014  1012  1007  1007  1002  1000  1000  1001  1003  1007  1012  1012  1006 

1939  1015  1012  1009  1006  1003  1000  998  1000  1004  1009  1010  1016  1007 

1940  1015  1013  1009  1008  1004  1001  1000  1001  1005  1011  1012  1015  1008 

MEAN  1014.4  1012.0  1009.2  1006.9  1003.8  1000.4  999.4  1001.2  1004.0  1008.8  1012.0  1013.7  1007.2 

1941  1015  1013  1009  1007  1004     Q99  999  1000  1005  1011  1012  1012  1007 

1942  1014  1012  1009  1008  1004  1000  999  1001  1004  1007  1011  1013  1007 

1943  1013  1012  1008  1008  1004     999  999  1001  1003  1010  1010  1015  1007 

1944  1014  1013  1010  1008  1004  1000  999  1002  1005  1008  1010  1012  1007 

1945  1012  1009  1010  1007  1004     999  1000  1001  1004  1010  1011  1012  1007 

1946  1013  1012  1009  1009  1004  1000  999     999  1002  1009  1011  1012  1007 

1947  1013  1011  1010  1005  1005     999  999  1002  1004  1009  1013  1013  1007 

1948  1014  1013  1010  1007  1003  1000  1000  1001  1004  1009  1013  1013  1007 

1949  1014  1012  1009  1008  1004  1000  1000  1001  1003  1007  1011  1012  1007 

1950  1012  1011  1010  1005  1004     998  999  1001  1003  1007  1010  1013  1006 

MEAN  1013.4  1011.8  1009.4  1007.2  1004.0   999.4  999.3  1000.9  1003.7  1008.7  1011.2  1012.7  1006.8 

1951  1014  1011  1010  1007  1006     999  1002  1001  1006  1008  1012  1014  1008 

1952  1015  1012  1010  1009  1005  1000  1000  1001  1005  1007  1011  1016  1008 

1953  1015  1014  1009  1008  1004  1001  1001  1001  1005  1009  1012  1015  1008 

1954  1013  1012  1010  1007  1004  1000  1000  1000  1003  1009  1013  1013  1007 
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MEAN  1014.5  1012.1  1010.1  1007.7  1004.0  1000.3  1000.5  1001.1  1004.4  1008.5  1012.3  1014.5  1007.5 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1893 

1016 

1016 

1014 

1010 

1006 

1004 

1004 

1005 

1006 

1011 

1016 

1018 

1011 
1010 

1894 

1016 

1016 

1012 

1009 

1006 

1003 

1003 

1004 

1007 

1011 

1017 

1017 

1895 

1017 

1016 

1012 

1011 

1007 

1004 

1004 

1004 

1008 

1012 

1017 

1017 

1011 

1896 
1897 
1898 
1899 

1017 
1017 
1018 
1017 

1015 
1014 
1013 
1015 

1012 
1013 
1012 
1013 

1009 
1011 

1010 
1011 

1008 
1008 
1007 
1006 

1003 
1003 
1003 
1004 

1002 
1003 
1003 
1002 

1004 
1004 
1003 
1004 

1007 
1009 
1008 
1008 

1013 
1011 
1012 
1014 

1015 
1015 
1015 
1016 

1019 
1017 
1017 
1018 

1010 
1010 
1010 
1011 

1900 

1017 

1016 

1014 

1011 

1009 

1003 

1004 

1003 

1009 

1013 

1015 

1018 

1011 

1016.9  1015.1  1012.8  1010.3  1007.1  1003.4  1003.1  1003.9  1007.8  1012.1  1015.8  1017.6   1010.5 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


SILCHAR  -  CON.  INDIA  WMO  42619   24  49N   92  48E 

NOTES  ON  PAGE  110 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1901 

1018 

1016 

1015 

1010 

1008 

1003 

1002 

1004 

1009 

1011 

1015 

1018 

1011 

1902 

1017 

1019 

1013 

1011 

1008 

1004 

1002 

1005 

1008 

1015 

1017 

1016 

1011 

1903 

1018 

1018 

1012 

1010 

1009 

1004 

1003 

1005 

1008 

1010 

1014 

1017 

1011 

1904 

1017 

1016 

1012 

1009 

1008 

1001 

1002 

1004 

1007 

1013 

1016 

1019 

1010 

1905 

1018 

1017 

1013 

1013 

1008 

1003 

1002 

1005 

1007 

1012 

1017 

1016 

1011 

1906 

1017 

1015 

1015 

1008 

1006 

1004 

1002 

1006 

1006 

1012 

1016 

1017 

1010 

1907 

1016 

1016 

1014 

1011 

1007 

1004 

1003 

1003 

1007 

1012 

1015 

1017 

1010 

1908 

1018 

1014 

1013 

1009 

1008 

1003 

1004 

1005 

1008 

1011 

1015 

1018 

1011 

1909 

1016 

1016 

1013 

1012 

1007 

1004 

1003 

1006 

1007 

1011 

1015 

1018 

1011 

1910 

1017 

1015 

1013 

1010 

1008 

1005 

1005 

1004 

1006 

1012 

1014 

1017 

1011 

MEAN 

1017.2 

1016.2 

1013. 

3  1010. 

3  1007.7  1003.5  1002. 

8  1004.7 

1007. 

)  1011.9  1015.4 

1017.3 

1010 

1911 

1015 

1017 

1013 

1010 

1007 

1003 

1002 

1003 

1007 

1013 

1015 

1017 

1010 

1912 

1018 

1015 

1013 

1013 

1008 

1003 

1002 

1004 

1008 

1013 

1015 

1018 

1011 

1913 

1018 

1017 

1012 

1009 

1007 

1004 

1003 

1003 

1008 

1012 

1017 

1018 

1011 

1914 

1020 

1016 

1014 

1013 

1009 

1004 

1001 

1004 

1009 

1015 

1015 

1017 

1011 

1915 

1016 

1016 

1016 

1011 

1006 

1005 

1003 

1003 

1008 

1009 

1015 

1017 

1010 

1916 

1018 

1013 

1012 

1011 

1008 

1001 

1006 

1005 

1005 

1011 

1014 

1016 

1010 

1917 

1018 

1015 

1013 

1009 

1008 

1003 

1002 

1005 

1008 

1009 

1014 

1016 

1010 

1918 

1018 

1016 

1013 

1011 

1005 

1004 

1003 

1004 

1007 

1014 

1016 

1018 

1011 

1919 

1019 

1017 

1014 

1011 

1008 

1003 

1004 

1003 

1009 

1013 

1015 

1018 

1011 

1920 

1018 

1016 

1014 

1011 

1007 

1003 

1001 

1005 

1007 

1013 

1015 

1017 

1011 

MEAN   1017.8  1015.8  1013.4  1010.9  1007.3  1003.3  1002.7  1003.9  1007.6  1012.2  1015.1  1017.2  1010.6 

1018  1011 

1017  1010 

1018  1010 
1018  1011 
1020  1011 

1016  1011 
1018  1011 

1017  1011 
1017  1011 
1017  1011 

MEAN   1017.4  1015.6  1013.3  1010.6  1007.2  1002.9  1002.6  1003.8  1008.0  1012.8  1015.6  1017.6  1010.6 


1921 

1018 

1016 

1012 

1012 

1005 

1003 

1004 

1003 

1007 

1014 

1017 

1922 

1017 

1015 

1012 

1010 

1007 

1002 

1002 

1003 

1006 

1013 

1015 

1923 

1018 

1015 

1015 

1009 

1007 

1002 

1003 

1002 

1008 

1013 

1015 

1924 

1019 

1015 

1013 

1010 

1008 

1002 

1001 

1004 

1010 

1011 

1015 

1925 

1015 

1015 

1013 

1011 

1007 

1004 

1004 

1004 

1008 

1014 

1014 

1926 

1018 

1016 

1015 

1012 

1008 

1003 

1003 

1004 

1007 

1010 

1015 

1927 

1017 

1015 

1013 

1009 

1007 

1004 

1003 

1005 

1009 

1013 

1016 

1928 

1018 

1016 

1013 

1011 

1007 

1002 

1003 

1004 

1008 

1013 

1017 

1929 

1017 

1016 

1014 

1012 

1008 

1002 

1001 

1005 

1009 

1013 

1016 

1930 

1017 

1017 

1013 

ioio 

1008 

1005 

1002 

1004 

1008 

1014 

1016 

1931 

1018 

1016 

1015 

1011 

1008 

1004 

1004 

1002 

1008 

1012 

1016 

1017 

1011 

1932 

1020 

1016 

1014 

1011 

1007 

1003 

1002 

1006 

1007 

1012 

1015 

1018 

1011 

1933 

1018 

1015 

1013 

1012 

1008 

1003 

1004 

1006 

1008 

1012 

1015 

1017 

1011 

1934 

1017 

1014 

1012 

1010 

1008 

1005 

1002 

1005 

1006 

1012 

1015 

1019 

1010 

1935 

1019 

1015 

1013 

1010 

1006 

1004 

1002 

1006 

1006 

1011 

1015 

1017 

1010 

1936 

1017 

1015 

1014 

1009 

1007 

1004 

1003 

1004 

1008 

1013 

1016 

1017 

1011 

1937 

1017 

1016 

1012 

1010 

1008 

1002 

1002 

1003 

1008 

1012 

1015 

1015 

1010 

1938 

1018 

1015 

1010 

1010 

1005 

1003 

1004 

1005 

1007 

1011 

1015 

1016 

1010 

1939 

1018 

1016 

1012 

1009 

1006 

1003 

1001 

1003 

1007 

1013 

1014 

1020 

1010 

1940 

1018 

1017 

1013 

1012 

1007 

1004 

1003 

1004 

1008 

1014 

1015 

1018 

1011 

MEAN  1018.0  1015.5  1012.8  1010.4  1007.0  1003.5  1002.7  1004.4  1007.3  1012.2  1015.1  1017.4  1010.5 

1941  1018    1017  1013    1011  1007  1002    1003    1003  1008  1014  1015  1016  1011 

1942  1018    1016  1012    1012  1007  1003    1002    1004  1008  1011  1015  1017  1010 

1943  1017    1015  1012    1012  1007  1003    1002    1004  1007  1013  1014  1019  1010 

1944  1017    1016  1014    1012  1007  1004    1002    1006  1008  1012  1014  1015  1011 

1945  1015    1012  1013    1011  1007  1002    1004    1004  1007  1013  1014  1016  1010 

1946  1016    1015  1013    1013  1007  1003    1002    1003  1006  1012  1015  1015  1010 

1947  1016    1015  1013    1009  1008  1002    1002    1006  1007  1012  1016  1016  1010 

1948  1018    1016  1014    1011  1006  1003    1003    1004  1007  1012  1017  1017  1011 

1949  1018    1015  1012    1011  1008  1003    1004    1004  1006  1011  1014  1016  1010 

1950  1016    1014  1013    1009  1007  1002    1002    1004  1007  1010  1013  1017  1010 

MEAN  1016.9  1015.1  1012.9  1011.1  1007.1  1002.7  1002.6  1004.2  1007.1  1012.0  1014.7  1016.4  1010.2 


ASIA 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR    JAN 


1951 

1018 

1015 

1013 

1011 

1010 

1003 

1006 

1005 

1009 

1011 

1015 

1017 

1011 

1952 

1018 

1015 

1013 

1012 

1008 

1003 

1003 

1004 

1008 

1010 

1014 

1020 

1011 

1953 

1018 

1017 

1013 

1011 

1008 

1004 

1005 

1004 

1008 

1013 

1016 

1018 

1011 

1954 

1017 

1015 

1014 

1010 

1007 

1003 

1004 

1003 

1006 

1012 

1016 

1017 

1010 

1955 

1020 

1014 

1012 

1011 

1007 

1003 

1004 

1006 

1009 

1012 

1014 

1018 

1011 

1956 

1016 

1015 

_ 

1010 

1005 

1004 

1005 

1004 

1007 

1013 

1016 

1019 

- 

1957 

1017 

1016 

1014 

1011 

1008 

1004 

1004 

1005 

1008 

1014 

1017 

1018 

1011 

1958 

1019 

1016 

1014 

1012 

1008 

1004 

1002 

1006 

1007 

1012 

1016 

1019 

1011 

1959 

1018 

1015 

1014 

1011 

1007 

1004 

1003 

1003 

1007 

1013 

1016 

1017 

1011 

1960 

1018 

1016 

1013 

1010 

1006 

1004 

1004 

1003 

1007 

1012 

1016 

1017 

1011 

MEAN 

1017.9  1015. 

4  1013.3 

1010. 

9  1007. 

4  1003.6  1004.0 

1004.3  1007.6  1012.2 

1015.6  1018.0 

1010 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 
1870     18.2    20.6 
MEAN 


MAR 
23.3 


APR 
26.4 


MAY 
28.1 


JUN 
27.4 


JUL 
28.3 


AUG 
27. B 


SEP 
27.4 


OCT 
26.8 


NOV 
23.2 


DEC 
18.1 


MEAN 
24.6 


1871 

18, 

.2 

21.4 

22, 

.8 

25, 

,5 

27. 

.3 

29, 

,1 

27, 

,9 

28.2 

28, 

,6 

26, 

,7 

22, 

,7 

19. 

,1 

24.8 

1872 

18, 

,4 

19.2 

24, 

.8 

25, 

,6 

26. 

.8 

28, 

,6 

28, 

,1 

28.6 

27, 

,7 

26, 

,8 

23, 

,6 

20, 

,1 

24.9 

1873 

17, 

.7 

20.7 

22, 

,8 

25, 

.6 

27. 

.8 

28, 

,4 

29, 

,0 

28.5 

28, 

,3 

26, 

,3 

22, 

,9 

19. 

.4 

24.8 

1874 

16, 

.5 

19.5 

22, 

.0 

25, 

,7 

32. 

.1 

28, 

.6 

28, 

,6 

28.5 

27, 

,8 

27, 

,7 

23, 

.9 

18, 

,4 

24.9 

1875 

17, 

.2 

20.1 

23, 

,9 

26, 

.6 

26. 

.6 

28, 

,4 

29, 

,0 

27.7 

28, 

,6 

26, 

,9 

22, 

,7 

19, 

,3 

24.8 

1876 

17, 

•  9 

19.7 

23, 

.0 

25, 

.7 

26. 

,7 

28, 

,4 

28, 

,4 

28.8 

27, 

,9 

24, 

,8 

21, 

,8 

18, 

,4 

24.3 

1877 

17, 

,7 

17.9 

22, 

,5 

24, 

,5 

25. 

,9 

28, 

,3 

27, 

,5 

28.5 

27, 

,1 

25, 

,9 

23. 

,6 

18, 

,8 

24.0 

1878 

16, 

•  6 

20.8 

23, 

.3 

24, 

.8 

25. 

.9 

27, 

,9 

27, 

>1 

27.7 

27, 

.8 

26, 

,7 

24. 

•  1 

21. 

.0 

24.5 

1879 

18, 

■  8 

20.5 

23, 

,8 

28, 

,1 

27. 

.4 

27, 

,4 

27, 

.9 

28.2 

28. 

,7 

27, 

,9 

23. 

,5 

19. 

,8 

25.2 

1880 

19, 

.2 

19.3 

23, 

,1 

26, 

.9 

27. 

.4 

28, 

,4 

28, 

,4 

28.4 

28. 

,6 

26, 

,9 

22. 

>4 

18. 

.2 

24.8 

1881 

17, 

,3 

20, 

,5 

22, 

,7 

24, 

,2 

26, 

.9 

28, 

.3 

29, 

,4 

28, 

,5 

28.1 

1882 

19, 

,7 

19, 

,7 

23, 

,7 

26, 

,4 

26, 

,3 

27, 

,8 

29, 

,4 

27, 

,8 

28.5 

1883 

18, 

,1 

18, 

,9 

23, 

,5 

25, 

.5 

24, 

,9 

28, 

il 

29, 

.0 

27, 

,9 

27.9 

1884 

17, 

,6 

18, 

,7 

23, 

,9 

25, 

,1 

25, 

,8 

27, 

,8 

29, 

.0 

28, 

,1 

28.7 

1885 

18, 

,0 

19, 

,1 

23, 

,9 

25, 

,6 

26, 

,5 

27, 

,8 

28, 

,7 

29, 

,3 

27.6 

1886 

18, 

,4 

19, 

,1 

23, 

,3 

25, 

,5 

27, 

,4 

28, 

,8 

28, 

,3 

28, 

,3 

28.0 

1887 

17, 

,2 

19, 

,4 

23, 

,3 

26, 

,1 

28. 

,3 

27, 

,7 

29, 

.5 

28, 

,4 

28.8 

1888 

19, 

,9 

19, 

,8 

23, 

,9 

24, 

,5 

26. 

,4 

27, 

,7 

28, 

.9 

28, 

,7 

28.5 

1889 

19, 

.3 

20, 

,6 

25, 

.1 

26, 

,7 

26. 

,6 

27, 

.7 

28, 

.8 

29, 

,2 

28.6 

1890 

19, 

.6 

21, 

,3 

23, 

.6 

25, 

,7 

27, 

,1 

28, 

.0 

28, 

,1 

27, 

,7 

27.9 

23.7    20.1 


1891 

18, 

,6 

19, 

,5 

23, 

,1 

26, 

.3 

26, 

,3 

28, 

,2 

29, 

,1 

28.8 

28, 

,9 

26, 

,7 

23, 

,8 

1892 

19, 

,2 

21. 

,3 

24, 

,6 

25, 

.8 

26. 

.7 

28, 

,2 

28, 

,6 

27.5 

28, 

,4 

26, 

,3 

22, 

.9 

1893 

17, 

,6 

18, 

,2 

21, 

,9 

25. 

,3 

27, 

,8 

27, 

,7 

27, 

,6 

28.0 

28, 

,7 

26, 

,9 

23, 

,9 

1894 

18. 

,4 

21, 

,5 

23, 

,4 

26. 

,0 

26, 

,8 

28, 

,6 

28, 

,9 

28.1 

28, 

,1 

26, 

,6 

23, 

,1 

1895 

18, 

,7 

20. 

,1 

23, 

,8 

25, 

,6 

27, 

,4 

29, 

,2 

28, 

,2 

28.5 

28, 

,4 

25, 

,6 

23, 

.6 

1896 

18, 

,0 

20, 

,4 

24, 

,3 

26, 

,4 

27, 

.3 

28, 

,9 

29, 

,6 

29.0 

28, 

,6 

27, 

,2 

23, 

,3 

1897 

19, 

,2 

21, 

,1 

24, 

,1 

27, 

.1 

27, 

,1 

28, 

,7 

28, 

,7 

28.7 

28, 

,1 

28, 

.3 

23. 

,7 

1898 

18, 

,4 

20, 

.2 

24, 

.1 

28, 

•  6 

28. 

,7 

28, 

,7 

29, 

,4 

28.6 

27, 

,9 

27, 

.1 

23. 

.7 

1899 

16, 

,8 

20. 

,0 

24, 

,0 

25, 

.4 

28. 

,2 

27, 

,5 

28, 

,8 

28.8 

28, 

,4 

26, 

,7 

22, 

.9 

1900 

19, 

,5 

21, 

,1 

23, 

,9 

25, 

.8 

27, 

,1 

28, 

,7 

28, 

,6 

30.0 

28, 

,9 

27, 

,6 

24, 

,2 

WORLD  WEATHER  RECORDS 
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TEMPERATURE  DE6  C 
YEAR    JAN     FEB 


1901 

18. 

,1 

21, 

,4 

25. 

.1 

25, 

.9 

27, 

,8 

28. 

,2 

29, 

,4 

28.8 

28, 

.3 

27. 

,6 

23. 

,5 

1902 

19, 

,3 

20, 

.9 

25, 

.1 

24, 

,8 

27, 

,2 

27, 

.9 

28, 

,9 

28.6 

28, 

.6 

25. 

,8 

22. 

,6 

1903 

17, 

.5 

19, 

,7 

23, 

.0 

27, 

.1 

27, 

,9 

28, 

.0 

29, 

,2 

28.1 

27, 

.9 

28. 

,1 

24, 

,1 

1904 

18, 

,3 

20, 

,1 

24, 

,7 

24, 

,9 

26, 

,6 

28. 

.9 

28, 

,3 

28.6 

28, 

,7 

27, 

,1 

22, 

,6 

1905 

17, 

,6 

16. 

,9 

22, 

,0 

24, 

,4 

27, 

,4 

27, 

,8 

29, 

.0 

27.9 

28, 

.4 

26. 

,3 

23. 

.2 

1906 

18, 

,0 

19, 

,9 

22, 

,4 

25, 

,7 

27, 

.1 

28, 

,3 

29, 

.2 

27.6 

29, 

.2 

26. 

,8 

23. 

,4 

1907 

20, 

,1 

19, 

,8 

12, 

.6 

24, 

,4 

27, 

,4 

27, 

,3 

28, 

,1 

29.3 

27, 

,7 

26, 

,9 

23. 

,1 

1908 

18, 

,2 

20, 

,5 

24, 

.4 

28, 

,1 

27, 

,5 

28, 

,7 

28, 

,3 

28.6 

27, 

,9 

26. 

.3 

22. 

.8 

1909 

18, 

,4 

19, 

,9 

25, 

.1 

25, 

,4 

27, 

,2 

28, 

>3 

29, 

.2 

27.6 

28, 

,7 

27, 

,7 

23. 

.9 

1910 

17, 

.8 

19, 

.9 

23, 

,4 

25, 

,2 

27, 

.1 

27, 

,8 

27, 

.3 

28.5 

28, 

.8 

25, 

,9 

23. 

,5 

1911 

19, 

,0 

19, 

,7 

1912 

19, 

,1 

20. 

,6 

1913 

18, 

,5 

20. 

,  8 

1914 

18, 

,3 

20. 

,8 

1915 

19, 

,4 

20, 

,6 

1916 

18, 

,8 

20, 

,5 

1917 

18, 

,5 

19, 

,6 

1918 

18, 

,1 

19, 

,5 

1919 

19, 

,7 

20, 

,0 

1920 

19, 

.3 

19, 

,9 

25.9 

28, 

,3 

28, 

.0 

28, 

,4 

28, 

,7 

27.0 

27, 

.9 

28, 

.6 

28, 

,8 

28, 

,3 

26.3 

27, 

,2 

28, 

.6 

28, 

,1 

28, 

,2 

26.8 

28, 

,7 

29, 

,4 

28, 

,4 

28, 

.1 

26.5 

27, 

,8 

28, 

,3 

28, 

,9 

28, 

,2 

27.8 

29. 

,3 

28, 

.0 

28, 

,4 

28, 

,4 

27.6 

28, 

,3 

28, 

,7 

28, 

,3 

28, 

.2 

27.7 

27, 

,5 

27, 

.8 

28, 

,4 

28, 

,4 

27.6 

29, 

,5 

28, 

.8 

29, 

,7 

27, 

,7 

26.5 

28, 

,2 

29, 

,5 

28, 

,1 

28. 

,5 

20. 

,1 

22, 

,8 

19, 

,1 

21, 

,9 

21  , 

,6 

23, 

,9 

19, 

,9 

25, 

,1 

20, 

,4 

23, 

,2 

1928  16 

1929  18.6    19.9    25.1    24.8    25.9    27.6 

1930  16 

MEAN  IE 


28, 

.3 

28, 

,8 

28, 

,3 

25, 

,2 

28, 

,9 

28, 

,4 

28, 

,6 

26, 

,8 

- 

28, 

,7 

27, 

,9 

25, 

.8 

28, 

,5 

28, 

,1 

28, 

,1 

28, 

,3 

28, 

,7 

28, 

,5 

28, 

,0 

25, 

,9 

28, 

,2 

28, 

,8 

28, 

,4 

26, 

,7 

28, 

.6 

28, 

,2 

27, 

,1 

26, 

,5 

28, 

,7 

28, 

,1 

28, 

,1 

26, 

,1 

29, 

,2 

28, 

,2 

27, 

,7 

27, 

,3 

29, 

,3 

28, 

,7 

28, 

,5 

24, 

,9 

1931 

19, 

,2 

21, 

,1 

24, 

,0 

26, 

,9 

1932 

18, 

,9 

19, 

,2 

24, 

.2 

26, 

,1 

1933 

17, 

■  6 

20, 

,7 

24, 

.6 

25, 

,7 

1934 

17, 

,9 

20, 

,2 

23, 

.8 

25, 

,6 

1935 

17, 

,7 

20, 

.2 

23, 

,7 

25, 

,5 

1936 

17, 

•  2 

19, 

,9 

23, 

,9 

25, 

,9 

1937 

16, 

.9 

20, 

,3 

23, 

.6 

27, 

,8 

1938 

19, 

•  6 

19, 

,9 

24, 

,9 

26, 

,6 

1939 

18, 

.9 

21, 

.5 

24, 

.6 

26, 

,7 

1940 

18, 

.6 

20, 

,2 

22, 

,4 

27, 

,2 

28. 

,5 

28, 

,2 

29, 

,5 

28, 

,2 

28. 

,4 

28, 

.8 

27, 

,9 

28, 

.3 

28. 

,1 

28, 

,8 

27, 

,9 

28. 

.8 

27. 

,0 

28, 

,6 

28, 

,8 

28, 

.8 

27, 

,1 

29, 

.3 

27, 

,9 

28, 

,5 

28, 

,1 

28, 

.8 

28, 

,9 

28, 

,6 

28, 

,4 

29, 

,6 

28, 

,2 

29, 

.2 

28, 

,5 

28, 

,3 

28, 

,2 

27, 

.9 

28, 

,3 

28, 

,4 

29, 

,3 

28, 

.2 

28. 

,1 

28, 

,5 

28, 

,7 

27, 

.8 

18.3    20.3 


1941 

18, 

,4 

20, 

,4 

25, 

,1 

1942 

19, 

,4 

21, 

,5 

24, 

,7 

1943 

19, 

,5 

19, 

,7 

23, 

,0 

1944 

18, 

,4 

19, 

,8 

24, 

,4 

1945 

18, 

,7 

18, 

,8 

24, 

.2 

1946 

19, 

,9 

22, 

,6 

24, 

,1 

1947 

19, 

,1 

21, 

,2 

24. 

,6 

1948 

19, 

.3 

19, 

,8 

23, 

.8 

1949 

19, 

,3 

20, 

,5 

24, 

,8 

1950 

- 

- 

23, 

,6 

24.8 
24.7 


25.7    23.6    20.2     24.8 
28.4    25.0    19.9     25.2 


MEAN  18.9  20.2  23.3  24.9  27.0  28.3  28.6  28.6  28.3  26.8  23.6 

1921  19.3  20.2  24.4  25.7  27.6  27.2  28.3  28.8  28.3  25.2  23.2    19.4     24.8 

1922  19.1  20.7  25.2  27.1  27.9  28.6  28.9  28.4  28.6  26.8  24.6    20.2     25. 

1923  19.2  19.9  24.2  25.9  27.4  27.2     -  28.7  27.9  25.8  23.6    19. 

1924  18.2  19.7  25.6  26.3  26.6  28.2  28.5  28.1  28.1  28.3  23.4    19. 

1925  17.7  18.9  23.8 

1926  18.4  20.1  22.8  25.3  27.0  27.3  28.2  28.8  28.4  26.7  23.0    20.2 

1927  18 


27.6  22.4  20.9  25.2 
27.4  24.4  19.7  25.1 
27.8    23.6    19.8     25.0 


28, 

,2 

28. 

,7 

28.9 

27, 

,9 

26. 

,7 

22, 

,4 

21. 

.2 

25, 

,1 

27, 

,8 

29. 

,3 

28.5 

28, 

,1 

28. 

,1 

23, 

,7 

19, 

,1 

25, 

,2 

28, 

,3 

28. 

,9 

28.1 

28, 

,4 

27, 

.3 

24, 

.3 

20, 

.9 

25, 

,1 

27, 

,7 

28, 

,9 

28.7 

27, 

,7 

27, 

,7 

22, 

,5 

20, 

,2 

24, 

,9 

28, 

.5 

28, 

,7 

28.2 

28, 

,6 

26, 

.5 

24, 

.1 

20, 

,4 

24, 

,9 

28, 

,4 

28, 

,6 

29.0 

28, 

,7 

26, 

,1 

23, 

,8 

20, 

.1 

25. 

,3 

27, 

,6 

28, 

,2 

28.6 

27, 

,8 

25. 

,4 

23, 

,6 

20. 

.7 

25, 

,1 

28, 

,1 

28, 

,3 

28.2 

28, 

,1 

26. 

,4 

23, 

.9 

19. 

,8 

24, 

,8 

27, 

,6 

28, 

.1 

28.5 

28, 

,4 

27, 

,4 

23, 

.8 

18, 

,4 

24, 

.8 

28, 

.9 

28, 

,8 

27.5 

28, 

.6 

27, 

,3 

- 

19, 

,9 

- 

26.9    23.6 
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TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

18 

6 

19 

1 

24 

2 

24 

4 

26 

5 

27 

4 

27 

4 

28.3 

27 

9 

26 

3 

23 

6 

1952 

19 

1 

21 

6 

23 

1 

26 

9 

26 

7 

28 

3 

27 

8 

28.1 

27 

8 

27 

4 

23 

5 

1953 

18 

3 

21 

4 

24 

4 

26 

6 

26 

6 

27 

4 

28 

2 

29.5 

27 

8 

26 

6 

23 

5 

1954 

17 

8 

22 

2 

24 

7 

26 

5 

27 

8 

27 

7 

27 

8 

28.2 

28 

7 

25 

7 

22 

6 

1955 

18 

9 

20 

3 

24 

2 

25 

3 

27 

2 

27 

8 

27 

6 

27.7 

28 

6 

27 

7 

24 

2 

1956 

18 

7 

20 

8 

- 

27 

1 

27 

5 

27 

4 

28 

1 

28.8 

28 

5 

27 

1 

23 

5 

1957 

18 

7 

19 

1 

23 

5 

25 

9 

26 

3 

27 

7 

28 

3 

28.7 

28 

0 

26 

1 

23 

1 

1958 

19 

5 

18 

8 

24 

3 

26 

3 

26 

8 

28 

6 

28 

8 

27.9 

28 

4 

27 

3 

23 

2 

1959 

17 

5 

18 

2 

IZ 

7 

26 

1 

26 

1 

27 

5 

28 

5 

28.5 

27 

7 

25 

6 

21 

9 

1960 

17 

5 

21 

2 

21 

6 

27 

6 

27 

6 

27 

8 

27 

1 

28.6 

27 

,9 

27 

0 

22 

.4 

MEAN 

18 

5 

20 

3 

23 

7 

26 

3 

26 

9 

27 

8 

28 

0 

28.4 

28 

1 

26 

7 

23 

.2 

CLINO 

18 

6 

20 

3 

24 

0 

26 

1 

27 

0 

27 

.9 

28 

5 

28.5 

28 

3 

26 

9 

23 

4 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1869  18     105 

1870  0      23 


295 

512 

275 

398 

502 

303 

105 

219 

624 

561 

516 

394 

1871 

1872 

1873 

1874 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 

42 

135 

358 

291 

219 

445 

326 

348 

184 

33 

272 

373 

404 

347 

506 

445 

446 

314 

64 

190 

141 

173 

569 

605 

346 

272 

207 

136 

229 

252 

488 

421 

421 

392 

445 

177 

10 

370 

413 

380 

691 

451 

682 

294 

46 

58 

562 

386 

425 

723 

598 

368 

321 

105 

120 

264 

219 

465 

393 

607 

555 

383 

167 

58 

157 

355 

410 

358 

538 

374 

624 

161 

13 

139 

120 

413 

825 

451 

580 

260 

72 

64 

428 

375 

367 

462 

407 

344 

186 

111 

167 

881 

273 

486 

307 

505 

441 

95 

357 

177 

481 

627 

236 

452 

183 

143 

258 

167 

1314 

382 

404 

724 

450 

100 

232 

378 

547 

260 

433 

748 

237 

198 

115 

554 

240 

579 

550 

364 

459 

185 

336 

338 

267 

539 

859 

552 

667 

39 

246 

179 

164 

709 

375 

442 

272 

22 

228 

694 

576 

718 

507 

632 

288 

107 

125 

342 

733 

669 

408 

262 

274 

50 

507 

325 

283 

556 

436 

509 

306 

103 

1901 

5 

1902 

1 

1903 

67 

1904 

13 

1905 

4 

1906 

1 

1907 

173 

1908 

13 

1909 

24 

1910 

10 

MEAN 

31.1 

14 

419 

160 

496 

506 

460 

390 

144 

148 

551 

299 

702 

356 

506 

273 

155 

259 

279 

185 

521 

341 

589 

625 

227 

168 

780 

346 

663 

981 

582 

487 

112 

300 

309 

172 

673 

467 

688 

214 

469 

67 

650 

460 

391 

299 

704 

251 

116 

160 

493 

139 

922 

568 

380 

474 

30 

8 

76 

451 

402 

454 

565 

379 

109 

3 

211 

343 

548 

507 

479 

304 

207 

144 

499 

304 

603 

728 

482 

345 

489 

24.9 
24.1 


3 

3224 

1 

2779 

186 

4075 

0 

3169 

1 

3084 

6 

3663 

0 

2535 

0 

3842 

0 

2961 

12 

3077 

0  0  2348 

1  3  3161 
!2  10  2625 

9  0  3027 

0  4  3367 

>2  0  3598 

Jl  8  3252 

15  13  3196 

0  10  2883 

L6  48  2832 

MEAN  22.3         59.8       274.6       299.2       381.6       500.8       502.9       441.2       357.9       154.4         24.6  9.6  3028.9 

1881  5      4 

1882  7      9 

1883  30 

1884  14      8 

1885  4      1 

1886  6      5 

1887  56 

1888  36      3 

1889  0      2 

1890  37 

MEAN     19.5    35.1   257.1   403.5   487.8   552.5   451.5   519.0   357.7   104.2    32.1  20.9  3240.9 

1891  0      36     104     214     475     432     451     556     320     107      53  0  2748 

1892  14      80      48     632     514     569     549     601     472     373     144  0  3996 

1893  45      57     140     240     515     613     860     699     243     290       7  0  3709 

1894  0     123     247     598     576     800     377     521     540     512     194  3  4491 

1895  4       5     113     507     373     346     445     586     339     192      22  54  2986 

1896  21     168     336     375     319     380     317     386     371      16      19  0  2708 

1897  25      13     278      71     329     693     482     554     353      73      66  0  2937 

1898  7      31      26      45     153     408     286     521     369      90       1  1  1938 

1899  19      26     139     361     321     850     619     383     452     336       0  4  3510 

1900  15      37     307     650     257     465     519     328     149      15       0  3  2745 

MEAN     15.0    57.6   173.8   369.3   383.2   555.6   490.5   513.5   360.8   200.4    50.6  6.5  3176.8 

79  0  2677 

?3  0  3024 

39  0  3195 

50  2  4395 

0  28  3344 

'*3  0  3060 

0  42  3424 

■tb  0  2513 

30  20  2728 

2  0  3641 

32.7   127.1   426.7   285.9   592.1   520.7   543.5   374.2   205.8    51.1  9.2  3200.1 


1911 

142 

1 

229 

291 

553 

411 

547 

549 

580 

278 

1912 

4 

127 

285 

364 

354 

583 

578 

372 

226 

278 

1913 

2 

109 

334 

501 

685 

692 

513 

417 

246 

121 

1914 

0 

84 

319 

280 

479 

211 

427 

401 

439 

90 

1915 

17 

48 

52 

547 

832 

726 

1119 

491 

332 

135 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


SILCHAR  -  CON.  INDIA  WMO  42619   24  49N   92  48E 

NOTES  ON  PAGE  110 


PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV  DEC  TOTAL 

2  0  3583 

b3  5  3239 

SO  16  3666 

1  36  2767 

>0  0  4319 

1916  14      14     194     282     302     296     431     562     294     387      27  0  2803 

1917  0     153      22     421     144     532     446     344     467      96     113  0  2738 

1918  2       3     306     254     345     676     909     649     584      94       0  0  3822 

1919  9       1      19     176     255     457     320     176     519     129      94  2  2157 

1920  0      83     316     209     327     429     250     536     369     109       8  0  2636 

MEAN            19.0         62.3       207.6       332.5       427.6       501.3       554.0       449.7       405.6       171.7          35.8  5.9  3173.0 

13  0  2838 

*2  1  2838 

9  1  3528 

*3  0  31B7 

13  0  3790 

1  57  3814 

S6  0  5599 

14  0  3279 
1  36  4125 

30  0  3181 

MEAN     27.7    48.7   143.2   430.3   481.4   669.5   524.6   565.1   418.8   240.9    58.2  9.5  3617.9 

1931  4      39      44     261     443     612     601     297     330     204      70  61  2966 

1932  3      87     122     351     514     711     417     572     508     266      92  1  3644 

1933  12      11      39     208     373     643     597     654     227     185       0  0  2949 

1934  5     120      91     679     755     832     685     516     394     162     181  5  4425 

1935  0      58     102     385     217     823     506     656     548      87      20  0  3402 


1921 

26 

5 

188 

264 

202 

692 

465 

420 

410 

153 

1922 

0 

T 

332 

328 

235 

534 

352 

542 

319 

153 

1923 

0 

40 

34 

433 

570 

831 

389 

427 

526 

268 

1924 

1 

56 

32 

322 

262 

499 

591 

610 

367 

204 

1925 

38 

35 

81 

338 

912 

290 

855 

586 

439 

203 

1926 

19 

102 

339 

457 

358 

706 

728 

508 

197 

342 

1927 

96 

150 

104 

1011 

344 

738 

924 

1041 

818 

307 

1928 

6 

31 

140 

64 

615 

459 

409 

596 

391 

554 

1929 

66 

2 

48 

723 

1099 

904 

247 

514 

357 

128 

1930 

25 

66 

134 

363 

217 

1042 

286 

407 

364 

97 

261 

443 

612 

601 

297 

330 

204 

351 

514 

711 

417 

572 

508 

266 

208 

373 

643 

597 

654 

227 

185 

679 

755 

832 

685 

516 

394 

162 

385 

217 

823 

506 

656 

548 

87 

525 

361 

549 

600 

342 

276 

210 

96 

442 

593 

465 

776 

242 

158 

311 

320 

730 

586 

592 

604 

332 

608 

389 

516 

674 

213 

681 

125 

67 

557 

568 

731 

334 

698 

97 

1936  5      84     156     525     361     549     600     342     276     210      15       9  3132 

1937  0      40      23      96     442     593     465     776     242     158       6  43  2884 

1938  25       7     326     311     320     730     586     592     604     332      43       0  3876 

1939  0      48      18     608     389     516     674     213     681     125       1       0  3273 

1940  0      69     259      67     557     568     731     334     698      97      24       7  3411 

MEAN      5.4    56.3   118.0   349.1   437.1   657.7   586.2   495.2   450.8   182.6    45.2  12.6  3396.2 

16       1  3455 

52       0  3558 

1       1  3557 

0  0  3088 

1  1  3736 

1       8  2975 

0  44  3812 

34       0  3726 

32       0  2953 
0 

MEAN     18.9    37.6   139.9   324.2   515.7   650.2   525.4   561.5   367.1   186.4    26.3     5.5  3358.7 

1951  0       0      53     395     233     301     389      86     163     458      59       2  2139 

1952  15       0      81     161     609     505     770     669     325     331      10       0  3476 

1953  6      18     315     198     747     598     440     247     571     177      41       8  3366 

1954  7      85      62     399     369     451     544     581     190     260       3       2  2953 

1955  2       6     318     453     389     508     395     515     307     153     375       0  3421 

1956  15       0       -     168     539     638     712     269     173     118      74       3 

1957  88      74       8     498     895     313     674     300     434     235       0       0  3519 

1958  40      89       2     244     744     504     411     459     361     198       3  10  3065 

1959  14     120     369     147     428     723     386     389     431     451       0       0  3458 

1960  0       1      26     113     320     536     559     556     221     137      37       0  2506 

MEAN     18.7    39.3   137.1   277.6   527.3   507.7   528.0   407.1   317.6   251.8    60.2     2.5  3074.9 

CLINO     15      46     131     313     493     594     547     488     378     207      44       7  3263 


1941 

0 

1942 

1 

1943 

64 

1944 

46 

1945 

42 

1946 

0 

1947 

0 

1948 

0 

1949 

17 

1950 

- 

67 

360 

601 

732 

599 

498 

409 

116 

166 

382 

593 

738 

484 

652 

313 

59 

353 

268 

454 

690 

544 

625 

320 

222 

75 

188 

611 

659 

493 

467 

455 

77 

189 

273 

334 

485 

929 

682 

467 

276 

242 

294 

443 

536 

396 

435 

208 

384 

75 

404 

414 

1024 

431 

642 

460 

305 

114 

214 

966 

500 

399 

856 

424 

101 

35 

535 

246 

720 

452 

312 

347 

241 

83 

- 

495 

418 

527 

446 

268 

83 

ASIA 


SIMLA  INDIA  WMO  42083   31  06N   77  10E  2202  M 

NOTES  ON  PAGE111 


STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 

1951  761  781     782     780     782     778     778     779     783     784     784     784  781 

1952  783  782     780     783     781     778     778     777     781  783     784     784      781 

1953  782  784     782     782     781     778     777     779     781     784     785     784  782 

1954  779  781     783     782     781     778     777     778     780     783     784     782  781 

1955  783  780     781     781     780     777     777     779     781     782     783     782  781 

1956  779  781     781     781     778     777     778     778     780     783     7R4     783  780 

1957  780  780     782     782     781     778     777     779     781     784     785     783  781 

1958  783  780     783     783     781     779     777     779     781     784     785     784  782 

1959  782  779     782     783     781     779     778     778     781     784     784     783  781 

1960  782  783     781     782     780     779     778     778     781     784     784     784  781 

MEAN  781.4  781.1   781.7   781.9   780.6   778.1   777.5   778.4   781.0   783.5   784.2   783.3    781.1 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 

1951  4 

1952  6 

1953  3.8  9.3    14.2    16.1    19.8    20.6 

1954  4 

1955  4 

1956  4 

1957  4 

1958  6 

1959  6 

1960  4 

MEAN      5.0  7.7    11.1    15.3    18.8    20.5    18.3    17.8    17.0    14.4    11.4     8.3     13.8 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1951  83  25     114  47      53      30     316     511     218       1      70       0     1468 

1952  66  33  77      38      41     277     252     331      19       3       2      17     1156 


7, 

,4 

10, 

>9 

12. 

,2 

8, 

,5 

8, 

,9 

16, 

,9 

9, 

,3 

14, 

.2 

16. 

.1 

6, 

.6 

11, 

.8 

16, 

,7 

7, 

,4 

12, 

,7 

13. 

.0 

8, 

.2 

10, 

.3 

16, 

.6 

5, 

,7 

9, 

,1 

13, 

.5 

6, 

,9 

11, 

.3 

17, 

.7 

5, 

.6 

12, 

,5 

15, 

,8 

11, 

.3 

9, 

.3 

14, 

.1 

19, 

,4 

18, 

,2 

17, 

,0 

16, 

,4 

11, 

,8 

18, 

,1 

17, 

,4 

17, 

.5 

13. 

,3 

11, 

,7 

18, 

,2 

17, 

,8 

16, 

,8 

14, 

,7 

11, 

,7 

18, 

,4 

17, 

,9 

17, 

,3 

13, 

.0 

10, 

.6 

18, 

,3 

17, 

,1 

16, 

.5 

13, 

.6 

11, 

,8 

17, 

.4 

17, 

,2 

16, 

,9 

13, 

.6 

10, 

.7 

19, 

,0 

17, 

.8 

16, 

,1 

14, 

.9 

11, 

.9 

18, 

.0 

18, 

.0 

17, 

.0 

15, 

.1 

12, 

■  * 

17, 

,7 

18, 

.1 

17, 

,1 

14, 

,9 

10, 

,° 

18, 

,7 

18, 

,1 

17, 

.5 

14, 

.9 

10, 

.7 

1953 
1954 
1955 


1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 


30 

316 

511 

218 

277 

252 

331 

19 

223 

498 

515 

83 

88 

444 

700 

227 

129 

474 

430 

225 

204 

319 

461 

245 

119 

567 

229 

215 

83 

602 

324 

331 

82 

609 

251 

282 

166 

481 

331 

179 

140.1 

456.2 

408.3 

202 

1555 
1841 
1732 


1956     37       5     113      25      74     204     319     461     245     263       3      30     1779 


1540 

35     1587 

1     1590 

26     1489 

18.4   1573.7 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


TRIVANDRUM  INDIA  WMO  43371   08  29N   76  57E 

NOTES  ON  PAGE  111 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1853 

185* 

1855 

1856 

1857 

1858 

1859 

1860 

1005.8  1005.1  1005.1  1002.7  1003.1  1002.4  100*. 1  1002.4  1003.7  1005.1  1004.4  1006.4 
1006.1  1005.8  1005.4  1002.7  1002.4  1003.1  1002.4  1003.1  1003.4  1003.7  1005.4  1005.4 
1005.8  1007.1  1004.7  1003.4  1003.4  1002.4  1003.4  1003.7  1004.7  1005.1  1006.1  1006.1 


MEAN 


1871 

1872 

1873 

1874 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 

1881 

1882 

1883 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

MEAN 
1891 


1004.2 
1004.1 
1004.7 

1004.3 
1004.4 
1004.4 
1004.3 
1003.9 

MEAN   1006.2  1005.8  1004.9  1003.2  1002.7  1002.4  1002.7  1003.4  1004.2  1004.7  1005.3  1005.9   1004.3 

1861  1004.7  1005.1  1004.7  1002.4  1001.4  1002.7  1002.7  1003.4  1003.7  1004.7  1004.4  1005.4  1003.8 

1862  1005.4  1004.4  1005.4  1003.4  1003.1  1002.0  1002.0  1003.4  1003.1  1003.4  1003.7  1003.4  1003.6 

1863  1006.4  1004.4  1004.1  1001.7  1002.0  1002.4  1002.4  1003.1  1003.7  1004.1  1005.1  1006.1  1003.8 

1864  1005.8  1005.8  1005.8  1003.4  1003.7  1002.7  1004.1  1004.4  1005.4  1005.8  1006.4  1005.8  1004.9 

1865  1007.5     -       -    1003.7  1002.7  1003.1  1003.7  1003.7  1004.7  1005.1  1005.8  1006.1 

1866  1007.1  1005.4  1005.4  1003.4  1002.0  1003.4  1003.1  1003.7  1004.4  1004.1  1005.8  1006.8   1004.6 

1867  1006.8  1005.4  1005.4  1003.4  1002.0  1002.4  1003.1  1003.1  1004.4  1004.1  1007.1  1006.8   1004.5 
1866   1005.8  1005.4  1005.1  1003.7  1003.1  1002.7  1002.7  1003.7  1004.1  1004.4  1005.4  1005.8   1004.3 

1869  1006.4  1005.8  1004.4  1003.4  1002.0  1002.4  1002.4  1002.0  1003.4  1004.1  1004.4  1004.4   1003.8 

1870  1003.4  1004.1  1003.1  1001.7  1001.4  1001.0  1001.4  1002.0  1003.1  1003.7  1005.1  1005.1   1002.9 


1005.9  1005.1  1004.8  1003.0  1002.3  1002.5  1002.8  1003.3  1004.0  1004.4  1005.3  1005.6   1004.1 


1005.1  1005.4  1004.7  1001.7  1002.7  1002.7  1003.1  1003.7  1004.7  1005.4  1005.4  1006.8  1004.3 
1007.5  1006.8  1005.8  1004.1  1003.1  1004.7  1004.7  1005.4  1005.4  1006.8  1006.1  1005.1  1005.5 
1006.4  1007.1  1006.4  1003.7  1002.7  1002.7  1001.7  1002.7  1003.4  1003.4  1004.1  1004.1   1004.0 


MEAN   1005.8  1005.7  1005.0  1003.0  1002.5  1002.7  1003.1  1003.5  1004.2  1004.6  1005.2  1005.5   1004.2 


1892  1005.4  1005.8  1005.1  1004.1  1004.4  1002.4  1003.7  1004.4  1005.8  1005.8  1006.4  1008.5  1005.2 

1893  1004.7  1006.4  1004.7  1003.4  1002.7  1002.4  1002.7  1004.1  1004.7  1004.4  1004.7  1006.1  1004.3 

1894  1005.8  1006.1  1004.7  1003.4  1002.7  1002.4  1003.4  1002.7  1004.1  1004.4  1005.4  1006.1  1004.3 

1895  1005.8  1006.4  1004.7  1003.4  1003.4  1002.4  1003.7  1003.1  1004.4  1004.1  1006.1  1005.1  1004.4 


1896  1006.4  1006.8  1004.7  1003.1  1004.1  1002.7  1004.4  1005.1  1004.1  1006.1  1004.4  1006.1  1004.8 

1897  1006.4  1004.7  1004.4  1003.4  1002.0  1002.0  1002.4  1002.4  1003.4  1004.7  1004.4  1004.7  1003.7 

1898  1006.1  1003.7  1004.1  1002.4  1002.4  1002.4  1002.0  1003.7  1004.1  1003.7  1004.1  1004.7  1003.6 

1899  1006.1  1005.4  1005.4  1003.4  1002.7  1003.4  1003.7  1003.7  1005.8  1005.1  1006.8  1006.4  1004.8 

1900  1006.4  1006.1  1005.4  1003.4  1003.7  1002.7  1002.7  1003.7  1005.1  1004.7  1004.1  1005.4  1004.5 


MEAN 


10U6.1  JUUi.l  10U4.1  10U<;.4  1002.4  100.i.4  lUOi.O    LVUi.l  1004.1  1 00  i .  I  1004.1  1004. 

1006.1    1005.4    1005.4    1003.4    1002.7    1003.4    1003.7    1003.7  1005.8  1005.1  1006.8  1006.' 

1006.4    1006.1    1005.4    1003.4    1003.7    1002.7    1002.7    1003.7  1005.1  1004.7  1004.1  1005.' 

1005.9    1005.7    1004.8    1003.3    1003.1    1002.5    1003.2    1003.7  1004.6  1004.8  1005.2  1005.9       1004.4 


ASIA 


TRIVANDRUM  -  CON.  INDIA  WMO  43371   08  29N   76  57E    6* 

NOTES  ON  PAGE  111 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1901  1006.4  1005.8  1005.1  1002.4  1002.7  1003.1  1002.7  1003.1  1004.7  1005.1  1005.1  1007.1  1004.4 

1902  1006.4  1008.8  1005.1  1003.7  1002.7  1003.1  1003.4  1003.1  1004.7  1006.1  1005.4  1005.8  1004.9 

1903  1006.4  1007.8  1005.1  1003.4  1002.7  1002.0  1002.4  1003.1  1003.7  1003.7  1005.4  1005.4  1004.3 

1904  1005.8  1006.1  1004.4  1003.1  1002.0  1004.1  1003.1  1004.1  1005.8  1004.1  1007.1  1006.4  1004.7 


1005. 


1904  1005.8  1006.1  1004.4  1003.1  1002.0  1004.1  1U03.1  1UU4.1  1005.0  luut.l  looi.l  iuuo.t 

1905  1007.5  1006.4  1005.8  1004.7  1002.7  1003.7  1004.1  1003.7  1004.4  1004.4  1006.4  1005.8 

1906  1006.4  1005.4  1005.8  1004.1  1003.1  1003.1  1002.4  1003.1  1004.4  1004.7  1006.4  1005.4  1004.5 

1907  1006.1  1006.1  1005.4  1003.7  1003.4  1002.7  1002.4  1005.1  1004.7  1004.4  1004.7  1005.8  1004.5 

1908  1007.1  1005.1  1005.4  1002.7  1003.4  1003.4  1004.1  1003.4  1003.7  1004.1  1005.4  1005.4  1004.4 

1909  1005.1  1005.8  1004.4  1003.1  1002.4  1002.7  1003.7  1003.4  1004.1  1004.1  1005.8  1005.8  1004.2 

1910  1004.7  1004.4  1004.4  1003.1  1003.4  1002.0  1002.4  1002.4  1003.4  1004.4  1005.4  1006.4  1003.9 

MEAN  1006.2  1006.2  1005.1  1003.4  1002.9  1003.0  1003.1  1003.5  1004.4  1004.5  1005.7  1005.9  1004.5 


1916  1007.5  1005.4  1005.1  1003.4  1001.7  1001.4  1001.4  1003.4  1002.7  1003.7  1004.7  1005.1  1003.8 

1917  1006.4  1005.1  1004.1  1003.1  1003.7  1002.0  1002.0  1002.7  1003.1  1003.7  1004.7  1005.1  1003.8 

1918  1005.1  1007.8  1005.4  1004.1  1001.7  1003.4  1003.7  1004.4  1005.8  1005.4  1004.4  1006.4  1004.8 

1919  1006.8  1007.1  1006.8  1004.1  1002.7  1002.7  1003.1  1005.1  1004.1  1005.4  1004.4  1005.4  1004.8 

1920  1006.4  1007.1  1004.7  1003.7  1003.4  1003.1  1004.1  1004.7  1004.4  1004.7  1004.1  1005.8  1004.7 

MEAN  1006.8  1006.4  1005.4  1004.0  1002.7  1002.5  1002.9  1003.8  1004.1  1004.9  1004. B  1005.8  1004.5 

1921  1005.8  1005.4  1004.4  1004.1  1002.0  1002.0  1002.7  1003.7  1005.1  1004.4  1007.1  1006.1  1004.4 

1922  1006.4  1005.8  1005.8  1004.1  1003.4  1003.1  1004.1  1003.7  1004.4  1005.1  1004.7  1007.1  1004.8 

1923  1005.8  1006.1  1006.1  1002.4  1002.7  1003.1  1003.4  1004.7  1004.4  1005.4  1005.8  1005.1  1004.6 

1924  1007.5  1005.8  1005.4  1003.1  1002.0  1003.4  1002.7  1003.1  1003.7  1005.1  1004.1  1006.4  1004.4 

1925  1004.7  1005.8  1004.1  1003.7  1002.7  1002.4  1004.1  1003.4  1004.7  1005.1  1005.1  1006.1  1004.3 

1926  1006.8  1006.8  1006.1  1004.7  1003.1  1002.4  1002.0  1003.7  1003.1  1003.4  1004.7  1004.4  1004.3 

1927  1004.7  1005.4  1002.7  1002.7  1003.1  1002.7  1003.4  1003.7  1003.1  1005.8  1005.1  1005.8  1004.0 

1928  1006.1  1005.8  1004.7  1002.7  1002.7  1001.4  1003.1  1004.7  1004.1  1004.4  1005.4  1004.7  1004.2 

1929  1006.4  1005.1  1004.7  1003.7  1002.4  1002.7  1003.1  1003.7  1003.4  1005.1  1004.7  1005.1  1004.2 

1930  1006.1  1006.8  1004.4  1003.1  1003.1  1002.4  1003.7  1003.7  1004.7  1004.4  1006.1  1006.8  1004.6 

MEAN  1006.0  1005.9  1004.8  1003.4  1002.7  1002.6  1003.2  1003.8  1004.1  1004.8  1005.3  1005.8  1004.4 

1931  1005.8  1005.8  1005.8  1003.7  1002.7  1002.7  1003.4  1003.4  1003.7  |1005.4  1005.8  1005.1  1004.4 

1932  1007.8  1006.8  1005.8  1004.7  1002.4  1003.4  1002.7  1002.7  1004.7  1004.4  1005.1  1006.8  1004.8 

1933  1005.4  1005.4  1005.1  1004.4  1003.1  1003.7  1003.7  1003.7  1004.4  1004.4  1005.1  1005.1  1004.5 

1934  1004.7  1006.1  1004.4  1003.7  1004.1  1003.1  1002.7  1004.4  1004.7  1004.4  1006.1  1006.4  1004.6 

1935  1006.4  1006.1  1004.7  1004.1  1003.1  1002.7  1003.1  1003.7  1004.7  1004.1  1006.1  1005.8  1004.6 

1936  1006.4  1006.1  1005.1  1003.7  1001.4  1003.7  1003.4  1003.7  1003.4  1005.1  1005.8  1005.1  1004.4 

1937  1005.8  1006.1  1004.1  1003.1  1003.1  1002.4  1003.1  1003.1  1004.4  1005.4  1004.1  1005.8  1004.2 

1938  1006.1  1005.4  1003.4  1003.4  1002.0  1002.7  1002.7  1002.7  1003.4  1005.4  1006.1  1004.7  1004.0 

1939  1006.4  1006.4  1004.7  1003.4  1002.7  1003.7  1004.1  1003.7  1005.1  1004.4  1004.4  1007.8  1004.7 

1940  1006.8  1006.8  1005.1  1004.7  1002.0  1003.1  1004.1  1004.4  1005.1  1006.1  1004.1  1007.1  1005.0 

MEAN  1006.2  1006.1  1004.8  1003.9  1002.7  1003.1  1003.3  1003.6  1004.4  1004.9  1005.3  1006.0  1004.5 

1941  1007.1  1007.1  1005.8  1004.1  1002.0  1004.4  1004.7  1003.7  1004.4  1005.4  1003.4  1005.4  1004.8 

1942  1006.8  1006.1  1004.4  1004.4  1002.4  1002.4  1004.1  1003.4  1004.7  1004.7  1005.8  1005.1  1004.5 

1943  1006.0  1005.6  1004.7  1005.2  1002.0  1003.3  1003.9  1003.7  1004.4  1004.7  1005.2  1009.4  1004.8 

1944  1007.1  1006.1  1005.2  1004.6  1001.9  1002.9  1003.4  1003.9  1003.8  1003.9  1003.5  1004.7  1004.3 

1945  1005.8  1003.8  1005.6  1004.0  1003.2  1002.9  1002.9  1003.0  1004.5  1005.2  1004.7  1005.7  1004.3 

1946  1006.9  1005.9  1004.7  1004.2  1003.1  1002.5  1003.3  1003.1  1004.4  1004.1  1004.2  1003.9  1004.2 
19*7  1005.1  1005.3  1005.0  1003.1  1002.9  1002.7  1002.9  1002.8  1004.6  1005.8  1006.4  1005.1  1004.3 

1948  1005.3  1006.4  1004.7  1003.8  1002.6  1002.7  1002.3  1002.9  1004.2  1005.3  1005.1  1004.8  1004.2 

1949  1006.4  1005.8  1005.1  1004.2  1002.3  1003.3  1002.8  1002.8  1003.7  1004.4  1005.5  1005.0  1004.3 

1950  1005.6  1005.3  1004.6  1002.8  1002.4  1002.2  1002.8  1003.1  1004.4  1004.1  1004.3  1005.8  1004.0 

MEAN  1006.2  1005.7  1005.0  1004.0  1002.5  1002.9  1003.3  1003.2  1004.3  1004.8  1004.8  1005.5  1004.4 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


TRIVANDRUM  -  CON.  INDIA  WMO  43371   08  29N   76  57E 

NOTES  ON  PAGE111 


STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR      APR      MAY     JUN      JUL      AUG     SEP     OCT      NOV     DEC  MEAN 

1951  1004.7  1004.5  1004.4  1003.1  1002.8  1001.9  1002.5  1003.6  1003.2  1004.1  1004.2  1005.1  1003.7 

1952  1005.9  1004.4  1003.7  1003.6  1001.7  1002.9  1002.8  1003.1  1003.8  1004.0  1004.5  1006.9  1003.9 

1953  1005.7  1006.4  1004.3  1003.5  1003.0  1001.5  1002.7  1003.7  1003.7  1003.8  1005.1  1005.6  1004.1 

1954  1003.9  1004.8  1004.5  1002.7  1000.9  1001.5  1001.7  1001.8  1003.3  1003.7  1006.2  1004.1  1003.3 

1955  1006.1  1003.0  1003.7  1002.6  1001.4  1002.3  1002.8  1002.1  1002.4  1003.8  1004.0  1005.0  1003.3 


1003. 
1004. 


1956  1004.3  1004.4  1004.2  1002.0  1001.2  1002.2  1003.0  1003.1  1003.2  1003.3  1004.9  1005.8 

1957  1004.8  1005.2  1004.9  1003.8  1001.9  1002.3  1002.8  1002.8  1004.3  1004.8  1005.5  1004.4  iuu-». 

1958  1006.8  1005.6  1004.9  1003.5  1001.5  1002.5  1002.4  1002.1  1003.3  1003.5  1004.7  1005.7  1003. 

1959  1005.8  1005.2  1005.1  1003.0  1001.0  1001.9  1002.9  1002.5  1002.8  1003.6  1004.2  1005.2  1003. 

1960  1005.5  1005.0  1004.3  1003.0  1001.5  1002.6  1001.9  1003.0  1003.1  1004.5  1004.7  1005.8  1003.7 

MEAN  1005.4  1004.9  1004.4  1003.1  1001.7  1002.2  1002.6  1002.8  1003.3  1003.9  1004.8  1005.4  1003.7 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1893  1011.9  1013.2  1011.5  1010.2  1009.5  1009.1  1009.5  1011.2  1011.9  1011.2  1011.9  1012.9  1011.2 

1894  .1012.5  1013.2  1011.5  1010.2  1009.5  1009.5  1010.5  1009.5  1010.8  1011.2  1012.5  1012.9  1011.2 

1895  1012.9  1013.2  1011.5  1010.2  1010.5  1009.1  1010.8  1010.2  1011.5  1010.8  1013.2  1012.2  1011.3 

1896  1013.2  1013.5  1011.9  1009.8  1010.8  1009.5  1011.5  1011.9  1011.2  1012.9  1011.5  1013.2  1011.7 

1897  1013.2  1011.9  1011.2  1010.2  1008.8  1008.8  1009.1  1009.1  1010.2  1011.5  1011.5  1011.9  1010.6 

1898  1012.9  1010.5  1010.8  1009.1  1009.1  1009.5  1009.1  1010.8  1010.8  1010.8  1010.8  1011.5  1010.5 

1899  1012.9  1012.2  1012.2  1010.2  1009.5  1010.2  1010.8  1010.5  1012.5  1012.2  1013.5  1013.5  1011.7 

1900  1013.5  1012.9  1012.2  1010.5  1010.5  1009.8  1009.8  1010.5  1011.9  1011.5  1010.8  1012.5  1011.4 

MEAN  1012.9  1012.6  1011.6  1010.1  1009.8  1009.4  1010.1  1010.5  1011.4  1011.5  1012.0  1012.6  1011.2 

1901  1013.2  1012.5  1012.2  1009.1  1009.5  1010.2  1009.5  1010.2  1011.5  1011.9  1012.2  1013.9  10U.3 

1902  1013.5  1015.6  1011.9  1010.5  1009.8  1010.2  1010.5  1009.8  1011.5  1013.2  1012.5  1012.5  1011.8 

1903  1013.5  1014.6  1012.2  1010.2  1009.5  1008.8  1009.1  1010.2  1010.5  1010.8  1012.2  1012.2  1011.2 

1904  1012.5  1012.9  1011.5  1009.8  1008.8  1011.2  1010.2  1011.2  1012.5  1011.2  1014.2  1013.5  1011.6 

1905  1014.2  1013.5  1012.9  1011.9  1009.5  1010.5  1010.8  1010.8  1011.2  1011.2  1013.5  1012.9  1011.9 

1906  1013.9  1012.5  1012.9  1010.8  1009.8  1009.8  1009.1  1009.8  1011.2  1011.9  1013.2  1012.2  1011.4 

1907  1012.9  1012.9  1012.2  1010.5  1010.2  1009.5  1009.1  1011.9  1011.5  1011.5  1011.5  1012.9  1011.4 

1908  1014.2  1011.9  1012.2  1009.8  1010.2  1010.2  1011.2  1010.2  1010.8  1010.8  1012.2  1012.2  1011.3 

1909  1012.2  1012.5  1011.5  1009.8  1009.1  1009.8  1010.5  1010.5  1011.2  1010.8  1012.9  1012.5  1011.1 

1910  1011.5  1011.5  1011.5  1009.8  1010.2  1008.8  1009.5  1009.5  1010.2  1011.5  1012.2  1013.2  1010.8 

MEAN  1013.2  1013.0  1012.1  1010.2  1009.7  1009.9  1010.0  1010.4  1011.2  1011.5  1012.7  1012.8  1011.4 

1911  1012.2  1013.9  1012.2  1010.8  1009.5  1010.5  1011.2  1010.8  1011.2  1012.9  1011.5  1012.2  1011.6 

1912  1014.9  1012.9  1012.2  1011.5  1009.8  1009.5  1009.5  1010.5  1010.8  1011.5  1011.9  1013.2  1011.5 

1913  1013.9  1012.5  1011.2  1010.2  1009.1  1008.8  1010.2  1011.2  1011.5  1012.5  1012.9  1013.5  1011.5 

1914  1015.2  1014.2  1012.5  1011.9  1010.5  1009.8  1009.5  1010.8  1011.2  1012.2  1011.2  1012.9  1011.8 

1915  1013.9  1013.2  1013.5  1011.2  1009.5  1008.8  1010.5  1010.2  1010.5  1010.8  1011.2  1013.2  1011.4 

1916  1014.6  1012.2  1011.9  1010.2  1008.5  1008.1  1008.1  1010.2  1009.5  1010.8  1011.9  1011.9  1010.7 

1917  1013.5  1012.2  1010.8  1009.8  1010.5  1008.8  1008.8  1009.8  1009.8  1010.8  1011.9  1011.9  1010.7 

1918  1011.9  1014.9  1012.5  1010.8  1008.8  1010.5  1010.8  1011.2  1012.5  1012.5  1011.2  1013.5  1011.8 

1919  1013.9  1013.9  1013.5  1010.8  1009.5  1009.8  1009.8  1011.9  1010.8  1012.2  1011.5  1012.2  1011.7 

1920  1013.2  1013.9  1011.5  1010.5  1010.2  1009.8  1011.2  1011.5  1011.2  1011.5  1010.8  1012.9  1011.5 

MEAN  1013.8  1013.4  1012.3  1010.8  1009.5  1009.4  1009.8  1010.7  1010.9  1011.8  1011.7  1012.7  1011.4 

1921  1012.5  1012.5  1011.2  1010.8  1008.8  1008.8  1009.5  1010.8  1012.2  1011.2  1014.2  1012.9  10H.3 

1922  1013.2  1012.5  1012.5  1010.8  1010.2  1009.8  1010.8  1010.5  1011.5  1011.9  1011.9  1013.9  1011.6 

1923  1012.5  1012.9  1012.9  1009.5  1009.8  1009.8  1010.5  1011.5  1011.2  1012.2  1012.9  1012.2  1011.5 

1924  1014.2  1012.5  1012.2  1009.8  1008.8  1010.5  1009.8  1010.2  1010.5  1011.9  1011.2  1013.2  1011.2 

1925  1011.5  1012.9  1010.8  1010.8  1009.8  1009.1  1010.8  1010.2  1011.5  1012.2  1011.9  1013.2  1011.2 

1926  1013.9  1013.9  1012.9  1011.5  1009.8  1009.5  1008.8  1010.5  1009.8  1010.2  1011.9  1011.5  1011.2 

1927  1011.9  1012.5  1009.8  1009.5  1009.8  1009.8  1010.2  1010.8  1009.8  1012.5  1012.2  1012.9  1011.0 

1928  1012.9  1012.5  1011.2  1009.1  1009.1  1007.8  1009.8  1011.5  1010.5  1010.8  1011.9  1011.5  1010.7 

1929  1012.9  1011.9  1011.2  1010.2  1009.1  1009.1  1009.8  1010.5  1010.2  1011.5  1011.2  1011.9  1010.8 

1930  1012.9  1013.2  1010.8  1009.5  1009.5  1009.1  1010.2  1010.5  1011.2  1011.2  1012.5  1013.2  1011.2 

MEAN  1012.8  1012.7  1011.6  1010.2  1009.5  1009.3  1010.0  1010.7  1010.8  1011.6  1012.2  1012.6  1011.2 


ASIA 


TRIVANDRUM  -  CON.  INDIA  WMO  43371   08  29N   76  57E 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1931  1012.5  1012.5  1012.5  10X0.2  1009.1  1009.1  100 9 .8  1010.2  1010. 2j 1011.2  1011.5  1011.2  1010.8 

1932  1013,9  1012.9  1011.9  1010.8  1008.5  1009.5  1008".  8  "  1 008. 8  1010."5  1010.5  1011.2  1012.5  1010.8 

1933  1011.9  1011.9  1011.2  1010.5  1009.5  1009.8  1010.2  1010.2  1010.8  1010.8  1011.5  1011.5  1010.8 

1934  1011.2  1012.5  1010.8  1010.2  1010.2  1009.5  1009.1  1010.8  1010.8  1010.8  1012.5  1012.9  1010.9 

1935  1012.9  1012.5  1011.2  1010.2  1009.5  1009.1  1009.5  1010.2  1011.2  1010.5  1012.5  1012.2  1011.0 

1936  1012.9  1012.5  1011.5  1009.8  1007.8  1010.2  1009.8  1010.2  1009.8  1011.5  1012.2  1011.5  1010.8 

1937  1012.2  1012.5  1010.5  1009.5  1009.5  1008.8  1009.1  1009.5  1010.8  1011.9  1010.2  1012.2  1010.6 

1938  1012.5  1011.9  1009.8  1009.8  1008.1  1009.1  1009.1  1009.1  1009.8  1011.9  1012.5  1011.2  1010.4 

1939  1012.9  1012.9  1011.2  1009.8  1008.8  1010.2  1010.5  1010.2  1011.5  1010.8  1010.8  1014.2  1011.2 

1940  1013.2  1013.2  1011.2  1011.2  1008.5  1009.5  1010.5  1010.8  1011.5  1012.5  1010.5  1013.5  1011.3 

MEAN  1012.6  1012.5  1011.2  1010.2  1009.0  1009.5  1009.6  1010.0  1010.7  1011.2  1011.5  1012.3  1010.9 

1941  1013.5  1013.2  1012.2  1010.5  1008.5  1010.8  1011.2  1010.2  1011.2  1011.9  1009.8  1011.9  1011.2 

1942  1013.5  1012.5  1010.8  1010.8  1008.8  1008.8  1010.5  1009.8  1011.2  1011.2  1012.2  1011.5  1011.0 

1943  1012.5  1012.0  1010.3  1011.6  1008.3  1009.7  1010.3  1010.2  1010.9  1011.1  1011.7  1013.4  1011.0 

1944  1013.5  1012.5  1011.7  1011.0  1008.3  1009.4  1009.8  1010.4  1010.3  1010.4  1009.9  1011.3  1010.7 

1945  1012.3  1010.2  1012.0  1010.4  1009.2  1010.1  1009.3  1009.4  1011.0  1011.7  1011.1  1012.2  1010.7 

1946  1013.4  1012.4  1011.2  1010.6  1009.5  1008.9  1009.7  1009.5  1010.8  1010.5  1010.6  1010.3  1010.6 

1947  1011.9  1012.2  1011.8  1009.9  1009.7  1009.5  1009.7  1009.6  1011.4  1012.7  1013.2  1011.9  1011.1 

1948  1012.1  1013.2  1011.5  1010.5  1009.4  1009.5  1009.1  1009.7  1011.0  1012.1  1011.9  1011.7  1011.0 

1949  1013.2  1012.6  1011.8  1010.9  1009.1  1009.6  1009.6  1009.6  1010.5  1011.2  1012.3  1011.8  1011.0 

1950  1012.5  1012.1  1011.4  1009.5  1009.1  1009.0  1009.7  1009.9  1011.2  1011.0  1011.1  1012.6  1010.8 

MEAN  1012.8  1012.3  1011.5  1010.6  1009.0  1009.5  1009.9  1009.8  1011.0  1011.4  1011.4  1011.9  1010.9 

1951  1012.0  1011.8  1011.7  1010.4  1010.1  1009.2  1009.8  1010.9  1010.5  1011.4  1011.5  1012.4  1011.0 

1952  1013.2  1011.7  1011.0  1010.9  1009.0  1010.2  1010.1  1010.4  1011.1  1011.3  1011.8  1014.2  1011.2 

1953  1013.0  1013.7  1011.6  1010.7  1010.2  1008.8  1010.0  1011.0  1011.0  1011.1  1012.4  1012.9  loll. 4 

1954  1011.2  1012.1  1011.8  1010.0  1008.2  1008.8  1009.1  1009.1  1010.6  1011.0  1013.5  1011.4  1010.6 

1955  1013.4  1010.3  1011.0  1009.8  1008.7  1009.5  1010.1  1009.4  1009.7  1011.1  1011.3  1012.3  1010.6 

1956  1011.6  1011.7  1011.5  1009.2  1008.4  1009.5  1010.3  1010.4  1010.5  1010.7  1012.2  1013.1  1010.8 

1957  1012.1  1012.4  1012.2  1011.0  1009.2  1009.6  1010.1  1010.4  1011.6  1012.1  1012.8  1011.7  1011.3 

1958  1014.1  1012.9  1012.2  1010.8  1008.8  1009.7  1009.7  1009.4  1010.6  1010.8  1012.0  1013.0  1011.2 

1959  1013.1  1012.5  1012.4  1010.3  1008.3  1009.2  1010.2  1009.9  1010.1  1010.9  1011.5  1012.5  1010.9 
196C  1012.9  1012.3  1011.6  1010.3  1008.9  1009.9  1009.2  1010.4  1010.4  1011.8  1012.0  1013.1  1011.1 

MEAN  1012.7  1012.1  1011.7  1010.3  1009.0  1009.4  1009.9  1010.1  1010.6  1011.2  1012.1  1012.7  1011.0 
TEMPERATURE  DEG  C 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1889 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

24.6 

24.7 

- 

1890 

24.8 

24.4 

25.4 

25.4 

25.2 

23.4 

22.8 

22.6 

22.5 

23.2 

23.2 

23.2 

23.8 

1891 

22, 

,9 

24, 

,5 

24. 

,8 

25. 

,6 

25, 

,2 

22. 

,8 

22, 

,8 

23, 

,1 

1892 

25, 

,9 

26, 

.5 

27, 

.6 

27, 

,9 

27, 

,4 

26, 

.5 

25, 

,4 

25, 

,i> 

1893 

25, 

,5 

26, 

,1 

27, 

,2 

28, 

,2 

27, 

.1 

26, 

.0 

25, 

,3 

25, 

,7 

1894 

25, 

,2 

26, 

,2 

27, 

.6 

28, 

,0 

28, 

,2 

26, 

,4 

25, 

,7 

25, 

,5 

1895 

25, 

.6 

26, 

,3 

27, 

,9 

27, 

,9 

28, 

,3 

26, 

,8 

25, 

,3 

26. 

.0 

1896 

25, 

.6 

26, 

,2 

28, 

.1 

28, 

,9 

28, 

.1 

26, 

.1 

26, 

,3 

25, 

,8 

1897 

26, 

.0 

26, 

.6 

28, 

.0 

28, 

,4 

28, 

.6 

26, 

,3 

26, 

,2 

26, 

.2 

1898 

25, 

.2 

26, 

,1 

27, 

,4 

28, 

,3 

28, 

,0 

27, 

.0 

26, 

,7 

27, 

.2 

1899 

25, 

.1 

26, 

,2 

27, 

,4 

27, 

,1 

27, 

,7 

26, 

,0 

26, 

>0 

26, 

,3 

1900 

25, 

,7 

27, 

,2 

28, 

,5 

29, 

,1 

28, 

,7 

26, 

,7 

25, 

,8 

26, 

,2 

23.2    24.6 


1901 

26, 

,0 

1902 

25, 

,4 

1903 

26, 

,4 

1904 

25, 

,5 

1905 

25, 

,8 

1906 

26, 

.0 

1907 

25, 

,<» 

1908 

25, 

,7 

1909 

25, 

,3 

1910 

25, 

•  8 

28, 

,6 

27, 

.3 

27, 

,8 

26, 

.6 

27, 

,8 

24, 

,9 

26.5  28.0  28 

27.3  28.2  28.6  27.8  26.6  25.8  25.9 

26.0  27.4  28.1  27.8  24.9  25.3  25.8 

26.6  28.0  27.6  -  26.1  26.2  26.1  26.4  26.2  26.3  25.9 

27.2  28.3  29.4  27.9  26.7  25.7  25.7  26.2  26.0  25.6  25.4 

26.2  28.0  27.9  28.1  26.2  25.8  25.2  26.1  26.0  25.6  25.3 

25.9  27.3  28.3  27.7  25.9  25.6  25.6  25.7  25.9  25.6  25.8 

26.2  27.1  28.4  27.5  26.4  26.6  25.4  25.5  26.3  25.6  25.6 

26.5  27.6  28.1  27.9  26.3  25.8  25.6  25.4  25.9  25.1  25.1 

26.5  27.7  28.4  27.9  26.3  25.8  25.8  26.0  26.1  25.7  25.6 
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25, 
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28, 
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28, 
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27, 
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28, 
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26, 
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27, 
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28, 
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.6 
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26.3  26.1 

25.7  24.8 

25.3  25.2 

26.6  25.7 

25.6  25.9 
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26.0  25.6 
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MEAN 


1931 
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26.5 
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1941 

27, 

,7 

27. 

.9 

28, 

,9 

29, 

.3 

28, 

,7 

26, 

.9 

26. 

,7 

26.6 

26, 

.6 

27.2 

26.9 

26, 

.7 

27, 

.5 

1942 

26, 

,9 

27, 

,8 

28, 

.5 

28, 

,5 

28, 

.7 

26, 

.6 

26. 

,1 

26.4 

26, 

,9 

26.9 

26.9 

26, 

,4 

27, 

.2 

1943 

26, 

.6 

27, 

,1 

28, 

.0 

28, 

.3 

27, 

.8 

25, 

,7 

25, 

,4 

25.9 

26, 

.0 

25.9 

26.1 

26, 

.9 

26, 

,6 

1944 

26, 

.9 

27, 

,2 

27, 

.8 

29, 

.1 

28. 

.5 

26, 

,7 

26, 

,5 

27.1 

27, 

,1 

27.2 

26.4 

26. 

.1 

27, 

,2 

1945 

26, 

,4 

27, 

,5 

28, 

,5 

28, 

.6 

29. 

,2 

27, 

,1 

26, 

,3 

26.4 

27, 

,1 

26.8 

26.6 

26. 

.2 

27, 

,2 

1946 

25, 

.9 

_ 

27, 

.8 

28, 

.9 

29. 

,1 

26, 

.9 

26, 

,5 

26.2 

26, 

,9 

26.8 

26.4 

26. 

,2 

- 

1947 

26, 

•  8 

27, 

,2 

28, 

.3 

27, 

.9 

28. 

.8 

26, 

,7 

26, 

,6 

25.8 

25, 

,8 

26.4 

26.9 

26. 

,8 

27, 

.0 

1948 

27, 

.3 

27, 

,2 

28, 

.1 

28, 

.8 

28. 

,2 

26, 

,4 

26, 

,1 

26.2 

26, 

,8 

26.8 

26.7 

27, 

,2 

27, 

.2 

1949 

26, 

,4 

27, 

,2 

28, 

,4 

28, 

.8 

28. 

,1 

26, 

,4 

26, 

,0 

26.3 

26, 

,2 

26.8 

26.6 

26, 

.8 

27, 

.0 

1950 

26, 

,4 

27, 

,2 

28, 

,4 

28, 

,6 

28. 

.8 

26, 

,3 

25, 

,8 

25.8 

25, 

,9 

24.6 

26.4 

26, 

.5 

26, 

,7 

26.5    26.6 


1951 

27, 

,0 

26, 

,9 

28, 

,1 

28. 

,5 

28. 

,7 

25, 

,8 

26, 

,1 

27, 

,1 

1952 

27, 

,1 

27, 

,7 

28, 

.6 

28. 

,7 

28. 

,2 

26, 

,4 

26, 

,4 

26, 

,2 

1953 

26, 

,9 

26, 

,6 

28, 

,9 

28, 

,6 

29. 

,4 

27, 

,7 

25, 

,6 

26, 

,8 

1954 

27, 

,1 

27, 

,4 

27, 

,9 

29, 

.3 

28. 

.2 

26, 

,5 

25, 

,9 

26. 

,1 

1955 

27, 

•  2 

27, 

.6 

28, 

,4 

28, 

,6 

26. 

.9 

25, 

.6 

25, 

,8 

26. 

,4 

1956 

26, 

.1 

26, 

.8 

28, 

.5 

28, 

,2 

27. 

.3 

25, 

,7 

26, 

.0 

26. 

,1 

1957 

27, 

•  0 

27, 

,5 

28, 

.3 

29, 

,1 

28. 

,3 

26, 

.5 

26, 

,5 

26. 

,5 

1958 

27, 

.1 

27, 

,7 

29, 

.0 

29, 

,0 

28, 

,0 

26, 

,7 

26, 

,7 

26, 

,1 

1959 

27, 

,5 

27, 

.5 

28, 

.5 

28, 

.7 

28, 

.1 

26, 

.3 

25, 

,7 

26, 

,4 

1960 

27, 

,1 

27, 

,4 

28, 

.1 

28, 

,1 

26, 

.5 

26, 

,7 

26, 

,3 

26, 

.4 

MEAN 

27, 

>0 

27, 

.3 

28, 

,4 

28, 

.7 

28, 

,0 

26, 

,4 

26, 

,1 

26, 

,4 

CLINO 

26, 

■  9 

27, 

.3 

28, 

.3 

28, 

.3 

28, 

.3 

26, 

.5 

26, 

,1 

26, 

,3 

26.4 
26.5 


26.8 
27.2 
26.8 


26.8 
26.8 


27.1 
26.8 


27.1 
27.1 


17*. 

169 

144 

101 

276 

104 

185 

178 

143 

185 

143 

133 

430 

294 

7 

202 

154 

46 

308 

188 

52 

117 

7 

12 

370 

135 

99 

274 

102 

108 

317 

100 

200 

199 

214 

76 

327 

16 
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PRECIPITATION  MM 


1853  91       -     178     188     338 

1854  -       -       7       8     280 

1855  33      86      27      39      79 

1856  -      17      25     262     482 

1857  21       -      42     123     437 

1858  2       -      28      66     971 

1859  34      18      35     416      76 

1860  -       9      92      67      27 

MEAN  36.2  -  54.3       146.1       336.3       198.9       150.6       106.6  75.0       264.3       114.5 

1861  12       -     11 

1862  40      51      71      34     121     332     201     341     237     442     235      39     2144 

1863  33       1      92     225     142     381     205     136      68     123     256      34     1696 
1864 

1865  -       -      1 

1866  5      17 

1867  -      24      1 

1868  59       2      1 

1869  5       2 

1870  9 

MEAN  23.3    16.2    46.7   110.7   127.8   337.4   184.4   134.4   106.1   242.5   162.6    41.5   1533.6 

1871  75      44      55     165     118     519     276      69      37     168      97      20     1643 

1872  -      12      10     146     120     292      92     123     345     123     234      61 

1873  5      30      23     142     240     375     242      36      34     363      83      10     1583 

1874  1      46      37      76     408     466     137      71      68     120     185      59     1674 

1875  -       -      39      90      99     377     179      88      46     177     152      15 

1876  ----__-_____ 

1877  ----__-_____ 

1878  ----_-______ 

1879  ----_-__--__ 

1880  --------____ 

MEAN  -       -      32.8   123.8   197.0   405.8   185.2    77.4   106.0   190.2   150.2    33.0 
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12 
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53 

20 
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105 

38 
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218 
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274 
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82 

53 
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84 

87 
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95 

38 
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137 

48 
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94 
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14 

16 
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90 
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87 
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PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1881 

1882 

1883 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

MEAN 


198     418     135 
140     256     108 


1891  27       6  82  96  414  472  217  165  72  483  110  228  2372 

1892  -  34  14  302  69  208  226  209  101  491  59      53 

1893  31  36  49  44  137  235  109  134  49  251  372      13  1460 

1894  T  19  154  103  11  195  125      96  21  214  82      10  1030 

1895  7       0  0  130  41  350  140      42  50  221  119  100  1200 

1896  3       0  15  37  300  370  145      88  53  100  281      93  1485 

1897  0  30  9  76  112  463  187  140  85  179  166      91  1538 

1898  29       7  12  118  113  309  205      16  97  234  124      79  1343 

1899  9  73  31  146  158  253  162      48  20  467  31      15  1413 

1900  8       1  5  66  73  273  164  107  15  212  118      17  1059 

MEAN  12.7  19.1  39.7  90.7  151.0  324.4  161.6    92.9  51.3  262.3  155.9    71.8  1433.4 

1901  15  88  47  140  134  447  130      44  17  112  281       17  1472 

1902  74       4  25  37  98  181  245  124  238  242  118  132  1518 

1903  11       0  0  66  140  400  264      73  69  211  60      33  1327 

1904  14       0  18  99  140  640  187      29  89  175  117      12  1520 

1905  2       3  6  298  327  741  90      60  114  301  105       0  2047 


140 

134 

447 

130 

44 

17 

112 

281 

37 

98 

181 

245 

124 

238 

242 

118 

66 

140 

400 

264 

73 

69 

211 

60 

99 

140 

640 

187 

29 

89 

175 

117 

298 

327 

741 

90 

60 

114 

301 

105 

81 

337 

269 

225 

185 

32 

344 

215 

140 

123 

555 

216 

190 

288 

257 

362 

114 

136 

247 

187 

61 

204 

377 

91 

76 

379 

281 

389 

75 

109 

232 

150 

177 

81 

257 

302 

129 

163 

436 

288 

1906  11  0  54  81  337  269  225  185      32  344  215  164  1917 

1907  18  0  24  140  123  555  216  190  288  257  362  120  2293 

1908  5  27  19  114  136  247  187      61  204  377      91  12  1480 

1909  42  18  124  76  379  281  389      75  109  232  150  39  1914 

1910  6  2  54  177  81  257  302  129  163  436  288       0  1895 

MEAN  19.8  14.2  37.1  122.8  189.5  401.8  223.5    97.0  132.3  268.7  178.7  52.9  1738.3 

1911  2  0  16  30  66  368  228      41      47  369  246  163  1576 

1912  2  0  8  77  146  624  303  201      49  531  287  59  2287 

1913  4  15  60  111  160  337  209      18      71  408  138  149  1680 

1914  1  4  1  58  293  313  223  178      70  232      58  183  1614 

1915  31  87  8  97  216  234  545      68  401  197  291  56  2231 

1916  T  T  27  96  154  371  141       62  251  315  169  12  1598 

1917  0  20  117  13  39  364  132  101  146  136  194  19  1281 

1918  144  20  16  38  467  146  22  163      25  194      93  106  1434 

1919  65  4  9  42  220  309  220  118  318  196  279  249  2029 

1920  59  0  35  186  42  960  225      49  135  236  461       0  2388 

MEAN  27.7  16.7  29.1  62.4  195.7  340.7  224.8  105.6  153.1  286.4  195.0  110.7  1747.9 
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PRECIPITATION  MM 


1921 

9 

1922 

13 

1923 

24 

1924 

67 

1925 

8 

1926 

41 

1927 

25 

1928 

25 

1929 

6 

1930 

15 

5 

107 

71 

112 

263 

201 

60 

467 

113 

27 

1451 

2 

84 

198 

297 

478 

35 

46 

161 

568 

68 

2015 

24 

17 

27 

427 

349 

390 

274 

339 

75 

79 

2025 

37 

106 

152 

653 

543 

264 

319 

167 

113 

90 

2604 

26 

59 

312 

196 

115 

196 

142 

317 

384 

124 

1928 

6 

49 

458 

249 

280 

89 

162 

154 

159 

27 

1674 

S9 

96 

290 

354 

176 

94 

263 

66 

69 

40 

1692 

2 

72 

95 

353 

75 

101 

31 

324 

221 

32 

1352 

21 

209 

161 

491 

249 

45 

252 

267 

181 

85 

2009 

92 

114 

291 

352 

61 

73 

187 

477 

76 

21 

1765 

35.4 

91.3 
116 

205.5 
82 

348.4 
334 

258.9 

168 

148.8 
389 

173. 
107 

6 

273.9 

195.9 

59.3 

1851.! 

5 

J 

125 
516 

185 
404 

184 
52 

1709 

28 

65 

514 

74 

168 

394 

113 

2365 

9 

145 

1055 

592 

260 

183 

235 

385 

147 

20 

3034 

2 

484 

264 

210 

80 

193 

72 

153 

281 

99 

213 

68 

200 

233 

158 

171 

199 

309 

203 

167 

175 

184 

463 

219 

172 

149 

296 

65 

1852 

346 

147 

23 

1483 

92 

88 

40 

1421 

195 

462 

10 

1818 

306 

199 

128 

1875 

IT3T 5 5T 

1933  0  3 

1934  113  0 

1935  43  28 

1936  11  0 

1937  30  6 

1938  0  124 

1939  13  16 

1940  0  0 

MEAN  22.4  21.4    31.3   136.8   282.6   291.8   202.7   194.9   106.0   269.4   230.9    59.9   1850.1 

1941  9  4 

1942  0  11 

1943  58  49 

1944  4  49 

1945  22  2 

1946  4  0 

1947  50  9 

1948  29  2 

1949  7  0 

1950  0  35 

MEAN  18.3  16.1          59.9       103.7       180.4       337.8       205.2       187.2       126.0       272.9       200.3       101.9       1809.7 

1951  17  1 

1952  6  29 

1953  43  25 

1954  54  40 

1955  9  15 

1956  21  0 

1957  0  74 

1958  0  26 

1959  0  40 

1960  47  12 

MEAN  19.7  26 

CLINO  19  21 


79 

499 

261 

261 

203 

282 

150 

253 

135 

2193 

176 

228 

325 

266 

116 

47 

213 

64 

199 

1690 

97 

179 

419 

220 

50 

134 

523 

192 

20 

2002 

45 

123 

325 

120 

40 

186 

270 

203 

246 

1659 

181 

7 

348 

250 

126 

11 

460 

194 

107 

1718 

36 

66 

362 

169 

272 

53 

361 

342 

230 

2079 

99 

61 

335 

82 

451 

159 

211 

35 

40 

1593 

104 

176 

532 

201 

197 

52 

207 

535 

11 

2096 

101 

284 

276 

282 

142 

102 

152 

96 

5 

1447 

119 

181 

195 

201 

275 

234 

182 

89 

26 

1620 

92 

172 

471 

144 

23 

237 

237 

403 

13 

1890 

108 

329 

248 

82 

100 

31 

333 

99 

85 

1465 

89 

17 

271 

557 

75 

75 

525 

199 

38 

1921 

187 

150 

195 

142 

157 

108 

354 

17 

102 

1645 

76 

438 

300 

98 

53 

444 

284 

196 

115 

2081 

140 

120 

330 

112 

107 

64 

156 

119 

43 

1230 

113 

354 

607 

188 

77 

13 

274 

170 

80 

1963 

145 

227 

563 

127 

244 

13 

225 

87 

10 

1705 

134 

432 

457 

498 

122 

134 

149 

161 

75 

2208 

176 

593 

199 

302 

139 

249 

178 

443 

15 

2374 

126.0 

283.2 

364.1 

225.0 

109.7 

136.8 

271.5 

189.4 

57.6 

1848. 

122 

249 

331 

211 

164 

123 

271 

207 

73 

1835 
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STATION  PRESSURE  MB 


1893 

1014 

1015 

1012 

1009 

1007 

1002 

1003 

1005 

1007 

1011 

1014 

1016 

1010 

1894 

1015 

1015 

1012 

1009 

1008 

1002 

1002 

1004 

1007 

1010 

1015 

1015 

1010 

1895 

1015 

1014 

1012 

1009 

1008 

1002 

1003 

1003 

1009 

1011 

1015 

1015 

1010 

1896 

1015 

1015 

1012 

1008 

1008 

1001 

1002 

1005 

1009 

1013 

1013 

1016 

1010 

1897 

1016 

1014 

1012 

1010 

1007 

1003 

1000 

1002 

1007 

1011 

1014 

1016 

1009 

1898 

1016 

1012 

1012 

1008 

1007 

1002 

1001 

1005 

1007 

1010 

1012 

1015 

1009 

1899 

1016 

1013 

1012 

1009 

1007 

1002 

1004 

1006 

1010 

1011 

1015 

1015 

1010 

1900 

1015 

1015 

1013 

1009 

1009 

1003 

1002 

1002 

1008 

1013 

1013 

1015 

1010 

MEAN 

1015.3 

1014.1 

1012. 

1008.9  1007.6 

1002. 

1002. 

1  1004.0 

1008.0 

1011.3  1013.9  1015.4 

1009 

1901 

1016 

1016 

1013 

1008 

1008 

1003 

1002 

1004 

1011 

1011 

1013 

1016 

1010 

1902 

1015 

1017 

1012 

1009 

1008 

1004 

1000 

1005 

1007 

1013 

1015 

1014 

1010 

1903 

1016 

1017 

1013 

1011 

1007 

1004 

1000 

1004 

1007 

1010 

1014 

1015 

1010 

1904 

1016 

1014 

1012 

1009 

1007 

1003 

1002 

1005 

1009 

1011 

1016 

1016 

1010 

1905 

1017 

1016 

1014 

1012 

1007 

1005 

1002 

1006 

1008 

1011 

1016 

1016 

1011 

1906 

1016 

1014 

1014 

1010 

1007 

1003 

1001 

1005 

1007 

1012 

1015 

1015 

1010 

1907 

1015 

1014 

1013 

1010 

1009 

1003 

1002 

1003 

1010 

1011 

1013 

1015 

1010 

1908 

1016 

1014 

1014 

1009 

1008 

1004 

1001 

1003 

1008 

1011 

1014 

1016 

1010 

1909 

1015 

1014 

1012 

1010 

1008 

1002 

1002 

1006 

1007 

1012 

1014 

1015 

1010 

1910 

1014 

1013 

1012 

1009 

1009 

1001 

1003 

1003 

1006 

1011 

1014 

1016 

1009 

MEAN 

1015.6 

1014.9 

1012.9  1009.7  1007.8 

1003.2  1001. 

5  1004.4 

1008.0 

1011. 

3  1014.4  1015.4 

1009 

1911 

1014 

1016 

1013 

1011 

1007 

1004 

1004 

1004 

1008 

1012 

1013 

1015 

1010 

1912 

1016 

1014 

1013 

1011 

1008 

1002 

1000 

1004 

1008 

1012 

1014 

1016 

1010 

1913 

1017 

1014 

1012 

1009 

1007 

1002 

1002 

1005 

1009 

1012 

1015 

1016 

1010 

1914 

1017 

1015 

1014 

1011 

1008 

1002 

1000 

1004 

1007 

1013 

1013 

1015 

1010 

1915 

1017 

1015 

1014 

1011 

1006 

1003 

1003 

1004 

1007 

1009 

1012 

1016 

1010 

1916 

1016 

1014 

1012 

1010 

1007 

1000 

1002 

1003 

1005 

1009 

1013 

1014 

1009 

1917 

1015 

1013 

1012 

1009 

1008 

1001 

1001 

1003 

1005 

1007 

1014 

1014 

1009 

1918 

1015 

1016 

1012 

1011 

1004 

1004 

1004 

1004 

1009 

1012 

1012 

1016 

1010 

1919 

1015 

1015 

1014 

1010 

1008 

1003 

1001 

1004 

1008 

1011 

1011 

1015 

1010 

1920 

1015 

1015 

1012 

1010 

1008 

1001 

1001 

1006 

1008 

1011 

1012 

1015 

1010 

MEAN   1015.7  1014.7  1012.8  1010.3  1007.1  1002.2  1001.8  1004.1  1007.4  1010.8  1012.9  1015.2   1009.6 


1921 

1016 

1014 

1011 

1009 

1007 

1003 

1001 

1003 

1007 

1013 
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1016 
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1922 

1016 

1014 

1013 

1009 

1008 

1002 

1001 

1004 

1007 
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1013 

1016 

1010 

1923 

1016 

1014 

1013 

1009 

1008 

1004 

1001 

1003 

1008 

1012 

1014 

1015 

1010 

1924 

1016 

1014 

1012 

1009 

1007 

1003 

iooo 

1004 

1007 

1012 

1014 

1016 

1010 

1925 

1015 

1015 

1012 

1009 

1007 

1001 

1003 

1004 

1009 

1011 

1014 

1016 

1010 

1926 

1016 

1015 

1014 

1011 

1009 

1004 

1001 

1003 

1006 

1011 

1014 

1015 

1010 

1927 

1015 

1015 

1011 

1010 

1008 

1004 

1001 

1004 

1008 

1013 

1015 

1016 

1010 

1928 

1016 

1015 

1012 

1009 

1008 

1003 

1002 

1005 

1009 

1011 

1014 

1016 

1010 

1929 

1016 

1014 

1012 

1010 

1008 

1002 

1001 

1005 

1009 

1012 

1013 

1015 

1010 

1930 

1016 

1016 

1012 

1010 

1008 

1002 

1003 

1005 

1009 

1011 

1015 

1016 

1010 

MEAN 

1015. 

8  1014.6  1012, 

2  1009.5 

1007.8  1002. 

8  1001. 

4  1004.0 

1007.9  1011.9  1014. 

1  1015.7 

1009 

1931 

1016 

1015 

1014 

1010 

1008 

1004 

1002 

1001 

1008 

1010 

1014 

1015 

1010 

1932 

1017 

1015 

1013 

1011 

1007 

1004 

1000 

1005 

1007 

1010 

1013 

1016 

1010 

1933 

1016 

1014 

1012 

1011 

1007 

1003 

1003 

1005 

1006 

1011 

1014 

1015 

1010 

1934 

1015 

1014 

1012 

1009 

1009 

1003 

1002 

1004 

1007 

1012 

1014 

1015 

1010 

1935 

1017 

1014 

1013 

1010 

1008 

1003 

1001 

1005 

1007 

1011 

1015 

1015 

1010 

1936 

1015 

1014 

1013 

1010 

1005 

1002 

1003 

1004 

1007 

1012 

1014 

1015 

1010 

1937 

1015 

1013 

1012 

1009 

1008 

1002 

1001 

1005 

1008 

1012 

1013 

1015 

1009 

1938 

1016 

1014 

1010 

1009 

1005 
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1002 

1004 

1008 

1010 

1014 

1014 

1009 

1939 
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1014 

1012 

1010 

1008 
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1002 
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1008 

1011 

1013 

1017 

1010 

1940 

1015 

1015 

1013 

1012 

1007 

1004 

1002 

1004 

1010 

1012 

1012 

1017 

1010 

MEAN 

1015 

7  1014. 

'.    1012 

4  1010.1 

1007.2  1003. 

0  1001 

8  1004.1 

1007.6  1011. 

1013. 

6  1015.4 

1009 
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STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1941 

1016 

1015 

1013 

1010 

1007 

1004 

1004 

1004 

1009 

1012 

1012 

1014 

1010 

1942 

1016 

1014 

1011 

1010 

1007 

1003 

1001 

1004 

1008 

1012 

1014 

1015 

1010 

1943 

1015 

1014 

1011 

1011 

1005 

1003 

1001 

1005 

1007 

1011 

1012 

1017 

1009 

1944 

1016 

1015 

1012 

1011 

1007 

1003 

1001 

1004 

1009 

1010 

1012 

1014 

1010 

1945 

1014 

1012 

1013 

1010 

1007 

1003 

1002 

1003 

1007 

1012 

1014 

1015 

1009 

1946 

1016 

1013 

1012 

1009 

1007 

1001 

1002 

1002 

1008 

1010 

1012 

1013 

1009 

1947 

1014 

1013 
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1008 

1007 

1003 
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1003 

- 

- 

- 

1015 

- 

1948 

101  = 
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1007 

1003 
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1003 

1006 

1011 

1013 

1015 

1009 

1949 

1016 

1014 

1012 

1010 

1006 

1003 

1001 

1003 

1006 

1010 

1014 

1015 

1009 

1950 

1014 

1014 

1012 

1009 

1007 

1002 

1001 

1004 

1007 

1011 

1013 

1016 

1009 

MEAN 

1015. 

2  1013.8 

1012. 

0  1009. 

8  1006. 

7  1002. 

8  1001. 

5  1003. 

5  1007. 

4  1011. 

0  1012. 

9  1014.9 

1009.3 

1951 

1015 

1013 

1011 

ioio 

1008 

1001 

1002 

1005 

1008 

1009 

1012 

1015 

1009 

1952 

1015 

1013 

1011 

1010 

1006 

1002 

1002 

1003 

1009 

1010 

1013 

1015 

1009 

1953 

1015 

1014 

1011 

1010 

1009 

1002 

1002 

1003 

1008 

1010 

1014 

1015 

1009 

1954 

1013 

1013 

1012 

1009 

1006 

1001 

1000 

1002 

1005 

1011 

1015 

1014 

1008 

1955 

1016 

1011 

1010 

1009 

1005 

1002 

1003 

1003 

1005 

1009 

1012 

1015 

1008 

1956 

1013 

1013 

1011 

1009 

1004 

1001 

1003 

1004 

1006 

1009 

1014 

1016 

1009 

1957 

1014 

1014 

1012 

1010 

1008 

1003 

1002 

1004 

1009 

1011 

1014 

1014 

1010 

1958 

1016 

1013 

1012 

1010 

1007 

1003 

1001 

1003 

1006 

1010 

1013 

1015 

1009 

1959 

1015 

1014 

1012 

1009 

1006 

1003 

1000 

1003 

1005 

1009 

1013 

1015 

1009 

1960 

1015 

1013 

1012 

1009 

1005 

1003 

1002 

1003 

1006 

1010 

1013 

1014 

1009 

MEAN 

1014. 

7  1013.1 

1011 

4  1009. 

5  1006. 

4  1002. 

1  1001. 

7  1003. 

3  1006. 

7  1009. 

8  1013. 

3  1014.8 

1008.9 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1893 

1015 

1016 

1013 

1010 

1008 

1003 

1004 

1006 

1008 

1012 

1014 

1016 

1010 

1894 

1016 

1015 

1013 

1010 

1008 

1002 

1002 

1004 

1008 

1010 

1016 

1016 

1010 

1895 

1016 

1015 

1012 

1010 

1009 

1003 

1003 

1004 

1009 

1011 

1015 

1016 

1010 

1896 

1016 

1016 

1012 

1009 

1009 

1001 

1003 

1005 

1010 

1013 

1013 

1016 

1010 

1897 

1016 

1015 

1013 

1011 

1008 
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1003 

1007 

1012 

1014 

1016 

1010 

1898 

1016 

1012 

1012 

1009 

1008 

1002 

1001 

1005 

1008 

1011 

1013 

1015 

1009 

1899 

1016 

1014 

1013 

1009 

1007 

1003 

1004 
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1011 

1012 

1015 

1016 

1011 

1900 

1016 

1015 

1013 

1010 

1010 

1004 

1003 

1003 

1009 

1013 

1013 

1015 

1010 

MEAN   1015.9  1014.8  1012.6  1009.8  1008.4  1002.8  1002.6  1004.5  1008.8  1011.8  1014.1  1015.8   1010.2 


1901 

1016 

1016 

1014 

1009 

1008 

1004 

1002 

1004 

1011 

1012 

1014 

1016 

1011 

1902 

1016 

1017 

1012 

1010 

1008 

1004 

1001 

1005 

1007 

1013 

1015 

1015 

1010 

1903 

1017 

1018 

1014 

1011 

1008 
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1000 

1005 

1008 

1011 

1014 

1016 

1011 

1904 

1016 

1014 

1013 

1009 

1007 

1004 

1003 

1005 

1010 

1012 

1017 

1017 

1011 

1905 

1017 

1017 

1014 

1012 

1008 

1006 

1003 

1006 

1009 

1012 

1016 

1016 

1011 

1906 

1017 

1015 

1014 

1011 

1008 

1004 

1001 

1005 

1008 

1013 

1016 

1016 

1011 

1907 

1016 

1015 

1013 

1011 

1009 

1003 

1003 

1004 

1010 

1012 

1013 

1016 

1010 

1908 

1016 

1015 

1014 

1010 

1009 

1004 

1002 

1004 

1009 

1012 

1014 

1017 

1011 

1909 

1016 

1015 

1013 

1011 

1008 

1002 

1002 

1007 

1008 

1012 

1014 

1015 

1010 

1910 

1015 

1014 

1012 

1010 

1009 

1002 

1004 

1004 

1007 

1012 

1014 

1017 

1010 

MEAN 

1016. 

2  1015.6  1013. 

i  1010.4  1008.2 

1003.7  1002. 

1  1004.9 

1008.7 

1012. 

1014.7  1016.1 

1010 

1911 

1015 

1017 

1013 

1011 

1008 

1004 

1004 

1005 

1008 

1013 

1014 

1015 

1011 

1912 

1017 

1014 

1013 

1012 

1008 

1003 

1001 

1004 

1009 

1012 

1014 

1017 

1010 

1913 

1017 

1015 

1013 

1010 

1007 

1002 

1003 

1006 

1010 

1013 

1015 

1017 

1011 

1914 

1018 

1016 

1014 

1012 

1009 

1003 

iooi 

1005 

1008 

1014 

1014 

1016 

1011 

1915 

1018 

1015 

1014 

1012 

1007 

1004 

1003 

1005 

1008 

1009 

1013 

1016 

1010 

1916 

1017 

1015 

1012 

1011 

1007 

1001 

1003 

1004 

1005 

1009 

1013 

1015 

1009 

1917 

1016 

1014 

1012 

1010 

1009 

1002 

1002 

1004 

1006 

1008 

1014 

1015 

1009 

1918 

1016 

1016 

1013 

1011 

1005 

1004 

1005 

1005 

1010 

1013 

1013 

1017 

1011 

1919 

1016 

1016 

1014 

1011 

1008 

1003 

1002 

1004 

1009 

1012 

1012 

1016 

1010 

1920 

1016 

1016 

1012 

1011 

1009 

1001 

1002 

1006 

1009 

1012 

1013 

1016 

1010 

MEAN 

1016. 

6  1015.4  1013.0  1011. 

1  1007.7 

1002.7  1002. 

6  1004.8 

1008.2 

1011.5  1013.5  1016.0 

1010 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1921 

1016 

1014 

1012 

1010 

1007 

1003 

1002 

1004 

1008 

1013 

1016 

1017 

1010 

1922 

1016 

1015 

1014 

1010 

1009 

1003 

1002 

1004 

1008 

1013 

1014 

1017 

1010 

1923 

1016 

1015 

1014 

1010 

1008 

1005 

1002 

1003 

1008 

1013 

1015 

1016 

1010 

192* 

1017 

1015 

1013 

1009 

1008 

1004 

1001 

1004 

1008 

1013 

1014 

1017 

ioio 

1925 

1016 

1016 

1012 

1010 

1007 

1002 

1004 

1005 

1010 

1012 

1015 

1016 

1010 

1926 

1017 

1016 

1014 

1012 

1009 

1005 

1001 

1003 

1007 

1011 

1015 

1016 

1011 

1927 

1016 

1016 

1012 

1011 

1009 

1005 

1002 

1005 

1008 

1013 

1015 

1016 

1011 

1928 

1017 

1016 

1013 

1010 

1008 

1003 

1003 

1006 

1009 

1011 

1015 

1016 

1011 

1929 

1017 

1015 

1012 

1011 

1008 

1003 

1C02 

1006 

1009 

1012 

1014 

1016 

1010 

1930 

1016 

1017 

1013 

1011 

1009 

1003 

1C04 

1006 

1009 

1012 

1016 

1017 

1011 

MEAN   1016.4  1015.5  1012.9  1010.4  1008.2  1003.6  1002.3  1004.6  1008.4  1012.3  1014.9  1016.4   1010.5 


1931 

1016 

1015 

1015 

1011 

1008 

1005 

1002 

1002 

1008 

1011 

1015 

1016 

1010 

1932 

1018 

1015 

1014 

1012 

1007 

1005 

1001 

1006 

1007 

1011 

1014 

1016 

1011 

1933 

1017 

1014 

1013 

1011 

1007 

1003 

1003 

1006 

1007 

1011 

1014 

1016 

1010 

1934 

1016 

1014 

1013 

1010 

1010 

1003 

1002 

1004 

1008 

1012 

1015 

1016 

1010 

1935 

1017 

1015 

1013 

1011 

1008 

1004 

1002 

1006 

1007 

1011 

1015 

1016 

1010 

1936 

1016 

1014 

1014 

1011 

1006 

1003 

1003 

1005 

1008 

1013 

1014 

1016 

1010 

1937 

1016 

1014 

1012 

1010 

1008 

1003 

1001 

1005 

1009 

1012 

1014 

1015 

1010 

1938 

1016 

1015 

1011 

1010 

1006 

1002 

1003 

1005 

1008 

1011 

1015 

1015 

1010 

1939 

1016 

1015 

1013 

1011 

1008 

1004 

1003 

1005 

1009 

1012 

1013 

1018 

1011 

1940 

1016 

1016 

1013 

1012 

1007 

1004 

1003 

1005 

1011 

1013 

1013 

1017 

1011 

MEAN 

1016.4  1014.7  1013. 

1010.9  1007. 

5  1003.6  1002. 

3  1004.9 

1008.2 

1011.7  1014.2  1016.1 

1010 

1941 

1017 

1016 

1013 

1011 

1007 

1005 

1004 

1004 

1009 

1013 

1012 

1014 

1010 

1942 

1016 

1015 

1012 

1011 

1008 

1003 

1002 

1004 

1008 

1012 

1015 

1015 

1010 

1943 

1016 

1015 

1012 

1012 

1006 

1003 

1002 

1006 

1008 

1012 

1013 

1018 

1010 

1944 

1017 

1016 

1013 

1011 

1008 

1004 

1001 

1004 

1009 

1011 

1012 

1014 

1010 

1945 

1015 

1013 

1013 

1011 

1008 

1003 

1002 

1003 

1008 

1013 

1015 

1016 

1010 

1946 

1016 

1014 

1013 

1010 

1008 

1001 

1002 

1002 

1009 

1011 

1012 

1014 

1009 

1947 

1014 

1013 

1013 

1009 

1008 

1004 

1002 

1004 

- 

- 

- 

1015 

- 

1948 

1016 

1015 

1012 

1010 

1007 

1003 

1002 

1004 

1007 

1012 

1013 

1016 

1010 

1949 

1016 

1015 

1013 

1010 

1006 

1004 

1002 

1004 

1007 

1011 

1015 

1016 

1010 

1950 

1015 

1015 

1013 

1010 

1008 

1003 

1001 

1005 

1008 

1012 

1014 

1016 

1010 

MEAN   1015.8  1014.7  1012.7  1010.5  1007.4  1003.3  1002.0  1004.0  1008.1  1011.9  1013.4  1015.4   1009.9 


1951 

1016 

1014 

1012 

1011 

1009 

1002 

1003 

1006 

1009 

1010 

1012 

1016 

1010 

1952 

1016 

1014 

1012 

1011 

1007 

1003 

1003 

1004 

1009 

1010 

1014 

1016 

1010 

1953 

1016 

1015 

1012 

1011 

1009 

1003 

1002 

1003 

1009 

1011 

1015 

1016 

1010 

1954 

1014 

1014 

1013 

1010 

1007 

1002 

1001 

1003 

1006 

1012 

1016 

1015 

1009 

1955 

1017 

1012 

1011 

1010 

1006 

1003 

1004 

1004 

1006 

1010 

1013 

1015 

1009 

1956 

1014 

1014 

1012 

1009 

1005 

1002 

1004 

1005 

1007 

1010 

1014 

1016 

1009 

1957 

1015 

1015 

1013 

1011 

1009 

1004 

1003 

1005 

1010 

1012 

1015 

1015 

1011 

1958 

1017 

1014 

1013 

1011 

1008 

1004 

1002 

1004 

1007 

1011 

1014 

1016 

1010 

1959 

1016 

1015 

1013 

ioio 

1006 

1004 

1000 

1003 

1006 

1010 

1014 

1016 

1009 

1960 

1016 

1014 

1013 

101C 

1006 

1004 

1002 

1004 

1007 

1011 

1014 

1015 

1010 

MEAN 

1015. 

7  1014. 

1012.4  1010.4  1007.2  1003. 

1002, 

4  1004. 

1007.6  1010. 

1    1014. 

1015.6 

1009 

TEMPERATURE  OEG  C 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1890 

" 

" 

" 

27 

1 

27 

8 

28 

4 

26 

8 

25.5 

25.9 

25 

4 

27.2 

- 

MEAN 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1891 

- 

- 

24 

2 

25 

7 

27 

1 

28 

7 

27 

3 

26.9 

28.8 

27 

7 

25.4 

. 

1892 

- 

- 

- 

27 

8 

28 

8 

29 

4 

27 

9 

27.0 

26.4 

27 

7 

24.4 

22 

2 

1893 

20 

4 

20 

3 

23 

6 

26 

7 

28 

3 

28 

1 

27 

2 

27.1 

26.2 

26 

7 

26.0 

23 

1 

1894 

21 

P. 

22 

4 

24 

e 

26 

6 

28 

2 

28 

2 

26 

7 

26.8 

26.8 

27 

0 

24.8 

22 

2 

1895 

20 

4 

21 

9 

24 

4 

26 

4 

27 

9 

28 

7 

27 

8 

26.8 

26.6 

26 

7 

25.9 

23 

7 

1896 

22 

4 

22 

3 

25 

3 

27 

5 

28 

8 

28 

9 

27 

6 

26.2 

27.4 

27 

8 

25.3 

23 

6 

1897 

20 

1 

21 

4 

22 

7 

26 

2 

27 

8 

29 

2 

28 

0 

27.1 

27.3 

27 

1 

24.7 

23 

1 

1898 

22 

4 

21 

6 

24 

3 

26 

3 

28 

1 

28 

8 

27 

6 

26.8 

26.0 

28 

3 

26.6 

23 

5 

1899 

20 

1 

21 

7 

24 

7 

26 

4 

28. 

1 

28 

6 

27 

8 

27.6 

26.8 

27 

1 

25.1 

23 

8 

1900 

20 

6 

22 

0 

24 

6 

26 

3 

27 

9 

29 

2 

28 

3 

26.4 

26.9 

26 

9 

26.3 

23 

8 

25.5    23.2 


ASIA 
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TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1901 

20 

7 

21 

0 

25 

2 

1902 

22 

7 

22 

0 

25 

8 

1903 

20 

8 

21.2 

22 

6 

1904 

21 

7 

23 

l 

24 

0 

1905 

20 

1 

- 

22 

7 

1906 

20 

6 

20 

7 

22 

9 

1907 

22 

3 

22 

2 

24 

1 

1908 

21 

8 

21 

,3 

23 

7 

1909 

20 

1 

22 

1 

24 

8 

1910 

21 

2 

22 

3 

24 

4 

8.4 

29.6 

28.3 

8.8 

29.1 

28.4 

8.3 

29.3 

28.4 

26.9    26.0    26.2 
27.7    26.7    28.0 


27.0    25.1 
25.1 


26.2    26.6    25.9    26.4    23.1 
25.7    26.8    26.8    24.8    22.1 


26.7    26.3    25.9 
26.5    26.7    26.3 


1911 

21 

2 

22 

0 

23 

4 

1912 

22 

9 

22 

2 

23 

5 

1913 

22 

2 

21 

8 

22 

0 

1914 

22 

3 

21 

5 

22 

9 

1915 

21 

5 

21 

0 

23 

8 

1916 

22 

3 

20 

3 

25 

9 

1917 

22 

8 

22 

5 

23 

8 

1918 

21 

6 

21 

8 

25 

1 

1919 

21 

9 

21 

8 

23 

3 

1920 

22 

9 

22 

2 

24 

8 

28 

3 

27 

7 

26 

5 

29 

2 

27 

7 

26 

9 

28 

0 

27 

5 

26 

9 

2  8 

8 

27 

1 

26 

8 

28 

7 

28 

6 

27 

1 

28 

9 

28 

1 

26 

9 

28 

1 

27 

6 

26 

7 

28 

7 

28 

2 

27 

0 

2  6 

4 

25 

9 

24 

9 

25 

5 

27 

1 

25 

1 

23 

0 

25 

8 

27 

8 

25 

4 

22 

3 

- 

2  7 

1 

26 

7 

22 

8 

25 

4 

27 

2 

26 

8 

23 

0 

25 

7 

27 

7 

25 

3 

22 

2 

25 

7 

26 

8 

23 

8 

22 

0 

25 

4 

27 

1 

26 

3 

23 

1 

25 

8 

27 

6 

26 

2 

22 

6 

25 

6 

27 

6 

26 

7 

22 

6 

25 

9 

MEAN  22.2  21.7  23.9  25.8  27.9  28.6  27.8  26.8  26.8  27.2  25.8  22.9 

1921  22.1  22.1  25.1  26.7  28.2  29.4  28.1  27.1  26.6  27.8  25.7  23.7 

1922  21.4  21.9  24.3  26.7  27.7  29.3  28.0  26.2  26.7  27.2  26.5  22.1 

1923  22.4  21.3  25.0  25.7  27.6  28.9  27.5  26.8  27.3  27.1  24.8  23.5 

1924  21.7  21.4  25.9  26.7  28.4  29.6  28.4  27.1  26.9  26.7  25.6  23.6 

1925  20.2  20.9  25.9  27.2  28.7  28.6  27.6  27.2  27.1  28.4  27.0  24.7 

1926  22.9  23.7  24.6  26.3  27.9  29.7  28.0  27.5  26.6  26.6  25.3  23.1 

1927  20.6  22.3  23.9  25.1  27.7  28.9  27.5  26.9  27.7  27.4  24.9  23.6 

1928  22.4  21.9  24.4  27.3  28.2  29.1  27.5  26.6  26.8  27.3  26.1  22.8 

1929  21.2  22.3  26.1  27.3  29.4  29.7  28.6  27.2  27.3  27.8  27.8  22.6 

1930  21.7  22.3  24.4  26.8  28.3  29.2  27.4  26.6  27.4  28.2  25.9  23.3 

MEAN  21.7  22.0  25.0  26.6  28.2  29.2  27.9  26.9  27.0  27.5  26.0  23.3 

1931  22.3  22.3  24.5  27.0  28.5  29.6  28.5  27.5  27.4  27.1  26.6  23.9 

1932  23.1  22.9  25.2  26.8  28.0  28.9  27.6  27.1  26.9  28.6  26.7  24.2 

1933  22.6  22.3  24.8  27.1  27.8  29.3  27.9  26.8  27.2  28.6  26.4  23.6 

1934  20.3  22.6  25.1  27.0  27.9  28.7  27.7  26.8  27.3  27.6  26.2  24.1 

1935  20.6  22.3  25.6  25.9  27.8  29.3  27.6  26.4  25.9  28.1  25.9  23.9 

1936  21.2  22.6  25.1  25.9  28.4  28.7  27.6  27.2 

1937  21.7  22 


24 

2 

25 

8 

24 

8 

27 

1 

24 

3 

25, 

6 

23 

4 

26 

1 

1938  21.6  22 

1939  22.7  23.0  24.3  25.6  27.4  29.4  27.4  26.8  26.6 

1940  23.5  23.4  23.4  26.1  28.2  29.2  27.8  27.2  26.8 

MEAN  22.0  22.6  24.7  26.4  28.1  29.1  27.7  27.0  26.9 


28 

7 

27 

6 

2  8 

6 

27 

1 

2  9 

1 

27 

5 

29 

4 

27 

4 

29 

2 

27 

8 

1941 

22 

2 

23 

3 

25 

2 

1942 

20 

8 

22 

9 

24 

7 

1943 

20 

7 

22 

8 

25 

1 

1944 

21 

4 

21 

3 

23 

9 

1945 

19 

.7 

21 

8 

25 

3 

1946 

21 

0 

22 

.9 

24 

1 

1947 

21 

3 

22 

2 

23 

5 

1948 

20 

9 

21 

5 

24 

7 

1949 

22 

4 

21 

,9 

25 

4 

1950 

21 

1 

19 

.8 

23 

4 

MEAN 

21 

.2 

22 

.0 

24 

.5 

27 

8 

29 

1 

29 

7 

27 

4 

2  6 

9 

28 

7 

29 

6 

28 

5 

27 

3 

28 

7 

30 

0 

28 

2 

26 

3 

29 

3 

30 

2 

28 

4 

25 

7 

28 

2 

29 

3 

27 

7 

27 

2 

29 

0 

29 

7 

27 

3 

27 

3 

28 

4 

30 

1 

28 

3 

26 

8 

29 

4 

30 

3 

28 

8 

26 

4 

27 

3 

30 

1 

28 

2 

27 

2 

28 

2 

29 

5 

26 

9 

28 

1 

29 

1 

27 

6 

27 

7 

27 

1 

28 

3 

27 

4 

28 

2 

27 

4 

26 

5 

2  3 

6 

26 

7 

2  2 

6 

26 

1 

23 

1 

26 

3 

23 

1 

26 

1 

27.2 

26 

1 

25 

3 

27.8 

27 

2 

24 

6 

27.1 

26 

8 

24 

6 

25.9 
26.0 
25.3 


28.7    29.9    28.0    27.5    27.4    27.6    25.3 
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TEMPERATURE  DE6  C 
YEAR    JAN     FEB 


25.8  27.6  29.4  28.5  27.4  27.9  27.6 
26.5    29.1  29.6  27.5  26.7  26.9  27.1 

28.7  29.1  28.4  27.4  27.5  28.5 

26.9  28.7  29.7  27.8  27.2  27.1  26.9 


1951 

20 

6 

21 

5 

25 

3 

1952 

21 

1 

22 

2 

24 

4 

1953 

21 

1 

23 

5 

25 

6 

1954 

20 

5 

22 

7 

26 

5 

1955 

22 

1 

22 

9 

25 

1 

1956 

21 

2 

21 

9 

25 

5 

1957 

21 

2 

20 

7 

22 

9 

1958 

23 

1 

22 

1 

25 

3 

1959 

21 

1 

22 

1 

25 

8 

1960 

21 

0 

24 

1 

23 

8 

MEAN 

21 

3 

22 

4 

25 

0 

CLINO 

21 

5 

22 

.3 

24 

7 

26.8    25.6 


28 

1 

26 

9 

26 

8 

28 

3 

28 

1 

27 

1 

27 

5 

27 

2 

27, 

1 

28 

3 

26 

5 

27 

2 

28 

0 

27 

0 

27 

2 

27 

9 

27 

1 

27 

1 

23.4 
23.1 


PRECIPITATION  MM 


1893  0       10  0  0  232      29      13  25       0  58       0  358 

1894  0       0       0  0  2  268  351      11  3  96       0       5  736 

1895  0       0       0  0  0  64  125  126  14  72       0       0  401 

1896  0       0       0  0  0  250  119      53  9       0  93       0  524 

1897  10       0  0  0  2  151  227  90       3       0       0  474 

1898  0       4       0  0  0  102      86      24  102       0       0       9  327 

1899  0000T99  10  13  3000  125 

1900  T       0       0  0       1  4  153  696  25       0       0       0  879 

MEAN  0.1     0.6     0.0  0.0  0.4  127.6  128.0  145.4  33.9  21.4  18.9     1.8  478. 

1901  T00015  28  26  7200  69 

1902  0       0       0  0  0  27  166  121  103       0       0  28  445 

1903  0       0      12  0  21  26  406      70  91       0       0       0  626 

1904  0       1       6  0  0  11  138      19  0       0       0       0  175 

1905  0       0       0  0  0  1  158       8       5       0       0       0  172 


27 

166 

26 

406 

11 

138 

1 

158 

60 

296 

61 

291 

44 

283 

104 

277 

183 

70 

1906  1  10  0  0 

1907  0  1  0  0  0  61  291       91  1  0  0  0  445 

1908  4  0  0  0  0  44  283  234  0  0  0  0  565 

1909  0  0  0  0  0  104  277      28  139  0  0  11  559 

1910  0  0  0  0  0  183  70  113  73  0  0  0  439 

MEAN  0.5  1.2  1.8  0.0  2.2  52.2  211.3    89.6  42.8  0.2  0.0  3.9  405.7 

1911  3  0  22  0  0  70  30      36  17  0  0  0  178 

1912  0  0  0  0  0  293  223  180  10  0  T  0  706 


293 

223 

440 

159 

93 

138 

1913  0  10  0       0  440  159  19       5       0  0  0  624 

1914  0  3       0  0  0  93  138  29  430       0  0  0  693 

1915  2  15  14  0       2  69      73  29      75  20  0  0  299 

1916  0  0       0  0  0  17  210  159  212       8  0  0  606 

1917  0  0       0  0  181  354  113  123      42  288  0  0  1101 

1918  0  0       0  0       6  10  118  15       5       0  0  0  154 

1919  3  0       0  0       0  15  122  178      14       0  1  0  333 

1920  12  6       0  0  25  301  103  37      46       0  0  0  530 

MEAN  2.0  2.5     3.6  0.0  21.4  166.2  128.9  80.5    85.6  31.6  0.1  0.0  522. 


0 

262 

0 

325 

22 

184 

0 

26S 

ASIA 
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PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1921  0  0  0  0  0  21  181  45  65  T  0  0  312 

1922  0  1  0  0  0  32  86  25  120  0  0  7  271 

1923  0  19  0  0  0  T  137  29  16  0  0  0  201 

1924  0  T  0  0  0  126  73  100  92  0  0  0  391 

1925  0  0  0  0  3  334      38  39  15  0  1  0  430 

1926  13  0  0  1  0  10  661  155  458  2  0  0  1300 

1927  0  0  0  0  0  105  102 

1928  T  0  0  0  0  1  220 

1929  0  0  0  0  0  11  64 

1930  T  1  0  0  0  141  101 

MEAN  1.3  2.1  0.0  0.1  0.3  78.1  166.3  54.3  83.6  4.6  0.8  2.9  394.4 

1931  0  0  0  0  3  3  329  81  2  98  3  0  519 

1932  0  0  0  0  0  18  471  23  54  34  0  0  600 

1933  0  8  0  0  102  100  312  583  220  0  0  0  1325 

1934  0  0  1  0  0  454  375  31  10  0  0  0  871 

1935  4  0  0  0  0  30  588  80  34  19  0  0  755 

1936  0  T  0  0  0  251  103  35  104  0  29  0  522 

1937  0  3  0  0  0  322  401  23  71  18  0  0  838 

1938  2  0  0  0  1  201      79  101  6  59  0  4  453 

1939  0  0  0  0  0  1  164  99  15  0  0  0  279 

1940  0  12  6  0  4  505  73  52  12  1  20  0  685 

MEAN  0.6  2.3  0.7  0.0  11.0  188.5  289.5  110.8  52.8  22.9  5.2  0.4  684.7 

1941  0  T  0  0 

1942  T  4  0  0 

1943  0  0  0  0  4 

1944  0  0  0  0 

1945  14  0  0  0 

1946  0  0  0  0 

1947  0  0  0  138 

1948  0  0  0  0 

1949  0  10  0  0 

1950  0  0  0  0 

MEAN  1.4  1.4  0.0  13.8  4.4  83.6  303.0  146.8  39.0  10.7  15.9  0.9  620.9 

1951  0  0  0  0  0  50  158  351  15  0  13  0  587 

1952  0  0  0  0  0  306      92  53  23  0  0  0  474 

1953  0  0  0  0  0  72  136  398  64  0  0  0  670 

1954  0  1  0  0  0  151  719  364  89  0  0  3  1327 

1955  0  0  0  0  0  47      44  92  101  10  0  0  294 

1956  0  0  0  0  1  86  363  55  208  92  0  0  805 

1957  10  0  0  1  154  237  276  32  0  0  16  717 

1958  10  0  0  0  115  322  108  417  124  1  0  1088 

1959  0  0  0  12  106  627  49  93  293  0  0  1171 

1960  0  0  0  0  0  255  521  52  21  0  0  0  849 

MEAN  0.2  0.1  0.0  0.1  0.4  134.2  321.9  179.8  106.3  51.9  1.4  1.9  798.2 

CLINO  1  1  j  5  5  135  305  146  65  28  7  1  699 


211 

308 

26 

278 

504 

125 

119 

658 

149 

162 

263 

151 

1 

149 

359 

2 

21 

239 

12 

384 

274 

5 

509 

42 

4 

224 

3 

257 

0 

648 

0 

907 

0 

987 

2 

634 

0 

- 

0 

493 

0 

733 

0 
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VISHAKHAPATNAM  INDIA  WMO  43149  17  43N   83  14E     3  M 

NOTES  ON  PAGE  111 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY     JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1951  1016.0  1013.1  1012.2  1009.7  1007.4  1C00.8  1002.7  1003.6  1006.8  1008.9  1013.1  1015.7  1009.2 

1952  1016.8  1013.9  1011.5  1010.3  1004.8  1001.9  1001.7  1002.0  1005.8  1008.6  1013.0  1017.8  1009.0 

1953  1016.2  1015.9  1011.4  1009.9  1005.4  1000.8  1003.1  1002.6  1005.3  1010.8  1013.7  1016.5  1009.3 

1954  1014.4  1013.7  1012.5  1008.3  1003.8  1001.3  1001.9  1001.9  1003.3  1010.2  1015.7  1014.5  1008.5 

1955  1018.2  1012.1  1011.2  1009.1  1004.1   999.6  1003.0  1002.2  1006.0  1008.7  1011.6  1016.2  1008.5 


1956  1014.4  1013.7  1011.8  1007.9  1001.5  1002.0  1001.4  1002.5  1004.3  1009.8  1014.9  1016.9  1008.4 

1957  1015.5  1014.4  1013.6  1010.7  1007.1  1002.0  1001.9  1002.5  1006.3  1011.8  1015.9  1016.1  1009.8 

1958  1017.5  1014.3  1013.2  1010.6  1006.1  1001.3  1000.5  1003.2  1005.3  1009.5  1013.7  1017.4  1009.4 

1959  1016.8  1014.3  1012.9  1009.8  1005.4  1002.6  1001.1  1002.0  1004.3  1009.4  1014.6  1016.3  1009.1 

1960  1016.6  1014.9  1012.6  1009.7  1004.3  1001.1  1003.1  1002.3  1005.1  1010.1  1014.2  1016.1  1009.2 


MEAN 


1015.5  1014.4  1013.6  1010.7  1007.1  1002.0  1001.9  1002.5  1006.3  1011.8  1015.9  1016.1 

1017.5  1014.3  1013.2  1010.6  1006.1  1001.3  1000.5  1003.2  1005.3  1009.5  1013.7  1017.4 
1016.8  1014.3  1012.9  1009.8  1005.4  1002.6  1001.1  1002.0  1004.3  1009.4  1014.6  1016.3 

1016.6  1014.9  1012.6  1009.7  1004.3  1001.1  1003.1  1002.3  1005.1  1010.1  1014.2  1016.1 

1016.2  1014.0  1012.3  1009.6  1005.0  1001.3  1002.0  1002.5  1005.3  1009.8  1014.0  1016.4   1009.0 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1951  1016.3  1013.4  1012.5  1010.0  1007.7  1001.1  1003.0  1003.9  1007.1  1009.2  1013.4  1016.0  1009.5 

1952  1017.1  1014.3  1011.8  1010.6  1005.1  1002.2  1002.0  1002.3  1006.1  1008.9  1013.3  1018.1  1009.3 

1953  1016.5  1016.2  1011.7  1010.2  1005.8  1001.2  1003.5  1003.0  1005.7  1011.2  1014.1  1016.9  1009.7 

1954  1014.8  1014.1  1012.9  1008.7  1004.2  1001.7  1002.3  1002.3  1003.7  1010.6  1016.1  1014.9  1008.9 

1955  1018.6  1012.5  1011.6  1009.5  1004.5  1000.0  1003.4  1002.6  1006.4  1009.1  1012.0  1016.6  1008.9 

1956  1014.8  1014.0  1012.2  1008.3  1001.9  1002.4  1001.8  1002.9  1004.7  1010.2  1015.3  1017.3  1008.8 

1957  1015.9  1014.8  1014.0  1011.0  1007.5  1002.4  1002.3  1002.9  1006.7  1012.2  1016.3  1016.5  1010.2 

1958  1017.9  1014.7  1013.6  1011.0  1006.5  1001.7  1000.9  1003.6  1005.7  1009.9  1014.1  1017.8  1009.8 

1959  1017.2  1014.7  1013.3  1010.2  1005.8  1003.0  1001.5  1002.4  1004.7  1009.8  1015.0  1016.7  1009.5 

1960  1017.0  1015.3  1013.0  1010.1  1004.6  1001.6  1003.5  1002.7  1005.5  1010.5  1014.6  1016.5  1009.6 

MEAN  1016.6  1014.4  1012.7  1010.0  1005.4  1001.7  1002.4  1002.9  1005.6  1010.2  1014.4  1016.7  1009.4 
TEMPERATURE  DEG  C 


25.1  28.1 
25.3    27.8 

25.2  28.8 


1951 

23 

1 

1952 

23 

1 

1953 

23 

5 

1954 

23 

3 

1955 

23 
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1956 

23 

4 

1957 

23 

8 

1958 

24 

1 

1959 

23 

9 

1960 

24 

1 

29 

5 

29 

1 

26 

3 

23 

6 

28 

1 

28 

8 

27 

6 

25 

7 

24 

2 

28 

0 

28 

8 

28 

7 

25 

7 

23 

4 

28 

1 

2  8 

5 

27 

0 

24 

0 

23 

7 

27 

8 

2  8 

2 

27 

1 

24 

9 

23 

3 

27 

6 

25.9    24.3 


MEAN     23.6    25.4  28.2  30.7  31.9    31.4    29.3    2S 

CLINO     23.4    25.3    28.1  30.6  31.9    31.3    29.3    25 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 


29 

4 

28 

9 

28 

8 

27 

9 

2  8 

7 

28 

1 

28 

9 

27 

9 

2  8 

8 

28 

0 

2  9 

0 

28 

1 

1951 
1952 
1953 


CLINO 


1078 
782 
872 


1954  0  0  0  0  32  211  120  211  385  287       0  13  1259 

1955  10  3  0  299      37  35  198  168  317  51  2  1111 

1956  3  0  0  23  14  105  230  133  302  509  23  0  1342 

1957  0  2  32  1       7  133  85  233  252  70  15  0  830 

1958  1  0  1  25       0      72  106      97  245  606  190  0  1343 

1959  36  46  0  14       1      97  244      85  205  291       0  0  1019 

1960  0  0  5  0       5      92  79  116  203  145       0  78  723 

MEAN  9.6  5.4  4.2  8.1  63.5  104.7  140.9  147.0  218.1  287.7  36.4  10.3  1035.9 


944 


ERRATA 


Page 
19 

19 


Reference  Line 

General  Remarks       7th  from  top 


Nagpur 


6th  from 
bottom 


Present  Entry 

from  January 
3,  1949 

on  January  1, 
1945 


Correct  Entry 

from  March  1, 
1949 

on  January  1, 
1948 


289 


IRAN 


STATION  NOTES 

IRAN  (7  stations) 

General:       Latitude,    longitude,    and  elevation  values  are  those  in  use  at  the  end 
of  1960. 

Average    monthly    temperature    values    are    1/2    (mean    daily    maximum  +  mean 
daily  minimum). 

Monthly  precipitation  Is  the  total  of  the  daily  values  read  at  1500  hours  Iranian 
time  (GMT  +2  1/2  hours). 

KERMAN 

The  station  was  moved  to  the  airport  in  December  1956. 
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STATION  PRESSURE  MB 
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1011 

1007 
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1006 
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1016 
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1021 
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1006 
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1003 
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1017 

1019 

1009 

1955 

1021 

1017 
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1011 

1006 
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1000 

997 

1003 

1011 

1013 

1017 

1009 

1956 

1017 

1016 

1012 

1010 

1006 

1000 

996 

999 

1004 

1012 

1018 

1020 

1009 

1957 

1018 

1018 

1013 

1011 

1007 

1001 

997 

999 

1006 

1012 

1017 

1019 

1010 

1958 

1019 

1020 

1013 

1010 
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1001 

996 

998 

1004 

1011 

1017 

1021 

1010 

1959 

1019 

1018 

1016 

1011 

1005 

1001 

997 

997 

1003 

1011 

1016 

1021 

1010 

1960 

1020 

1017 

1013 

1010 

1008 

1002 

997 

998 

1005 

1013 

1017 

1019 

1010 

MEAN 

1018. 

8  1017.; 

>  1013. ' 

5  1010. 

4  1006.6  1001.1 

996.9 

998.0  1004. 

4  1011. 

9  1016. 

5  1019.7 

1009 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1019 

1017 

1013 

1011 

1007 

1001 

998 

999 

1006 

1013 

1016 

1020 

1010 

1952 

1019 

1017 

1014 

1011 

1006 

1002 

997 

998 

1006 

1013 

1017 

1021 

1010 

1953 

1019 

1017 

1017 

1011 

1008 

1001 

997 

998 

1005 

1012 

1018 

1021 

1010 

1954 

1017 

1016 

1015 

1010 

1007 

1000 

996 

997 

1003 

1012 

1017 

1019 

1009 

1955 

1021 

1017 

1013 

1011 

1007 

1005 

1000 

997 

1003 

1011 

1013 

1017 

1010 

1956 

1018 

1016 

1012 

1011 

1007 

1000 

997 

1000 

1004 

1012 

1018 

1020 

1010 

1957 

1018 

1019 

1014 

1011 

1008 

1002 

998 

1000 

1006 

1012 

1017 

1020 

1010 

1958 

1019 

1020 

1013 

1010 

1008 

1001 

997 

998 

1004 

1011 

1017 

1021 
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1959 

1019 

1018 

1016 

1011 

1006 

1002 

997 

998 

1003 

1012 

1017 

1021 

1010 

1960 

1020 

1018 

1013 

1011 

1008 

1002 

997 

998 

1005 

1014 

1017 

1020 

1010 

MEAN 

1018.9 

1017.! 

>  1014.0 

1010. 

8  1007.2  1001.6 

997.4 

998.3 

1004.5 

1012.2  1016.7  1020.0 

1009. 

9 

:lino 

1018.5 

1017.2  1013.6 

1010, 

,5  1006.9  1001.2 

997.0 

997.9 

1004.2 

1011.9  1016.3  1019.4 

1009. 

5 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

13, 

,4 

15, 

,0 

19, 

,4 

24, 

,9 
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.7 

15, 

,7 

18. 

,8 
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PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 
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WMO  40846   28  59N   50  50E 


STATION  PRESSURE  MB 
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MEAN   1016.9  1015.5  1012.5  1009.7  1005.2   999.4   996.0   998.0  1004.1  1010.6  1016.1  1017.8   1008.5 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 
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1010 

1011 

1018 

1018 

1011 

1958 

1020 

1020 

1015 

1013 

1007 

1005 

996 

1003 

1007 

1014 

1019 

1019 

1012 

1959 

1017 

1016 

1014 

1010 

1005 

1000 

996 

996 

1001 

1009 

1015 

1019 

1008 

1960 

1018 

1016 

1012 

1011 

1007 

1001 

997 

998 

1004 

1013 

1016 

1019 

1009 

1017.4  1016.2  1013.0  1010.4  1005.7   999.8   996.5   998.6  1004.6  1011.1  1016.3  1018.1   1009.0 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

15 

0 

15 

2 

1952 

13 

3 

16 

3 

1953 

15 

9 

16 

2 

1954 

14 

9 

15 

2 

1955 

14 

3 

15 

7 

1956 

12 

9 

16 

4 

1957 

12 

1 

14 

0 

1958 

14 

5 

14 

0 

1959 

14 

2 

13 

u 

1960 

16 

3 

17 

5 

19.7    24.6 


29.5 
28.7 


30.0 

33 

7 

34 

1 

30.5 

33 

5 

32 

7 

31.9 

32 

5 

33 

5 

30.9 

32 

5 

32 

1 

20 

0 

15 

6 

24 

5 

20 

5 

16 

6 

24 

4 

21 

7 

14 

2 

24 

5 

21 

8 

16 

9 

24 

9 

21 

7 

16 

7 

24 

6 

19 

2 

15 

3 

23 

9 

21 

2 

15 

8 

23 

9 

20 

6 

17 

5 

24 

P 

20 

3 

15 

1 

23 

9 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FE 

1951  71  4 

1952  102  1 

1953  4  3 

1954  3  4 

1955  31  1 

1956  44 

1957  45  5 

1958  84 

1959  180  1 

1960  52 


103 

268 

99 

327 

122 

253 

240 

491 

55 

125 

120 

208 

100 

412 

57 

177 

31 

249 

MEAN 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


ESFAHAN  IRAN  WMO  40800   32  37N   51  40E  1590  M 

NOTES  ON  PAGE  291 

STATION  PRESSURE  MB 


1951 

844 

843 

842 

843 

843 

839 

839 

840 

843 

844 

846 

845 

843 

1952 

845 

842 

841 

843 

842 

839 

839 

841 

844 

848 

847 

848 

843 

1953 

845 

844 

842 

844 

842 

839 

838 

841 

843 

847 

846 

845 

843 

195* 

840 

839 

842 

840 

840 

836 

836 

839 

840 

844 

845 

845 

841 

1955 

845 

841 

838 

841 

840 

836 

834 

836 

839 

844 

844 

841 

840 

1956 

840 

840 

837 

840 

839 

838 

836 

841 

841 

846 

847 

846 

841 

1957 

841 

844 

842 

841 

842 

839 

838 

840 

844 

845 

845 

845 

842 

1958 

841 

842 

840 

840 

842 

837 

834 

838 

839 

843 

845 

844 

840 

1959 

842 

837 

839 

841 

835 

837 

834 

833 

836 

843 

843 

845 

839 

1960 

843 

842 

838 

839 

841 

837 

835 

837 

841 

844 

844 

844 

840 

MEAN  842.6   841.4   840.1  841.2   840.6   837.7  836.3   838.6  841.0   844.8   845.2   844.8    841.2 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN  JUL     AUG  SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 

1951  1021    1019    1014  1013    1011    1001  999    1001  1006    1011    1020    1023     1012 

1952  1024    1016    1013  1011    1007    1000  998    1003  1010    1017    1021    1026     1012 

1953  1022    1018    1017  1012    1007    1000  997    1001  1007    1016    1020    1023     1012 

1954  1016    1014    1015  1008    1004     997  995    1000  1005    1013    1019    1022     1009 

1955  1021    1017    1009  1009    1005     999  992     995  1002    1013    1015    1016     1008 

1956  1018    1014    1008  1008    1006    1002  999    1004  1009    1014    1017    1020     1010 

1957  1021    1022    1016  1015    1011    1005  1001    1006  1012    1014    1022    1024     1014 

1958  1021    1021    1014  1011    1011    1002  997     999  1005    1015    1019    1022     1011 

1959  1023    1018    1015  1012    1006    1000  996     994  1000    1012    1018    1026     1010 

1960  1020    1018    1013  1011    1008     999  997     998  1006    1015    1020    1023     1011 

MEAN  1020.7  1017.7  1013.4  1011.0  1007.6  1000.5  997.1  1000.1  1006.2  1014.0  1019.1  1022.5   1008.3 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN  JUL     AUG  SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 

1951  4.4     5.2    10.2  14.6    19.9    25.0  27.2    26.0  23.9    18.0     9.9     4.3     15.7 

1952  1.8     7.3    10.5  15.9    20.2    25.3  27.2    24.5  21.7    15.9     9.2     5.4     15.4 

1953  4.9     7.3     8.7  15.7    19.9    24.7  27.9    25.5  21 

1954  4.9     6.3    10.0  15.5    20.7    25.3  27.5    24.5  21 

1955  3.1     7.1    10.8  15.5    19.3    24.2  28.3    27.5  23 

1956  2.2     7.5    10.1  15.5    20.1    25.2  27.4    24.5  22.0    14.6     9.7 

1957  1.8     5.6    10.5  12.5    18.3    23.5  26.2    24.7  21.7    16.3     8.7 

1958  5.1     6.1    13.4  18.6    19.8    26.1  29.5    28.3  24.0    17.1     7.3 

1959  3.3     1.9    10.4  17.7    20.3    26.7  28.4    30.8  25.4    18.3     8.9 

1960  5.8     9.0     8.1  14.2    20.7    27.3  29.1    28.0  23.3    16.6     9.6 

MEAN  3.7     6.3    10.3  15.6    19.9    25.3  27.9    26.4  22.8    16.4     9.3 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN  JUL     AUG  SEP     OCT     NOV 

1951  26  19                  817007010 

1952  50  15      10  12      14      0  0       0  2       0       0 

1953  14  30      18  26       9       0  0       0  1      12      13 

1954  9  15      67  13       2       0  1       2  0       7     145 

1955  10  33  20                 9200052 

1956  29  18       17  14       0        0  45        0  0       0       0 

1957  22  30      18  55      27       1  0       0  0       9      21 

1958  3  15               10  068000T3  15 

1959  23  96  12                  9000009  1  69 

1960  37  20  40000001  5  40 

MEAN  18.9         16.1          17.7          15.7            8.3            1.1  4.6            0.9  0.3            3.4         19.4         20.0         126.4 


18 

0 

9 

9 

15 

9 

9 

2 

15 

6 

9 

3 

16 

2 

8 

9 

15 

1 

11 

3 

47 

150 

9 

132 

62 

323 

17 

71 

21 

144 

2 

185 

ASIA 


KERMAN  IRAN  WMO  40841   30  15N   56  58E  17*9  M 
NOTES  ON  PAGE  291 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR     MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1953  830     829  827  828     827  827  __-__- 

1954  _____------- 

1955  _-_--------- 

1956  830     829  827  822     821  820  817  822     824     826     828     827  824 

1957  824     828  825  825     829  822  820  822     827     829     828     827  826 

1958  826     826  825  825     826  822  819  821     824     828     830     827  825 

1959  826     822  828  826     823  821  819  817     821     827     827     828  824 

1960  827     827  822  824     825  821  819  820     824     829     828     827  824 

MEAN    827.2   826.8  825.7  825.0   825.2  822.2  818.8  820.4   824.0   827.8   828.2   827.2  824.9 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR     MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1956  -  1001  998  995  1002    1004    1014    1019    1023 

1957  1020    1021  1016  1014    1011  1003  999  1002    1011    1017    1021    1023  1013 

1958  1021    1020  1015  1011    1010  1000  996  1000    1006    1015    1025    1022  1012 

1959  1022    1015  1015  1012    1005  999  995  994    1000    1012    1019    1025  1009 

1960  1022    1018  1014  1011    1007  998  995  998    1006    1015    1020    1024  1011 

MEAN      -  1006.8  999.6  996.0  999.2  1005.4  1014.6  1020.8  1023.4 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR     MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1951  6.7     8.9  11.1  13.9    21.7  26.5  26.1  27.1    23.9    20.0    12.5     8.6  17.3 

1952  6.1     9.6  13.6  17.7    21.3  26.6  26.2  23.5    20.6    15.7    12.0     7.7  16.7 

1953  8.6    10.8  13.0  18.2    21.4  24.7  27.9  27.0    23.2    18.7    13.9     8.5  18.0 

1954  8.5     9.3  13.7  18.5    23.4  28.2  27.7  24.5    22.3    16.2    10.9     7.9  17.6 

1955  5.1     7.6  12.7  17.8    18.3  19.0  25.5  23.5    24.8    14.5    11.5     7.6  15.7 

1956  3.2     8.7  13.8  17.9    24.5  27.6  28.0  24.0    23.5    16.7    11.1     6.4  17.1 

1957  2.8     6.6  10.4  12.5    17.7  23.7  26.4  23.4    18.4    15.2     9.3     5.7  14.3 

1958  7.0     6.2  12.8  17.9    19.9  25.6  26.9  25.9    21.1    15.5     6.5     6.7  16.0 

1959  4.2     6.1  10.7  17.3    20.5  25.2  26.5  27.7    23.5    16.9     8.3     2.7  15.8 

1960  5.7     9.4  8.2  14.8    19.3  25.4  26.5  23.9    20.7    15.2     9.1     3.0  15.1 

MEAN      5.8     8.3  12.0  16.7    20.8  25.3  26.8  25.1    22.2    16.5    10.5     6.5  16.4 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR     MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  TOTAL 

bO  61  12      22  0  0  0       2       1       0      35  213 

L5  17  7       9  2  1  0       0       0       3      25  109 

57  29  60      48  0  0  0       0       0       1      84  263 

56  25  15      12  3  31  0       0       4      28      37  217 

!1  82  5      18  11  1  0       0      23       0      34  234 


>9      129 
0      254 


31. 


1951 

20 

1952 

30 

1953 

4 

1954 

26 

1955 

39 

1956 

63 

1957 

103 

1958 

27 

1959 

26 

1960 

21 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


MASHHAD 

NOTES  ON  PAGE  291 


WMO  40745   36  16N   59  38E   985  M 


STATION  PRESSURE  MB 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1950 

901 

904 

904 

905 

901 

899 

897 

898 

904 

906 

909 

909 

903 

MEAN 

" 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1951 

903 

906 

904 

901 

900 

900 

898 

901 

904 

904 

906 

906 

903 

1952 

90* 

901 

900 

904 

904 

901 

898 

900 

903 

907 

908 

909 

903 

1953 

905 

902 

903 

901 

901 

899 

898 

901 

905 

910 

908 

909 

904 

1954 

901 

903 

906 

902 

901 

900 

897 

900 

903 

906 

909 

908 

903 

1955 

907 

902 

902 

904 

902 

899 

897 

898 

903 

907 

906 

906 

903 

1956 

904 

903 

901 

900 

900 

900 

897 

900 

903 

907 

907 

908 

903 

1957 

904 

905 

903 

904 

901 

901 

899 

901 

904 

907 

907 

905 

903 

1958 

904 

905 

902 

904 

904 

899 

897 

900 

901 

907 

910 

905 

903 

1959 

908 

902 

904 

903 

901 

901 

897 

897 

901 

906 

908 

909 

903 

1960 

906 

907 

903 

90  3 

903 

900 

899 

899 

904 

907 

908 

908 

904 

904.6       903.6       902. 


902.6       901.7       900.0       897.7       899.7       903.1       906.8       907.7       907.3 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1954 

1017 

1019 

1020 

1013 

1010 

1007 

1002 

1007 

1014 

1019 

1025 

1025 

1015 

1955 

1025 

1018 

1017 

1017 

1013 

1008 

1003 

1006 

1013 

1020 

1021 

1020 

1015 

1956 

1023 

1020 

1017 

1014 

1010 

1009 

1003 

1008 

1013 

1020 

1022 

1026 

1015 

1957 

1023 

1024 

1017 

1018 

1012 

1009 

1006 

1008 

1014 

1020 

1023 

1022 

1016 

1958 

1020 

1020 

1015 

1013 

1014 

1005 

1003 

1008 

1012 

1020 

1028 

1021 

1015 

1959 

1021 

1020 

1019 

1013 

1012 

1007 

1003 

1003 

1008 

1017 

1023 

1027 

1014 

1960 

1022 

1020 

1018 

1015 

1013 

1006 

1004 

1005 

1013 

1018 

1022 

1025 

1015 

MEAN 

1021.6  1020. 

1017.6  1014.7  1012.0  1007.3  1003.4  1006.4 

1012.4  1019. 

1023.4  1023.7 

1015 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 
1950    -  2.9   -  0.3 
MEAN 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 


1.1 

1.0 


0.6 
6.1 


5.9 
1.7 
7.3 


MAR     APR     MAY 
0.2    11.6    20.2 


JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

23 

5 

25 

7 

23.8 

17.9 

15.6 

5.3 

0 

1 

11.7 

22 

4 

25 

5 

23.4 

20.8 

14.9 

8.0 

5 

0 

13.4 

23 

2 

25 

9 

23.4 

19.3 

14.0 

5.5 

2 

9 

13.5 

23 

4 

26 

1 

24.0 

19.7 

12.0 

6.2 

1 

0 

13.6 

21 

7 

25 

5 

23.4 

18.8 

14.7 

7.5 

3 

7 

13.0 

23 

6 

27 

0 

25.6 

21.9 

13.1 

10.7 

6 

0 

14.9 

21 

8 

27 

6 

23.6 

19.3 

12.8 

9.3 

2 

2 

13.1 

2  Z 

,2 

24 

0 

23.3 

18.9 

12.9 

5.9 

3 

5 

12.5 

24 

.5 

25 

9 

23.3 

19.3 

12.9 

3.3 

4 

7 

14.0 

24.8 
25.6 


2.3 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1950  37  19 
MEAN 

1951  21  21 

1952  86  27 

1953  13  53 

1954  24  64 

1955  9  15 

1956  26  42 

1957  52  40 

1958  57  3 

1959  29  40 

1960  6  9 


TOTAL 
172 


153 
264 
366 
295 
228 

320 
264 
198 
232 
171 


ASIA 


SHIRAZ  IRAN  WMO  40848   29  36N   52  32E  1539  M 

NOTES  ON  PAGE  291 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FES     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1951 

850 

849 

849 

849 

843 

839 

840 

840 

842 

846 

848 

850 

845 

1952 

849 

845 

843 

843 

845 

841 

840 

841 

846 

849 

848 

851 

845 

1953 

849 

845 

846 

847 

845 

842 

839 

841 

846 

849 

850 

850 

846 

1954 

846 

845 

847 

845 

844 

839 

839 

841 

843 

849 

850 

850 

845 

1955 

849 

846 

846 

846 

844 

842 

839 

840 

844 

848 

850 

848 

845 

1956 

847 

847 

844 

845 

843 

841 

839 

842 

844 

849 

851 

850 

845 

1957 

845 

848 

846 

846 

847 

842 

840 

843 

847 

849 

849 

849 

846 

1958 

849 

848 

847 

847 

847 

84  2 

839 

840 

844 

849 

850 

849 

846 

1959 

848 

844 

847 

847 

844 

842 

838 

838 

842 

848 

849 

850 

845 

1960 

850 

849 

845 

846 

846 

842 

839 

840 

845 

849 

850 

849 

846 

MEAN    848.2   846.6   846.0   846.1   844.8   841.2   839.2   840.6   844.3   848.5   849.5   849.6    845.4 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1951 

1016 

1014 

1011 

1009 

1004 

996 

994 

996 

1001 

1007 

1013 

1017 

1007 

1952 

1017 

1013 

1010 

1008 

1003 

996 

993 

996 

1003 

1010 

1013 

1019 

1007 

1953 

1016 

1014 

1011 

1008 

1003 

996 

993 

995 

1002 

1009 

1015 

1017 

1007 

1954 

1014 

1015 

1015 

1010 

1005 

997 

995 

999 

1003 

1013 

1018 

1021 

1009 

1955 

1020 

1016 

1013 

1011 

1007 

1000 

995 

997 

1004 

1014 

1018 

1020 

1010 

1956 

1021 

1019 

1013 

1012 

1006 

999 

998 

1001 

1005 

1015 

1020 

1022 

1011 

1957 

1019 

1021 

1015 

1014 

1010 

1002 

995 

1001 

1007 

1013 

1018 

1021 

1011 

1958 

1021 

1019 

1014 

1011 

1008 

1001 

995 

998 

1003 

1013 

1019 

1020 

1010 

1959 

1021 

1017 

1016 

1011 

1006 

1000 

997 

995 

1001 

1012 

1018 

1023 

1010 

1960 

1021 

1019 

1013 

1012 

1007 

1001 

995 

998 

1006 

1015 

1019 

1023 

1011 

MEAN 

1018.6  1016.7  1013. 

1010. 

6  1005.9   998.8 

995.0 

997.6 

1003.5  1012. 

1017. 

1020.3 

1009 

12 

7 

16 

7 

22 

0 

24 

4 

28 

7 

27.0 

24 

1 

18 

7 

11 

5 

16 

5 

21 

7 

26 

6 

28 

7 

27.4 

24 

7 

19 

7 

13 

0 

16 

6 

22 

6 

26 

5 

28 

4 

27.1 

23 

7 

18 

5 

12 

7 

16 

9 

21 

4 

25 

7 

29 

5 

28.5 

24 

5 

17 

3 

12 

0 

15 

1 

21 

7 

26 

9 

28 

8 

25.0 

24 

1 

17 

4 

10 

,7 

12 

9 

18 

5 

20 

5 

27 

3 

26.2 

23 

1 

18 

B 

12 

9 

17 

8 

22 

.3 

25 

1 

28 

3 

27.7 

24 

1 

18 

1 

11 

3 

18 

0 

21 

.4 

26 

4 

27 

9 

29.1 

25 

6 

18 

9 

9 

.8 

14 

8 

21 

.5 

26 

6 

28 

5 

27.7 

23 

8 

17 

7 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG 

1951  7.3  7.9    10.9    16.3    21.6    26.5    29.0    27.9 

1952  6.3  9.0    12.7    16.7    22.0    24.4    28.7    27.0    24.1    18.7    12.7 

1953  8.4  9.3    11.5    16.5    21.7    26.6    28.7    27.4    24.7    19.7    13.1 

1954  9.7  8 

1955  6.5  9 

1956  3.7  8 

1957  4.4  6 

1958  6.3  7 

1959  4.7  5.0    11.3    18.0    21.4    26.4    27.9    29.1    25.8    18.9    11.0     6.3     17.2 

1960  7.7  10.8     9.8    14.8    21.5    26.6    28.5    27.7    23.8    17.7    12.3     7.0     17. i 

MEAN      6.5     8. 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 

1951  68      98 

1952  43      60 

1953  9      90 

1954  27      93 

1955  35       3 

1956  112       7  65      21       0       0      12       0       0       0  0  184  401 

1957  140  60  31  39  44  0  0  0  0  0  239  99  652 
L8  28  7  5  0  0  0  0  0  5  47  239 
35  96400000  19  3  212 

7  62  37  00000028  185 


96 

384 

74 

332 

193 

436 

130 

773 

101 

229 

1958 

129 

1959 

136 

1960 

69 
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TEHRAN/MEHRABAD  IRAN  WMO  40754  35  41N  51  19E  1191  M 

NOTES  ON  PAGE  291 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC     MEAN 

1951  885     886  883  884  883  880  879  881  884  884  887  887 

1952  886     882  881  883  882  879  879  882  887  889  889  891 

1953  887     885  883  882  881  876  877  879  883  887  887  887 

1954  881     880  883  880  880  878  877  879  881  886  887  887 

1955  887     882  881  882  882  879  873  877  881  885  885  883 

1956  884     882  878  880  878  878  876  879  881  884  886  887 

1957  883     884  881  882  880  879  877  880  883  886  886  885 

1958  884     884  881  880  883  877  874  878  880  884  889  884 

1959  883     879  880  881  878  877  874  873  877  883  885  887 

1960  884     883  879  880  881  877  875  875  881  885  886  887 

MEAN    884.4   882.7  881.0  881.4  880.8  878.0   876.1  878.3  881.8  885.3  886.7  886.5 
TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

3 

5 

1952 

3 

8 

1953 

6 

1 

1954 

3 

7 

1955 

4 

5 

1956 

3 

5 

1957 

-  0 

4 

1958 

5 

0 

1959 

3 

9 

1960 

6 

3 

MEAN 

4 

0 

CLINO 

3 

5 

20 

9 

25 

9 

29 

7 

27.8 

25 

5 

18 

3 

13 

3 

20 

4 

24 

7 

28 

9 

27.0 

24 

3 

19 

7 

9 

3 

20 

7 

23 

8 

29 

0 

28.5 

24 

5 

17 

6 

8 

7 

22 

6 

26 

6 

27 

7 

26.5 

25 

1 

18 

2 

10 

2 

19 

7 

26 

3 

30 

2 

30.2 

24 

8 

15 

6 

12 

5 

21 

0 

26 

2 

28 

3 

27.9 

23 

2 

18 

0 

11 

9 

21 

7 

24 

5 

28 

2 

27.6 

24 

9 

16 

7 

8 

3 

22 

5 

27 

0 

29 

0 

28.6 

24 

3 

18 

5 

6 

7 

21 

8 

26 

7 

29 

1 

30.1 

25 

9 

19 

2 

8 

8 

22 

.5 

28 

0 

28 

9 

27.7 

25 

1 

18 

9 

10 

8 

21 

4 

26 

0 

28 

9 

28.2 

24 

8 

18 

1 

10 

1 

21 

.2 

26 

1 

29 

5 

28.4 

24 

6 

18 

.3 

10 

6 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1951  56  67 

1952  17  28 

1953  17  8 

1954  27  58 

1955  55  10 

1956  10  72 

1957  51  25 

1958  27  4 

1959  48  21 

1960  8  2 

MEAN  31.6  29. 

CLINO  37  23 


16 

266 

35 

265 

42 

232 

32 

275 

11 

207 

14 

190 

15 

371 

68 

168 

15 

198 

4 

147 

25.2 

231.9 

27 

208 

IRAQ 


STATION  NOTES 


IRAQ  (11  stations) 

General:      Latitude,    longitude,    and  elevation  values  given  in  the  table  headings 
are  those  in  use  at  the  end  of  1960. 

In  some  Instances  data  included  here  appear  to  duplicate  that  already  published, 
but  are  given  to  provide  a  complete  record  which  has  been  checked  and  is  homogenous. 

All  means  are  based  on  eight  daily  observations  except  as  noted  below: 


STATION 

DATE 

ELEMENT 

HOURS  OF  OBS.  IV 

Khanaquin 

1/51-3/57 

All  elements 

00, 

09  &  21  GMT 

4/57-12/60 

tt           ii 

00, 

and  21 

Mosul 

4/51-7/52 

M 

21 

Kirkuk 

1/51-8/52 

I. 

21 

Rutbah 

1-11/51 

II 

21 

Habbaniya 

2-12/51 

Pressure 

09, 

15  &  21 

10/51 

" 

00, 

03,  09,  15  &  21 

6/53-10/54 

" 

09, 

15  &  21 

11/54-5/55 

All  elements 

09, 

15  &  21 

9/55 

ii           ii 

00, 

09,  15,  18  &  21 

4/58-1/59 

None  available 

3-4/59 

it         ii 

Kut-el-Hai 

1/51-7/52 

All  elements 

00, 

15  &  21 

8/52 

ii           ii 

00  &  21 

9/52-1/53 

1!                         11 

21 

2-3/53 

II                         II 

00, 

15  &  21 

4-6/53 

II                         II 

00  &  21 

7-8/53 

"                         " 

21 

9/53-4/54 

II                         II 

00  &  21 

5/54 

M                         II 

21 

6-7/54 

II                         II 

00  &  21 

8-9/54 

II                         II 

21 

1/55-9/56 

It                         II 

21 

3/58-1/60 

II                         II 

21 

2-12/60 

II                         II 

00  &  21 

Diwaniya 
Nasiriya 

4/51-3/52 

10/56-1/57 

10/57-8/58 

1/51-1/53 
3/53-6/54 
9/54 

II                         II 

21 
21 
21 

21 
21 

21 

10/59-1/60 

II                         II 

15  &  21 

11/52:   No  pressure  observations  at  03,  06,  15  &  21 
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BAGHDAD 

Prior    to    1937    observations    were    taken    three   times   daily  at  Hinaida,  about 
six  miles  from  the  airport. 

SHAIBA 

Data    available   for   period   1/51-2/56   only.    Observations   were   taken  at  0300, 
0600  and  1200  hours  GMT. 


ASIA 


BAGHDAD/HINA1DA  IRAQ                WMO  40650  33  20N  44  24E    34  M 

NOTES  ON  PAGE  302 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN     JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DEC     MEAN 

1931  1017    1016    1016  1011    1009    1005     998     998    1006  1014  1017  1021     1011 

1932  1020    1018    1014  1012    1009    1003     997  1001    1006  1013  1017  1022     1011 

1933  1021    1015    1014  1012    1008    1004    1000  1000    1006  1013  1016  1018     1011 

1934  1021    1018    1014  1010    1009    1003     998  1000    1006  1013  1017  1018     1011 

1935  1019    1015    1013  1011    1008    1002     998  1001    1005  1012  1017  1019     1010 

1936  1021    1012    1015  1011    1007    1003     999  1000    1007  1013  1016  1020     1010 

1937  1021    1015    1014  1011    1008    1003     996  1000    1006  1013  1017  1020     1010 

1938  ___-_------- 

1939  _-_--------- 

1940  ___-_------- 

MEAN  1020.0  1015.6  1014.3  1011.1  1008.3  1003.3   998.0  1000.0  1006.0  1013.0  1016.7  1019.7   1010.4 

1951  1020    1018    1015  1013    1009    1003    1001  1001    1007  1012  1017  1020     1011 

1952  1020    1017    1015  1011    1009    1005     999  1000    1006  1013  1019  1021     1011 

1953  1020    1018    1017  1012    1008    1004     998  1000    1007  1013  1019  1022     1012 

1954  1018    1016    1015  1011    1009    1002     997     999    1005  1013  1018  1020     1010 

1955  1022    1018    1013  1012    1008    1001     999  1000    1006  1012  1018  1018     1011 

1956  1018    1016    1013  1011    1009    1003     998  1001    1006  1014  1019  1021     1011 

1957  1018    1019    1014  1012    1009    1003     999  1001    1008  1013  1017  1021     1011 

1958  1020    1021    1014  1011    1008    1003     999     999    1006  1012  1019  1020     1011 

1959  1019    1018    1016  1012    1007    1004     999  1000    1005  1013  1017  1017     1011 

1960  1021    1018    1014  1011    1009    1004     998  1000    1006  1014  1017  1020     1011 

MEAN  1019.6  1017.9  1014.6  1011.6  1008.5  1003.2   998.7  1000.1  1006.2  1012.9  1018.0  1020.0   1010.9 

CLINO  1019.0  1017.5  1014.7  1011.9  1008.3  1003.0   998.5  1000.2  1006.6  1012.6  1017.4  1020.0   1010.8 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  '   JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP  OCT     NOV     DEC     MEAN 

1931  10 

1932  8 

1933  7 

1934  6 

1935  9 

1936  9 

1937  6 
1938 
1939 
1940 


11 

6 

16 

9 

11 

6 

14 

8 

9 

.9 

16 

6 

12 

.2 

17 

H 

35 

5 

34 

4 

33 

4 

35 

1 

33 

3 

33 

7 

33 

9 

33 

5 

1951 

10 

1 

12. 

3 

17 

3 

1952 

9 

9 

14 

2 

16 

5 

1953 

11 

3 

12 

2 

13 

3 

1954 

9 

8 

12 

4 

19 

1 

1955 

10 

2 

14 

1 

17 

0 

1956 

10 

3 

13 

9 

15 

1 

1957 

8 

2 

12 

4 

16 

7 

1958 

10 

5 

11 

4 

18 

4 

1959 

11 

0 

8 

4 

15 

7 

1960 

11 

•  5 

15 

2 

16 

6 

MEAN 

10 

.3 

12 

,7 

16 

6 

CLINO 

9 

.9 

12 

.2 

15 

8 

34.4 

30.4 

24.5 

15.4 

7 

0 

22.2 

35.4 

30.5 

25.8 

17.3 

12 

0 

23.4 

34.1 

31.2 

24.7 

17.4 

11 

8 

23.4 

28.8    33.7 
30.8    33.8 


25 

2 

16 

8 

11 

0 

22 

8 

24 

5 

18 

4 

12 

5 

24 

2 

24 

9 

16 

7 

10 

9 

23 

1 

24 

7 

17 

.2 

11 

2 

22 

9 
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BAGHDAD/HINAIDA  -  CON.  IRAQ  WMO  40650   33  20N   44  2ftE    3ft  M 

NOTES  ON  PAGE  302 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN      FEB     MAR      APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT      NOV     DEC     TOTAL 


170 
181 


120 
108 


MEAN  29.0  19.7  4.7  12.7  15.1  T  0.0  T  T  1.9  15.7  23.7  122. 

1951  37  86  86       1  T  0  0  0  1  T  3ft  21  266 

1952  8  11  5  26  1  0  0  0  0  0       1  21       73 

1953  5  35  15       3  T  T  0  0  T  2  29  9       98 
195ft  1ft  ftft  70  22  T  0  0  0  T  11  27  90  278 

1955  5ft  11  15  31  13  3  0  0  0  0  13  28  168 

1956  89  26ft5  0000TOT5  93 

1957  12  52  59  73  29  T  0  0  0  3  78  32  338 

1958  7ft73T20000T20  19  125 

1959  5  11  28  25  7ft  0  0  0  0  7  1ft  8  172 

1960  28  10  13       ft  1  0  0  0  0  T  16  7       79 

MEAN  2ft. 5  27.6  32.0  23.0  12.0  0.3  0.0  0.0  0.1  2.3  23.2  2ft. 0  169. 

CLINO  26  28  28  17  7  T  0  T  T  3  21  26  156 


1931 

10 

1932 

37 

1933 

46 

193ft 

79 

1935 

2 

1936 

10 

1937 

19 

1938 

- 

1939 

- 

19ft0 

- 

ASIA 


BASRAH  IRAQ  40689  30  34N  47  47E     2  M 

NOTES  ON  PAGE  301 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN  JUL  AUG     SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

1951  1018    1017    1014  1011  1007  1001  998  1000  1006  1011  1016  1019  1010 

1952  1019    1016    1013  1014  1007  1002  998  998  1005  1012  1017  1020  1010 

1953  1018    1017    1016  1011  1007  1002  997  999  1005  1012  1018  1021  1010 

1954  1017    1015    1015  1010  1007  1000  996  998  1003  1011  1017  1018  1009 

1955  1020    1017    1012  1011  1007  1000  998  998  1004  1011  1015  1017  1009 

1956  1017    1016    1012  1011  1007  1000  996  999  1004  1013  1018  1020  1009 

1957  1018    1019    1014  1012  1009  1002  998  1000  1007  1012  1017  1021  1011 

1958  1020    1021    1014  1011  1009  1003  998  999  1005  1012  1019  1019  1011 

1959  1019    1018    1015  1011  1006  1002  997  998  1003  1012  1016  1021  1010 

1960  1020    1018    1013  1011  1008  1002  997  999  1005  1013  1017  1019  1010 

MEAN   1018.6  1017.4  1013.8  1011.3  1007.4  1001.4  997.3  998.8  1004.7  1011.9  1017.0  1019.5  1009.9 

CLINO   1018.6  1017.2  1014.1  1011.4  1007.2  1001.2  997.3  999.0  1005.0  1012.3  1016.6  1019.4  1009.9 

TEMPERATURE  DEG  C 


29.6    33.6 


12.7    14.8    18.8    24.8    29.7    32.7    34.3    33.9    31.1    25.8    18.9 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV  DEC  TOTAL 

1951  41  11  6020000019  70 

1952  11  28  8      18       2       0       0       T       0       0      30  42  139 

1953  5  13  27      33       6       T       0       0       0       4      13  20  121 

1954  3  19  30      11       1       0       0       0       0       4     151  102  321 

1955  14  T  24       5       5       0       0       0       0       T       2  55  105 

1956  8  8  11      19       T       T       0       0       0       0       T  137  183 

1957  42  11  28      45      17       0       0       0       0       T      62  5  210 

1958  4TTTTT00026  55  67 

1959  24  T  8       6      25       0       0       0       0       1      19  31  114 

1960  10  6  36      11       0       0       0       0       0       0      17  34  114 


1951 

12 

9 

14 

6 

19 

4 

1952 

12 

3 

16 

0 

19 

2 

1953 

13 

9 

14 

9 

16 

2 

1954 

12 

4 

15 

0 

19 

0 

1955 

12 

5 

16 

1 

19 

5 

1956 

12 

1 

15 

7 

18 

1 

1957 

10 

.6 

14 

2 

19 

3 

1958 

12 

.8 

13 

6 

21 

2 

1959 

12 

8 

11 

1 

18 

3 

1960 

14 

.2 

16 

9 

18 

.1 

33 

9 

34 

6 

32 

1 

34 

4 

33 

7 

30 

6 

35 

2 

34 

8 

30 

8 

34 

2 

33 

2 

31 

0 

34 

1 

34 

1 

30 

4 

34 

5 

33 

8 

30 

9 

33 

7 

34 

0 

29 

8 

33 

2 

32 

5 

28 

9 

34 

5 

33 

2 

32 

,9 

34 

3 

33 

9 

31 

.1 

33 

8 

33 

4 

31 

4 

19 

0 

12 

8 

24. 

9 

17 

9 

15 

3 

24 

5 

18 

7 

10 

5 

23 

9 

19 

6 

14 

4 

24 

5 

20 

6 

13 

9 

24 

5 

18 

0 

12 

1 

23 

5 

19 

3 

12 

9 

23 

8 

18 

0 

14 

1 

24 

5 

18 

1 

12 

4 

23 

5 

20 

2 

14 

4 

24 

7 
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DIWANIYA 

NOTES  ON  PAGE  301 


WMO  40672   31  59N   44  59E 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 
1940   1016    1016    1017 
MEAN      - 


APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1012 

1008 

1004 

999 

1000 

1007 

1013 

1016 

1020 

1011 

1941 

1019 

1017 

1013 

1011 

1007 

1003 

999 

1000 

1006 

1015 

1016 

1019 

1010 

1942 

1019 

1015 

1013 

1011 

1006 

1002 

998 

1000 

1006 

1013 

1017 

1020 

1010 

1943 

1018 

1017 

1015 

1014 

1008 

1003 

996 

1000 

1006 

1012 

1018 

1020 

1011 

1944 

1019 

1018 

1013 

1012 

1008 

1003 

998 

1001 

1007 

1012 

1015 

1018 

1010 

1945 

1019 

1018 

1018 

1012 

1008 

1002 

998 

999 

1005 

1013 

1016 

1020 

1011 

1946 

1020 

1017 

1015 

1012 

1007 

1002 

998 

999 

1006 

1012 

1016 

1019 

1010 

1947 

1016 

1017 

1013 

1011 

1008 

1003 

998 

1000 

1005 

1013 

1016 

1020 

1010 

1946 

1020 

1016 

1015 

1011 

1008 

1002 

998 

999 

1006 

1014 

1018 

1020 

1011 

1949 

1019 

1017 

1014 

1013 

1007 

1003 

998 

1000 

1006 

1013 

1018 

1018 

1011 

1950 

1018 

1019 

1014 

1011 

1007 

1002 

997 

1000 

1005 

1012 

1016 

1020 

1010 

MEAN 

1018.7 

1017.1 

1014.3 

1011.8 

1007.4 

1002.5 

998.0 

999.8 

1005.8 

1012.9 

1016.6 

1019.4 

1010.4 

1951 

1019 

1017 

1013 

1011 

1008 

1002 

999 

1000 

1006 

1011 

1015 

1019 

1010 

1952 

1019 

1015 

1014 

1010 

1007 

1003 

998 

999 

1005 

1013 

1018 

1020 

1010 

1953 

1019 

1017 

1017 

1010 

1008 

1003 

998 

1000 

1006 

1012 

1018 

1022 

1011 

1954 

1017 

1015 

1014 

1010 

1008 

1001 

997 

998 

1004 

1011 

1017 

1019 

1009 

1955 

1021 

1017 

1012 

1011 

1007 

1001 

998 

999 

1005 

1012 

1016 

1018 

1010 

1956 

1018 

1015 

1012 

1011 

1008 

1002 

997 

1000 

1004 

1013 

1018 

1021 

1010 

1957 

1018 

1018 

1014 

1012 

1009 

1003 

999 

1001 

1008 

1012 

1017 

1021 

1011 

1958 

1019 

1022 

1014 

1011 

1008 

1003 

999 

1000 

1006 

1012 

1019 

1021 

1011 

1959 

1019 

1018 

1016 

1012 

1007 

1004 

999 

1000 

1006 

1012 

1017 

1021 

1011 

1960 

1021 

1019 

1014 

1011 

1009 

1003 

998 

1000 

1006 

1014 

1017 

1020' 

1011 

MEAN 

1019.0 

1017.3 

1014.0 

1010.9 

1007.9 

1002.5 

998.2 

999.7 

1005.6 

1012.2 

1017.2 

1020.2 

1010.4 

CL1NO 

1016.7 

1017.1 

1014.0 

1011.1 

1007.5 

1002.3 

998.0 

999.6 

1005.6 

1012.4 

1016.7 

1019.6 

1010.2 

TEMPERATURE  DEG  C 


1940 

MEAN 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 

1950 

MEAN 


13.7    14.3    24.3 


14 

6 

17 

.0 

21 

7 

29 

6 

13 

2 

18 

,9 

22 

4 

29 

1 

10 

6 

12 

,9 

19 

6 

26 

8 

12 

3 

18 

6 

22 

1 

27 

4 

10 

8 

13 

1 

20 

6 

27 

8 

11 

0 

15 

6 

21 

9 

27 

9 

12 

6 

19 

2 

24 

0 

28 

3 

12 

1 

14 

6 

18 

8 

28 

1 

9 

0 

14 

6 

18 

8 

28 

1 

34.1 
31.8 
31.8 


30.8 
33.0 


29.8 
28.1 


18.3    11.0 


25.6 

19.1 

13.9 

21.7 

25.9 

19.1 

10.7 

22.7 

26.6 

16.9 

11.0 

21.8 

23.6 

18.8 

12.7 

22.2 

26.2 

19.0 

13.1 

23.6 

23.6 

17.4 

11.0 

21.7 

23.6 

17.4 

11.0 

21.1 

25.3 

18.9 

12.0 

22.0 

ASIA 


DIWAN1YA-  CON.  IRAQ  WMO  40672   31  59N   44  59E 

NOTES  ON  PAGE  301 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


31.9    33.5    36.5    29.7    24.2 
32.5    33.5    34.6    30.9    26.1 


1951 

10.5 

12.7 

17.8 

24.1 

1952 

10.6 

14.8 

17.2 

23.2 

1953 

11.6 

13.5 

14.3 

23.6 

1954 

9.9 

13.2 

17.9 

23.3 

1955 

11.1 

14.7 

17.2 

23.6 

1956 

11.1 

14.2 

15.6 

21.1 

1957 

8.7 

12.7 

17.5 

20.8 

1958 

11.1 

12.3 

19.2 

25.2 

1959 

11.5 

8.8 

17.3 

24.8 

1960 

12.0 

15.4 

16.9 

23.0 

MEAN 

10.8 

13.2 

17.1 

23.3 

CLINO 

10.4 

12.7 

16.5 

22.8 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

1940 

55 

24 

7 

38 

11.0 

23.9 

13.3 

23.4 

8.9 

22.6 

12.3 

23.8 

11.9 

23.3 

MEAN 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

MEAN 


1951 

7 

1952 

19 

1953 

11 

1954 

15 

1955 

14 

1956 

2 

1957 

10 

1958 

33 

1959 

6 

1960 

84 

34 

1 

34.6 

29 

1 

24 

7 

15.6 

12 

9 

23 

5 

31 

8 

32.0 

27 

8 

25 

2 

16.6 

11 

3 

22 

3 

34 

1 

33.0 

31 

0 

23 

9 

18.7 

12 

8 

23 

7 

34 

1 

34.1 

30 

5 

24 

9 

17.2 

11 

6 

23 

2 

33 

9 

33.6 

31 

8 

26 

0 

17.6 

12 

3 

23 

4 

JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 
0       0       1       0       2       1       6      134 


110 
173 
172 

120 
271 
112 

103 
153 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


HABBANIYA 

NOTES  ON  PAGE  301 


WMO  406*8   33  22N   43  34E 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1937  1022  1016 

1938  1017  1018 

1939  1020  1016 

1940  1016  1016 


MEAN 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946 

1947 


1014 

1012 

1009 

1004 

997 

1001 

1007 

1014 

1015 

1013 

1009 

1002 

999 

1000 

1007 

1014 

1014 

1012 

1009 

1004 

999 

1002 

1007 

1013 

1017 

1013 

1010 

1005 

1000 

1002 

1008 

1014 

1019 
1019 
1018 
1019 
1019 


1018 
1016 
1017 
1019 
1018 


1013 
1014 
1015 
1014 
1018 


1011 
1012 
1014 
1013 
1012 


1008 
1008 
1009 
1009 
1008 


1004 
1003 
1005 
1004 
1003 


1021    1017    1015    1013    1007    1003 


1000 

1000 

999 

999 

999 

999 


1002 
1002 
1001 
1002 
1000 

1000 


1007 
1007 
1007 
1008 
1006 

1007 


1016 
1014 
1013 
1013 
1014 


NOV 


DEC 


1017 
1017 
1018 
1017 
1017 


1020 
1021 
1021 
1019 

1020 


1013    1017    1019 


MEAN 


1018  1021  1011 

1018  1018  1011 

1017  1022  1011 

1016  1020  1011 


1011 
1011 
1011 
1011 
1011 

1011 
1011 


1948 

1020 

1017 

1015 

1011 

1009 

1004 

999 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1949 

1020 

1017 

1015 

1015 

1008 

1004 

1000 

1001 

1008 

1014 

1019 

1018 

1012 

1950 

1019 

1019 

1015 

1012 

1009 

1003 

998 

1000 

1007 

1014 

~ 

" 

" 

MEAN 

1019. 

1  1017. 

6  1014. 

8  1012. 

5  1008. 

3 

1003.7 

999. 

1  1001.0 

1007. 

0  1013. 

9  1017. 

4  1019.9 

1011.2 

1951 

1019 

1018 

1014 

1012 

1009 

1003 

1001 

1000 

1008 

1014 

1017 

1019 

1011 

1952 

1020 

1016 

1014 

1011 

1008 

1004 

999 

1000 

1006 

1014 

1019 

1021 

1011 

1953 

1020 

1017 

1017 

1012 

1008 

1004 

998 

1001 

1007 

1013 

1019 

1023 

1012 

1954 

1018 

1015 

1015 

1010 

1009 

1002 

998 

999 

1005 

1013 

1018 

1020 

1010 

1955 

1022 

1018 

1013 

1012 

1008 

1002 

999 

1001 

- 

1013 

1017 

1018 

" 

1956 

1018 

1016 

1013 

1011 

1009 

1004 

998 

1001 

1006 

1014 

1019 

1021 

1011 

1957 

1018 

1018 

1013 

1012 

1010 

1003 

1000 

1002 

1008 

1013 

1017 

1021 

1011 

1958 

1019 

1022 

1014 

1011 

1009 

1004 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1959 

1018 

1018 

- 

- 

1008 

1005 

999 

1000 

1006 

1013 

1017 

1022 

- 

1960 

1021 

1018 

1014 

1011 

1009 

1004 

999 

1001 

1006 

1015 

1017 

1021 

1011 

MEAN 

1019. 

3  1017. 

6  1014. 

1  1011 

3  1008 

7 

1003.5 

999. 

0  1000.6 

1006 

5  1013, 

6  1017. 

8  1020.7 

1011.1 

CLINO 

1019. 

0  1017. 

2  1014. 

3  1011 

7  1008 

6 

1003.4 

999, 

9  1001.1 

1006 

7  1013 

4  1017 

4  1020.4 

1011.1 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1937 

6 

7 

1938 

10 

7 

1939 

9 

7 

1940 

10 

2 

18.7    23.1 


34.1 
35.6 


1941 

11 

8 

14 

B 

1942 

8 

3 

13 

0 

1943 

9 

8 

10 

6 

1944 

9 

9 

12 

2 

1945 

9 

7 

11 

1 

1946 

9 

1 

11 

U 

1947 

12 

7 

12 

7 

1948 

11 

4 

12 

A 

1949 

8 

2 

9 

,7 

1950 

6 

3 

9 

.1 

16.9    22.1 


22.1 

23.8 


33 

3 

34 

7 

33 

4 

34 

4 

30 

6 

35 

1 

33 

0 

34 

2 

32 

2 

35 

2 

34 

2 

34 

7 

31 

6 

35 

7 

33 

9 

30 

0 

35 

6 

34 

4 

29 

2 

33 

8 

33 

9 

28 

4 

34 

1 

32 

9 

30 

9 

19 

1 

13 

3 

22 

6 

17 

2 

10 

8 

23 

0 

17 

2 

11 

0 

22 

5 

19 

0 

12 

2 

23 

0 

18 

8 

12 

1 

24 

0 

17 

2 

11 

3 

22 

7 

18 

0 

11 

8 

21 

9 

17 

4 

13 

2 

22 

3 

ASIA 


HABBANIYA-  CON. 
NOTES  ON  PAGE  301 


WMO  40648   33  22N   43  34E 


TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

9.4 

11.7 

16 

9 

23.1 

28 

4 

32 

4 

34 

9 

1952 

9.3 

14.1 

16 

4 

21.6 

27 

6 

31 

4 

34 

5 

1953 

10.8 

12.8 

13 

1 

22.4 

28 

6 

32 

5 

35 

7 

1954 

9.4 

12.2 

17 

0 

21.8 

28 

8 

33 

4 

36 

2 

1955 

9.2 

13.4 

16 

1 

22.0 

27 

1 

33 

6 

34 

6 

1956 

10.2 

13.5 

14 

6 

20.9 

26 

0 

32 

0 

34 

6 

1957 

7.6 

12.2 

16 

6 

20.3 

25 

4 

32 

6 

34 

5 

1958 

10.1 

10.8 

18 

3 

23.9 

29 

4 

31 

6 

- 

1959 

11.9 

7.5 

- 

- 

28 

1 

32 

1 

33 

4 

1960 

11.0 

14.5 

15 

8 

22.3 

30 

0 

32 

1 

34 

7 

MEAN 

9.9 

12.3 

16 

1 

22.0 

27 

9 

32 

4 

34 

8 

CLINO 

9.5 

11.8 

15 

6 

21.5 

28 

3 

32 

6 

34 

9 

16.8 
16.1 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1937  30  6 

1938  60  8 

1939  22  27 

1940  49  13 

MEAN 


1941 

T 

1942 

5 

1943 

10 

1944 

13 

1945 

57 

1946 

45 

1947 

10 

1948 

2 

1949 

3 

1950 

13 

MEAN 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 

1960 

MEAN 


238 
112 


18.0 

105.3 

27 

183 

23 

54 

8 

100 

44 

243 

35 

139 

121 
136.1 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


KHANAOUIN 

NOTES  ON  PAGE  301 


WMO  40637   34  18N   45  26E   201  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1938  1017    1017 

1939  1019    1015 

1940  1016    1016 


MEAN 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 

1950 


1019 
1019 
1017 
1019 
1019 

1021 
1016 
1019 
1019 
1018 


1017 
1015 
1017 
1018 
1017 

1017 
1018 
1016 
1016 
1019 


1014 
1013 
1016 


1013 
1013 
1015 
1013 
1018 

1014 
1014 
1015 
1014 

1015 


1011    1007    1000 

1011  1007    1002 

1012  1008    1003 


1011 
1011 
1014 
1012 
1012 

1013 
1011 
1011 
1013 
1010 


1006 
1008 
1008 
1008 

1005 

1008 
1007 
1007 
1007 


1002 
1001 
1002 
1002 
1002 

1001 
1002 
1001 
1002 
1001 


997     998    1005 

997  1000    1002 

998  1000    1006 


998  999  1006 

997  999  1006 

997  999  1006 

997  1000  1006 

997  998  1005 


996 
996 
997 
997 
995 


997 
999 
998 
999 
998 


1004 
1004 
1005 
1006 
1005 


1012 
1011 
1013 


1014 
1013 
1013 
1012 
1013 

1012 
1013 
1013 
1013 
1012 


1017  1017  1009 
1016  1023  1010 
1016    1020     1010 


1016  1019 

1017  1019  1010 
1017  1020  1010 
1015  1019  1010 
1017  1020  1011 


1017 
1016 
1018 
1018 
1017 


1018 
1019 
1020 
1018 
1020 


1010 
1010 
1010 
1010 
1010 


MEAN   1018.6  1017.0  1014.4  1011.8  1007.1  1001.6   996.7   998.6  1005.3  1012.8  1016.8  1019.2   1010.0 


1951 

1019 

1017 

1014 

1012 

1008 

1002 

998 

999 

1006 

1013 

1016 

1018 

1010 

1952 

1018 

1015 

1013 

1009 

- 

1003 

997 

997 

1006 

1012 

1017 

1021 

- 

1953 

1019 

1017 

1017 

1012 

1008 

1003 

997 

999 

1006 

1012 

1018 

1022 

1011 

1954 

1018 

1015 

1015 

1013 

1008 

1001 

996 

998 

1007 

1012 

1017 

1019 

1010 

1955 

1021 

1017 

1012 

1011 

1007 

1000 

997 

999 

1005 

1011 

1016 

1018 

1010 

1956 

1017 

1016 

1013 

1011 

1008 

1002 

994 

999 

1004 

1013 

1018 

1021 

1010 

1957 

1018 

1019 

1014 

1012 

1010 

1002 

998 

1000 

1007 

1011 

1017 

1020 

1011 

1958 

1019 

1021 

1015 

1011 

1009 

1002 

997 

998 

1005 

1012 

1018 

1019 

1011 

1959 

1019 

1018 

1016 

1013 

1006 

1003 

997 

998 

1004 

1013 

1017 

1022 

1011 

1960 

1021 

1017 

1012 

1011 

1009 

1003 

997 

999 

1005 

1014 

1018 

1021 

1011 

MEAN 

1018. 

9  1017 

2  1014. 

1011 

5  1008 

1  1002.1 

996.8 

998.6  1005 

5  1012. 

3  1017. 

2  1020.1 

1010 

2 

CLINO 

1018. 

8  1017 

2  1014. 

5  1011 

5  1007 

7  1001.8 

996.9 

998.6  1005. 

1  1012. 

1  1016 

9  1019.9 

1010 

0 

TEMPERATURE  DE6  C 
YEAR    JAN     FEB 


1938 
1939 

1940 


11.2  10.8    11.7 

10.3  10.1    13.1 
10.2    12.2    13.0 


12.3 
12.1 

13.3 


1941 

10 

9 

13 

8 

15 

1 

20 

8 

- 

1942 

7 

8 

12 

9 

15 

5 

21 

7 

29 

2 

1943 

10 

2 

10 

9 

11 

7 

17 

9 

26 

8 

1944 

10 

1 

11 

4 

18 

7 

21 

9 

26 

8 

1945 

9 

3 

9 

9 

12 

3 

19 

9 

28 

1 

1948 
1949 
1950 


14.7    20.2 


13.8 
13.9 


25.6    30.3 


35.8 
34.1 
33.5 


29.0    24.6 


13.8 
11.2 


12.1 

12.8 


11 

8 

16.3 

22.  4 

28 

4 

33 

9 

12 

e 

13.8 

22.1 

- 

32 

8 

12 

,2 

12.7 

21.5 

28 

8 

33 

5 

11 

.9 

16.5 

20.5 

29 

1 

34 

1 

32 

8 

36.3 

36 

1 

31 

1 

34 

3 

37.8 

37 

5 

33 

4 

34 

5 

36.4 

36 

9 

31 

1 

33 

8 

35.6 

34 

9 

29 

8 

35 

4 

37.6 

36 

2 

33 

4 

34 

0 

36.8 

36 

2 

31 

9 

33 

4 

36.2 

35 

5 

29 

8 

EC 

MEAN 

11 

4 

23 

3 

13 

4 

- 

8 

6 

22 

9 

12 

6 

23 

9 

11 

5 

23 

5 

10 

5 

22 

7 

11 

5 

23 

4 

12 

4 

24 

5 

12 

5 

23 

2 

13 

5 

24 

9 

ASIA 


KHANAOUIN-  CON.  IRAQ  WMO  40637   34  18N   45  26E   201  M 

NOTES  ON  PAGE  301 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 

1951  10 

1952  9 

1953  11 

1954  9 

1955  9.6    14.2    16.5 

1956  10.2    13.6    14.8 

1957  8.1    11.9    15.7 

1958  11.0    12.1    18.7 

1959  11.6     8.7    15.4 

1960  12.3    15.7    16.5 

MEAN     10.4    12.5    15.7 
CL1N0      9.8    12.3    15.0 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1938  146      42      24       7      13       0       9       2       T       T      94     139      476 

1939  77      84      43      81        1       0       0       0       T       T      53      74      413 

1940  137     156      25      15       T       0       0       0       0      14      97      64      508 


33  52  1  T  T  0  0  T  26  23  49  209 

25  234  36  T  0  0  0  0  1  1  48  478 

4  44  14  36  T  0  0  0  T  73  13  266 

21       6  9  20  0  0  0  0  4  62  36  241 

■*6  143  12  23  0  0  0  0  1  14  24  427 

32  81  2  29  0  0  0  0  T  39  21  259 

35  18  51       2  0  0  0  0  0  1  48  172 

58  139  17  6  0  0  0  0  0  1  194  495 

58  36  52  81  0  0  0  0  0  8  46  327 

MEAN     60.1    48.7  81.6  26.4  21.9  T  0.0  0.0  T  3.2  22.4  51.6  316. 

1951  51     123  52  10  12  0  0  0  1  3  50  73  375 

1952  6      26  26  33  -  0  0  0  0  0  3  83 

1953  44      85  72  73       1  0  0  0  T  5  58  24  362 

1954  37      51  122  51       1  0  0  1  0  T  28  72  363 

1955  64      10  56  32  30  0  0  0  0  0  19  94  305 

1956  35      24  48  93       0  0  0  0  0  0  1  84  285 

1957  69      68  198  84  82  8  0  0  0  7  101  32  649 

1958  188       6  50  T       4  T  0  0  0  0  41  56  345 

1959  9      66  74  41  41  0  0  0  0  2  26  7  266 

1960  25      10      30  35       0  0  5  0  0  0  50  25  180 

MEAN     52.8    46.9  72.8  45.2  19.0  0.8  0.5  0.1  0.1  1.7  37.7  55.0  332. 

CLINO     63      56  71  42  21  T  1  T  T  6  41  51  351 


1941 

26 

1942 

25 

1943 

33 

1944 

82 

1945 

83 

1946 

164 

1947 

55 

1948 

17 

1949 

70 

1950 

46 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


KIRKUK 

NOTES  ON  PAGE  301 


WMO  40621   35  28N   44  24E   331  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MBS 


1939 

1020 

1016 

1014 

1012 

1009 

1003 

998 

1001 

1006 

1012 

1017 

1022 

1011 

1940 

1017 

1017 

1017 

1014 

1009 

1004 

998 

1001 

1007 

1014 

1017 

1021 

1011 

1941 

1019 

1018 

1014 

1011 

1008 

1003 

999 

1000 

1007 

1015 

1017 

1020 

1011 

1942 

1019 

1016 

1014 

1012 

1007 

1002 

998 

1000 

1006 

1014 

1018 

1021 

1011 

1943 

1018 

1017 

1015 

1015 

1009 

1003 

998 

999 

1006 

1014 

1018 

1021 

1011 

1944 

1019 

1019 

1014 

1013 

1008 

1003 

997 

1000 

1007 

1012 

1015 

1019 

1011 

1945 

1019 

1018 

1019 

1012 

1008 

1003 

998 

999 

1006 

1014 

1018 

1021 

1011 

1946 

1021 

1018 

1016 

1014 

1008 

1002 

998 

999 

1006 

1013 

1018 

1019 

1011 

1947 

1017 

1018 

1015 

1012 

1008 

1003 

997 

1000 

1006 

1015 

1018 

1021 

1011 

1948 

1021 

1017 

1016 

1012 

1010 

1002 

997 

999 

1006 

1014 

1019 

1021 

1011 

1949 

1020 

1017 

1015 

1014 

1008 

1003 

998 

1000 

1007 

1014 

1019 

1018 

1011 

1950 

1018 

1019 

1015 

1012 

1009 

1002 

996 

999 

1006 

1013 

1017 

1020 

1011 

MEAN   1019.1  1017.7  1015.3  1012.7  1008.3  1002.6   997.6   999.5  1006.3  1013.8  1017.7  1020.1   1010.9 


1951 

1019 

1017 

1014 

1012 

1008 

1002 

999 

1000 

1007 

1012 

1016 

1019 

1010 

1952 

1020 

1015 

1014 

1010 

1007 

1003 

997 

999 

1008 

1013 

1018 

1021 

1010 

1953 

1019 

1017 

1016 

1012 

1007 

1003 

997 

999 

1006 

1013 

1018 

1022 

1011 

1954 

1018 

1015 

1015 

1011 

1008 

1001 

996 

998 

1004 

1012 

1018 

1019 

1010 

1955 

1021 

1017 

1012 

1012 

1008 

1001 

997 

999 

1005 

1012 

1017 

1018 

1010 

1956 

1018 

1016 

1012 

1010 

1008 

1002 

996 

1000 

1005 

1014 

1018 

1021 

1010 

1957 

1018 

1019 

1015 

1012 

1010 

1003 

999 

1002 

1008 

1013 

1018 

1020 

1011 

1958 

1019 

1022 

1014 

1011 

1009 

1002 

998 

999 

1006 

1013 

1020 

1020 

1011 

1959 

1020 

1018 

1016 

1012 

1008 

1004 

998 

999 

1005 

1013 

1018 

1022 

1011 

1960 

1021 

1019 

1014 

1011 

1009 

1004 

998 

999 

1006 

1015 

1017 

1021 

1011 

MEAN 

1019.3  1017. 

5  1014.2 

1011. 

3  1008.2 

1002.5 

997.5 

999.4 

1006.0 

1013.0 

1017.8  1020.3 

1010 

CLINO 

1019.] 

I  1017. 

5  1014.6 

1012. 

1  1008.1 

1002.4 

997.4 

999.3 

1005.9 

1013.1 

1017.5  1020.1 

1010 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1939 
1940 


9.3 
11.0 


33.1 

34.1 

29.0 

25.5 

15.4 

35.0 

35.2 

30.6 

23.9 

18.1 

1941 

9, 

,4 

1942 

6, 

,7 

1943 

8, 

,4 

1944 

8, 

>3 

1945 

6. 

,8 

1946 

7, 

•  8 

1947 

7 

.e 

1948 

10, 

•  0 

1949 

8, 

•  0 

1950 

4, 

■  3 

13, 

,0 

13, 

,3 

11, 

,9 

13, 

,6 

8, 

,9 

9, 

.6 

9, 

.9 

16, 

,4 

7, 

,3 

10, 

.1 

33.3 

34.6 

32.9 

33.1 

34.4 

35.1 

29.9 

34.6 

35.3 

31, 

.4 

33, 

.6 

34.3 

30, 

,3 

32, 

.6 

35, 

.8 

33.4 

29, 

,1 

31  , 

.4 

36, 

,1 

35.2 

29, 

,2 

31, 

,fl 

34, 

,2 

33.4 

27, 

,4 

30, 

,1 

33, 

.A 

32.7 

30, 

,6 

15.8 
19.3 


8.3 

20.7 

11.7 

21.9 

8.7 

21.0 

10.3 

20.9 

13.2 

21.2 

ASIA 


kirk.uk  -  con. 
notes  on  page  301 


WMO  40621   35  28N   44  24E   331  M 


TEMPERATURE  OEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

9.4 

12.1 

13.0 

1952 

9.1 

11.1 

12.9 

1953 

10.2 

10.5 

10.5 

1954 

7.5 

9.9 

14.3 

1955 

9.6 

12.3 

15.0 

1956 

9.0 

11.7 

12.8 

1957 

6.5 

10.4 

13.6 

1958 

9.2 

9.8 

15.8 

1959 

10.0 

6.5 

12.6 

1960 

10.0 

13.1 

13.9 

MEAN 

9.1 

10.7 

13.4 

CLINO 

8.6 

10.2 

13.3 

26.7 
26.1 
26.4 
26.4 
26.5 

24.2 


26.1 
26.4 


35.8 

35.7 

31.0 

34.5 

33.6 

29.2 

35.3 

35.3 

29.7 

34.4 

35.0 

31.0 

34.2 

35.0 

29.4 

33.8 

33.1 

27.8 

35.2 

33.9 

31.1 

35.0 

34.8 

30.3 

35.1 

34.8 

30.4 

16.2 

9.4 

15.5 

12.5 

13.9 

7.6 

16.3 

11.2 

15.8 

10.6 

15.8 

9.2 

15.4 

9.7 

15.7 

10.5 

15.9 

10.9 

16.6 

12.2 

24.2    16.5 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1939 
1940 


MEAN 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

MEAN 


1951 

41 

1952 

7 

1953 

66 

1954 

16 

1955 

63 

1956 

33 

1957 

52 

1958 

38 

1959 

9 

1960 

69 

139 
154 


504 
444 


8 

68 

338 

45 

27 

245 

T 

33 

359 

80 

37 

295 

139 

90 

361 

23 

45 

771 

36 

56 

289 

3 

101 

263 

T 

162 

536 

2 

42 

340 

282 
323 
477 
501 
341 

207 
593 
186 
328 
324 

356. 
381 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


KUT  EL  HA1 

NOTES  ON  PAGE  301 


WMO  40665   32  ION   46  03E 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MBS 
YEAR    JAN     FEB     MAR 
1940      - 
MEAN      - 


JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1003 

998 

1000 

1007 

1013 

1016 

1020 

1941 

1019 

1018 

1013 

1011 

1007 

1002 

999 

1000 

1006 

1014 

1016 

1020 

1010 

1942 

1020 

1016 

1014 

1011 

1006 

1002 

998 

1000 

1006 

1013 

1017 

1020 

1010 

1943 

1018 

1017 

1015 

1014 

1008 

1002 

997 

999 

1005 

1013 

1018 

1021 

1011 

1944 

1019 

1018 

1013 

1012 

1008 

1002 

997 

1000 

1006 

1012 

1016 

1019 

1010 

1945 

1019 

1018 

1019 

1012 

1008 

1002 

999 

1000 

1005 

1014 

1017 

1021 

1011 

1946 

1021 

1019 

1016 

1014 

1007 

1002 

998 

999 

1007 

1012 

1017 

1019 

1011 

1947 

1018 

1018 

1015 

1012 

1008 

1003 

998 

1000 

1005 

1014 

1017 

1020 

1011 

1948 

1021 

1018 

1016 

1012 

1009 

1002 

998 

1000 

1006 

1014 

1019 

1021 

1011 

1949 

1020 

1018 

1016 

1014 

1008 

1003 

998 

1000 

1006 

1014 

1019 

1019 

1011 

1950 

1019 

1020 

1015 

1012 

1009 

1002 

997 

1000 

1006 

1013 

1017 

1021 

1011 

MEAN 

1019. 

4  1018. 

0  1015. 

2  1012. 

4  1007. 

8  1002.2 

997. 

9   999.8  1005. 

8  1013. 

3  1017. 

3  1020.1 

1010.1 

1951 

1020 

1018 

1015 

1012 

1009 

1002 

1000 

1000 

1007 

1011 

1017 

1019 

1011 

1952 

1020 

1017 

1015 

1012 

1009 

1003 

999 

999 

1006 

1013 

1018 

1021 

1011 

1953 

1020 

1018 

1018 

1011 

1008 

1003 

998 

1000 

1006 

1012 

1018 

1022 

1011 

1954 

1018 

1016 

1015 

1010 

1008 

1001 

997 

998 

1004 

1012 

1017 

1020 

1010 

1955 

1021 

1018 

1013 

1012 

1007 

1000 

998 

999 

1004 

1012 

1016 

1018 

1010 

1956 

1018 

1015 

1013 

1011 

1008 

1001 

997 

999 

1004 

1013 

1018 

1021 

1010 

1957 

1018 

1018 

1014 

1011 

1009 

1002 

998 

1000 

1007 

1012 

1016 

1020 

1010 

1958 

1019 

1021 

1014 

1010 

1008 

1002 

997 

998 

1005 

1011 

1018 

1019 

1010 

1959 

1019 

1018 

1015 

1011 

1006 

1003 

997 

998 

1004 

1012 

1016 

1020 

1010 

1960 

1020 

1018 

1013 

1011 

1008 

1002 

997 

999 

1006 

1013 

1017 

1019 

1010 

MEAN 

1019, 

3  1017. 

7  1014, 

5  1011. 

1  1008 

0  1001.9 

997. 

8   999.0  1005. 

3  1012. 

1  1017. 

1  1019.9 

1010.3 

CLINO 

1019. 

3  1017. 

7  1014. 

7  1011. 

2  1007 

7  1001.9 

997, 

8   999. 

}  1005. 

4  1012. 

7  1017. 

1  1020.0 

1010.4 

TEMPERATURE 

DEG  C 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1940 

- 

- 

- 

- 

- 

33.3 

35 

3    36. 

L    32 

6    27. 

1    20. 

0    15.7 

- 

1941 

13 

0 

15 

5 

1942 

9 

6 

14 

4 

1943 

11 

2 

12 

3 

1944 

11 

2 

13 

6 

1945 

10 

.6 

11 

9 

1946 

10 

.0 

12 

0 

1947 

13 

.2 

13 

1 

1948 

12 

.9 

13 

3 

1949 

10 

.2 

11 

0 

1950 

7 

,7 

10 

2 

22 

5 

31 

8 

34 

3 

23 

9 

30 

8 

34 

1 

20 

4 

28 

7 

31 

e 

23 

1 

28 

7 

34 

6 

14.9    22.0 


35 

3 

36 

0 

31 

4 

35 

4 

36 

1 

31 

6 

34 

6 

34 

7 

33 

3 

32 

9 

34 

6 

32 

2 

34 

8 

35 

2 

32 

1 

36 

3 

- 

- 

36 

1 

33 

1 

30 

9 

35 

1 

32 

7 

30 

3 

33 

6 

32 

8 

31 

7 

25.8 
27.0 


19.9 

10 

19.9 

12 

20.4 

15 

18.6 

12 

19.4 

12 

20.9  13.8 

20.4  14.4 

18.0  U-8 

19.4  12.7 

20.4  14.1 


23.2 
23.1 
23.2 


ASIA 


KUT  EL  HAI  ~  CON. 
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WMO  40665   32  ION   46  03E 


TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

12.4 

13.5 

18.9 

1952 

11.6 

15.5 

19.1 

1953 

13.7 

14.2 

15.0 

1954 

11.7 

14.9 

18.6 

1955 

11.6 

15.0 

17.5 

1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


11.5    14.7 


11.2 


13.8 
13.2 


17.2    23.9 


17.6 
17.0 


34.8    35.7 


27.8    33.9 


31.3    34.3 


32.5 

35 

7 

34.4 

33.1 

34 

5 

34.5 

33.2 

33 

9 

33.4 

34.3 

36 

0 

35.3 

31.7    24.9    17.0    11.1 


33.4    25.5 


24.8 
25.0 
24.5 


16.7 
16.8 
19.5 

12.2 
11.3 
14.2 

23.7 
22.8 
24.9 

18.1 
17.9 

12.5 

12.6 

24.3 
24.2 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB 
1940 

MEAN 

1941  1  54 

1942  4  13 

1943  29  16 

1944  16  1 
1945 


77 


28 


1946 

1947  75 

1948  10 

1949  19 

1950  11 

MEAN  27. 


1951 

10 

1952 

27 

1953 

15 

1954 

15 

1955 

15 

1956 

12 

1957 

16 

1958 

14 

1959 

17 

1960 

30 

MEAN 

17.1 

CLINO 

23 

NOV 

1 


224 
176 
107 
218 

103 


132 
207 

150 


251 
112 


131. 
136 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


MOSUL  IRAQ  WMO  40608   36  1 9N   43  09E   223  M 

NOTES  ON  PAGE  301 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1923 

1019 

1015 

1015 

1011 

1008 

1004 

998 

1000 

1007 

1014 

1020 

1020 

1011 

1924 

1017 

1015 

1013 

1009 

1008 

1003 

997 

999 

1006 

1013 

1018 

1018 

1010 

1925 

1023 

1023 

1015 

1011 

1006 

1002 

999 

1000 

1007 

1014 

1020 

1021 

1012 

1926 

1018 

1017 

1014 

1014 

1008 

1004 

998 

999 

1006 

1013 

1019 

1019 

1011 

1927 

1021 

1017 

1016 

1011 

1009 

1002 

997 

1000 

1006 

1012 

1018 

1020 

1011 

1928 

1021 

1016 

1016 

1010 

1008 

1001 

999 

1001 

1007 

1013 

1018 

1019 

1011 

1929 

1020 

1014 

1015 

1011 

1007 

1002 

998 

1000 

1007 

1014 

1016 

1019 

1010 

1930 

1019 

1016 

1014 

1010 

1009 

1003 

998 

1001 

1008 

1014 

1018 

1021 

1011 

MEAN 

1019.8  1016.6 

1014.8 

1010.9 

1007.9 

1002.6 

998.0 

1000.0 

1006.8 

1013.4 

1018.4 

1019.6 

1010. 

1931 

1017 

1017 

1015 

1011 

1009 

1004 

998 

998 

1006 

1014 

1017 

1021 

1011 

1932 

1020 

1017 

1014 

1011 

1009 

1003 

996 

1000 

1006 

1013 

1017 

1023 

1011 

1933 

1021 

1016 

1014 

1011 

1008 

1003 

999 

1001 

1007 

1015 

1018 

1019 

1011 

1934 

1022 

1018 

1015 

1011 

1010 

1004 

998 

1000 

1007 

1015 

1019 

1019 

1012 

1935 

1020 

1016 

1014 

1012 

1009 

1002 

999 

1001 

1006 

1013 

1018 

1020 

1011 

1936 

1022 

1015 

1016 

1C12 

1008 

1003 

998 

1001 

1007 

1015 

1017 

1021 

1011 

1937 

1022 

1016 

1015 

1012 

1009 

1003 

997 

1000 

1007 

1015 

1018 

1021 

1011 

1938 

1017 

1017 

1015 

1013 

1008 

1001 

999 

1000 

1007 

1014 

1019 

1018 

1011 

1939 

1021 

1016 

1014 

1012 

1009 

1003 

998 

1002 

1006 

1012 

1017 

1022 

1011 

1940 

1016 

1016 

1017 

1014 

1010 

1004 

999 

1002 

1008 

1014 

1017 

1021 

1012 

MEAN 

1019.8  1016.4 

1014.9 

1011.9 

1008.9 

1003.0 

998.1 

1000.5 

1006.7 

1014.0 

1017.7 

1020.5 

1011 

1941 

1019 

1018 

1014 

1011 

1009 

1004 

1000 

1002 

1009 

1017 

1019 

1021 

1012 

1942 

1020 

1017 

1015 

1013 

1009 

1004 

1000 

1003 

1008 

1015 

1019 

1022 

1012 

1943 

1019 

1019 

1016 

1016 

1010 

1005 

1000 

1001 

1008 

1015 

1020 

1022 

1013 

1944 

1020 

1020 

1015 

1014 

1009 

1004 

998 

1002 

1009 

1014 

1017 

1021 

1012 

1945 

1020 

1019 

1020 

1014 

1010 

1004 

1000 

1001 

1008 

1016 

1019 

1022 

1013 

1946 

1022 

1018 

1016 

1015 

1009 

1003 

1000 

1001 

1008 

1014 

1019 

1020 

1012 

1947 

1017 

1019 

1016 

1013 

1010 

1005 

999 

1002 

1007 

1016 

1018 

1022 

1012 

1948 

1022 

1017 

1016 

1013 

1010 

1004 

999 

1001 

1007 

1016 

1020 

1022 

1012 

1949 

1021 

1017 

1016 

1015 

1009 

1005 

1000 

1002 

1008 

1015 

1020 

1019 

1012 

1950 

1019 

1020 

1016 

1013 

1010 

1004 

998 

1000 

1007 

1015 

1018 

1022 

1012 

MEAN   1019.9  1018.4  1016.0  1013.7  1009.5  1004.2   999.4  1001.5  1007.9  1015.3  1018.9  1021.3   1012.2 


1951 

1020 

1018 

1015 

1013 

1009 

1003 

1001 

1002 

1008 

1013 

1018 

1020 

1012 

1952 

1021 

1016 

1015 

1012 

1009 

1004 

999 

1001 

1007 

1014 

1020 

1022 

1012 

1953 

1020 

1018 

1017 

1013 

1009 

1004 

999 

1001 

1008 

1015 

1020 

1024 

1012 

1954 

1019 

1016 

1016 

1012 

1010 

1003 

999 

1001 

1006 

1014 

1020 

1021 

1011 

1955 

1023 

1018 

1014 

1013 

1009 

1003 

999 

1001 

1007 

1014 

1018 

1019 

1012 

1956  1019    1017  1014  1012  1010  1004  998  1002  1007  1016  1020  1022  1012 

1957  1019    1020  1015  1013  1011  1004  1000  1003  1009  1015  1019  1023  1013 

1958  1020    1023  1016  1012  1010  1004  999  1001  1007  1014  1021  1021  1012 

1959  1021    1018  1017  1013  1009  1005  999  1000  1006  1014  1019  1024  1012 

1960  1022    1020  1015  1012  1010  1005  999  1000  1008  1016  1019  1022  1012 

MEAN  1020.4  1018.4  1015.4  1012.5  1009.6  1003.9  999.2  1001.2  1007.3  1014.5  1019.4  1021.8  1012. 

CLINO  1020.0  1017.6  1015.2  1012.5  1009.1  1003.4  998.5  1000.7  1007.3  1014.5  1018.5  1021.1  1011. 


ASIA 


MOSUL-  CON.  IRAQ  WMO  40608  36  19N  43  09E  223  M 
NOTES  ON  PAGE  301 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN      FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1926  8.4     9.6  12.4  16.6  23.9  29.0  31.0  31.9  25.2  21.0  15.9  9.9  19.6 

1927  6.9     6.5  11.7  16.4  24.9  31.2  31.8  31.6  28.1  22.6  14.8  7.6  19.5 

1928  6.4     7.3  9.5  20.4  24.6  29.9  33.7  30.4  27.7  19.1  14.3  9.2  19.4 

1929  6.9     7.8  10.8  18.2  26.7  28.8  32.3  33.1  28.0  21.0  15.9  9.1  19.9 

1930  7.0     9.4  13.2  17.4  23.3  28. 1  32.3  33.1  27.2  21.1  15.7  9.6  19.8 

MEAN      7.1     8.1  11.5  17.8  24.7  29.4  32.2  32.0  27.2  21.0  15.3  9.1  19.6 


1931 

7 

9 

9.0 

12 

a 

17 

2 

1932 

6 

7 

8.3 

11 

0 

17 

6 

1933 

5 

1 

9.1 

11 

7 

14 

e 

1934 

5 

7 

8.2 

13 

2 

17 

9 

1935 

7 

4 

9.3 

13 

,7 

17 

3 

1936 

7 

.3 

9.2 

12 

4 

18 

2 

1937 

3 

9 

10.0 

14 

.9 

18 

9 

1938 

7 

4 

8.1 

10 

0 

16 

9 

1939 

7 

7 

8.2 

13 

,9 

16 

4 

1940 

7 

8 

10.0 

9 

,9 

19 

7 

MEAN 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

MEAN 


33 

1 

32 

e 

28 

6 

20 

0 

31 

6 

32 

9 

26 

7 

22 

8 

31 

9 

31 

8 

26 

7 

20 

1 

32 

0 

31 

8 

27 

0 

21 

8 

32 

9 

32 

8 

29 

0 

22 

9 

33 

8 

33 

6 

25 

.3 

21 

8 

34 

8 

32 

3 

29 

6 

21 

6 

12 

5 

17 

6 

25 

7 

32 

4 

33 

6 

32 

1 

28 

3 

12 

.5 

17 

7 

25 

4 

30 

8 

32 

9 

33 

2 

26 

3 

9 

,7 

14 

8 

22 

9 

27 

8 

32 

5 

33 

1 

26 

6 

14 

6 

16 

9 

23 

1 

29 

3 

32 

2 

31 

3 

27 

9 

9 

7 

16 

4 

24 

4 

28 

1 

32 

6 

31 

4 

27 

7 

12 

.1 

16 

4 

22 

3 

28 

6 

31 

5 

31 

8 

28 

3 

15 

9 

19 

5 

25 

4 

29 

5 

34 

1 

31 

1 

26 

8 

11 

2 

16 

1 

22 

8 

30 

2 

34 

1 

32 

8 

26 

9 

8 

5 

19.6 

6 

3 

20.0 

8 

8 

19.9 

10 

9 

19.5 

8 

6 

19.8 

8 

8 

19.1 

9 

6 

19.4 

9 

7 

20.7 

7 

2 

19.4 

8 

8 

18.7 

10 

2 

18.9 

8 

9 

19.5 

1951 

7.4 

9 

1 

14 

0 

19.5 

25 

1 

31 

4 

34 

2 

1952 

7.2 

10 

5 

12 

5 

18.6 

24 

2 

29 

6 

35 

1 

1953 

8.6 

9 

1 

9 

4 

17.0 

23 

6 

29 

7 

33 

8 

1954 

5.6 

8 

6 

12 

7 

15.6 

23 

1 

29 

7 

33 

9 

1955 

7.6 

10 

9 

13 

4 

18.7 

25 

2 

31 

7 

33 

5 

1956 

7.6 

10 

0 

10 

7 

16.8 

22 

4 

30 

3 

33 

9 

1957 

5.1 

8 

7 

12 

6 

17.0 

21 

8 

29 

3 

32 

5 

1958 

7.6 

7 

8 

13 

7 

19.8 

26 

8 

30 

0 

33 

1 

1959 

7.6 

4 

7 

10 

5 

19.2 

22 

8 

29 

5 

33 

5 

1960 

7.8 

10 

6 

12 

0 

17.2 

26 

3 

30 

7 

34 

0 

MEAN 

7.2 

9 

0 

12 

.2 

17.9 

24 

1 

30 

2 

33 

8 

CLINO 

6.5 

8 

6 

12 

0 

17.3 

23 

9 

30 

2 

33 

7 

32.8  26.4  20.7  11.5  4.7  18.9 

33.2  27.8  21.6  13.9  9.1  19.6 

31.5  28.0  21.4  13.1  9.4  20.4 

33.0  26.1  18.5  11.8  7.0  19.0 

33.1  28.1  21.3  12.8  7.2  19.1 


26.8 


18.8 
20.0 


12.8 
13.1 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


MOSUL-  CON. 
NOTES  ON  PAGE  301 


WMO  40608   36  19N   43  09E   223  M 


PRECIPITATION  MM 


1923 
1924 
1925 

1926 
1927 
1928 
1929 

1930 


109 
141 


285 
366 
251 

581 
331 
293 
339 
328 


MEAN 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

MEAN 


1941 

38 

1942 

62 

1943 

52 

1944 

142 

1945 

105 

1946 

84 

1947 

88 

1948 

30 

1949 

43 

1950 

107 

137 
110 


321 
209 
375 
322 
242 

401 
365 
520 
5  84 
♦07 


20 

166 

428 

89 

10 

305 

2 

49 

409 

126 

60 

443 

80 

116 

356 

11 

71 

505 

43 

37 

254 

9 

122 

382 

T 

118" 

544 

14 

29 

421 

77.8    404.7 


1951 

58 

1952 

37 

1953 

76 

1954 

49 

1955 

42 

1956 

93 

1957 

55 

1958 

84 

1959 

30 

1960 

57 

MEAN 

58.1 

CLINO 

66 

131 
165 


73 

368 

56 

406 

103 

538 

76 

585 

101 

368 

51 

298 

35 

461 

58 

209 

26 

332 

11 

316 

59.0 

388 

60 

377 

ASIA 


NAS1RIYA  IRAQ  WMO  40676   31  OIN   46  14E 

NOTES  ON  PAGE  301 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


19*1 

1019 

1017 

1013 

1011 

1007 

1003 

999 

1000 

1006 

1014 

1016 

1019 

1010 

1942 

1019 

1015 

1013 

1011 

1006 

1002 

998 

1000 

1006 

1013 

1017 

1020 

1010 

1943 

1017 

1017 

1015 

1014 

1008 

1003 

998 

999 

1005 

1013 

1017 

1020 

1011 

1944 

1019 

1018 

1013 

1012 

1008 

1002 

998 

1000 

1006 

1012 

1015 

1018 

1010 

1945 

1019 

1018 

1018 

1012 

1008 

1002 

998 

999 

1005 

1013 

1016 

1020 

1011 

1946 

1020 

1017 

1015 

1013 

1007 

1002 

998 

999 

1006 

1012 

1017 

1018 

1010 

1947 

1017 

1017 

1014 

1011 

1008 

1003 

998 

1000 

1005 

1013 

1016 

1020 

1010 

1948 

1020 

1016 

1015 

1011 

1008 

1002 

998 

1000 

1006 

1013 

1017 

1019 

1010 

1949 

1019 

1018 

1014 

1013 

1007 

1003 

998 

1000 

1006 

1013 

1018 

1018 

1011 

1950 

1016 

1019 

1014 

1011 

1008 

1002 

997 

1000 

1005 

1012 

1016 

1020 

1010 

MEAN   1018.7  1017.2  1014.4  1011.9  1007.5  1002.4   998.0   999.7  1005.6  1012.8  1016.5  1019.2   1010.3 


1951 

1018 

1017 

1014 

1011 

1008 

1002 

999 

1000 

1006 

1011 

1016 

1019 

1010 

1952 

1019 

1017 

1014 

1010 

1007 

1003 

998 

999 

1005 

1013 

1018 

1020 

1010 

1953 

1019 

1017 

1017 

1011 

1008 

1002 

998 

1000 

1006 

1012 

1018 

1022 

1011 

1954 

1017 

1015 

1015 

1010 

1008 

1001 

997 

999 

1004 

1012 

1017 

1019 

1010 

1955 

1021 

1017 

1012 

1011 

1007 

1001 

998 

999 

1005 

1012 

1016 

1018 

1010 

1956 

1017 

1016 

1012 

1011 

1008 

1002 

997 

1000 

1005 

1013 

1018 

1020 

1010 

1957 

1018 

1018 

1013 

1011 

1008 

1002 

999 

1001 

1007 

1012 

1016 

1021 

1011 

1958 

1019 

1021 

1014 

1011 

1008 

1002 

998 

999 

1005 

1012 

1018 

1019 

1011 

1959 

1019 

1018 

1015 

1011 

1006 

1003 

998 

999 

1005 

1012 

1017 

1021 

1010 

1960 

1020 

1018 

1013 

1011 

1008 

1003 

998 

999 

1005 

1014 

1017 

1020 

1011 

MEAN 

1018.7  1017. 

4  1013.9  1010. 

8  1007.6  1002.1 

998.0 

999.5 

1005.3  1012. 

3  1017. 

1019.9 

1010 

LINO 

1018.6  1017. 

1  1014. 

1011. 

2  1007.4  1002.0 

997.8 

999.4 

1005. 

)  1012. 

5  1016.7  1019.4 

1010 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


NASIRIYA  -  CON. 
NOTES  ON  PAGE  301 


WMO  i.0676   31  01N   46  14E 


TEMPERATURE  DEG  C 


1941 

13 

0 

16 

0 

18 

7 

23 

4 

31 

3 

33 

4 

33 

8 

33.0 

31 

4 

1942 

10 

0 

14 

9 

18 

9 

24 

6 

30 

4 

32 

8 

32 

8 

34.3 

30 

2 

1943 

11 

1 

12 

0 

14 

7 

21 

1 

29 

0 

30 

3 

33 

9 

34.4 

30 

5 

1944 

11 

1 

13 

3 

19 

9 

23 

1 

27 

8 

33 

1 

32 

1 

33.3 

31 

8 

1945 

10 

3 

11 

2 

14 

1 

22 

1 

29 

8 

31 

9 

32 

8 

32.7 

30 

3 

1946 

9 

4 

12 

2 

16 

3 

22 

8 

29 

6 

29 

9 

32 

3 

33.1 

29 

1 

1947 

14 

1 

14 

3 

20 

3 

23 

7 

30 

1 

33 

6 

34 

6 

33.9 

31 

0 

1948 

12 

6 

13 

8 

15 

4 

21 

9 

28 

8 

31 

2 

33 

9 

34.3 

30 

.1 

1949 

9 

6 

11 

3 

16 

9 

21 

0 

29 

9 

32 

7 

32 

3 

33.5 

29 

6 

1950 

7 

4 

11 

1 

17 

7 

24 

2 

28 

9 

31 

8 

33 

0 

33.0 

31 

5 

20.4    14.3 


24.1 
24.0 


24.9 
22.9 


1951 

12.2 

14.3 

19.1 

25.3 

1952 

11.9 

15.9 

18.7 

25.0 

1953 

13.1 

14.1 

15.7 

24.5 

1954 

11.4 

14.4 

18.8 

23.8 

1955 

11.6 

15.2 

18.4 

25.1 

1956 

11.8 

15.2 

17.1 

23.0 

1957 

9.5 

13.1 

18.7 

21.6 

1958 

11.8 

12.5 

19.2 

25.7 

1959 

12.1 

9.9 

17.5 

24.8 

1960 

13.0 

15.9 

17.7 

24.2 

MEAN 

11.8 

14.1 

18.1 

24.3 

CLINO 

11.8 

13.7 

16.9 

23.7 

33 

4 

36 

4 

36 

3 

31 

9 

33 

9 

35 

9 

32 

7 

34 

3 

34 

1 

33 

2 

35 

3 

35 

4 

35 

2 

35 

8 

35 

3 

31 

6 

34 

0 

35 

0 

32 

4 

33 

9 

34 

6 

30.7    32.6 


32.3 
32.5 
29.9 


17.8    11.0 


25.2 
24.6 


24.4 
24.8 


24.2 
23.8 


PRECIPITATION  MM 


1941 

T 

1942 

1 

1943 

3 

1944 

8 

1945 

37 

1946 

33 

1947 

31 

1948 

22 

1949 

26 

1950 

10 

MEAN 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


117.0 
121 


ASIA 


RUTBA  IRAQ  WMO  40642   33  02N   40  17E   615  M 

NOTES  ON  PAGE  301 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1929 

1020 

1014 

1015 

1012 

1008 

1006 

1002 

1003 

1009 

1015 

1016 

1019 

1012 

1930 

1019 

1016 

1015 

1011 

1011 

1006 

1002 

1004 

1010 

1014 

1018 

1020 

1012 

1931 

1018 

1016 

1015 

1012 

1010 

1007 

1002 

1002 

1008 

1016 

1018 

1022 

1012 

1932 

1021 

1017 

1015 

1013 

1011 

1006 

1001 

1004 

1009 

1014 

1018 

1024 

1013 

1933 

1021 

1015 

1015 

1012 

1009 

1006 

1003 

1004 

1008 

1015 

1018 

1019 

1012 

1934 

1022 

1018 

1015 

1011 

1011 

1008 

1003 

1005 

1010 

1016 

1020 

1020 

1013 

1935 

1021 

1017 

1015 

1013 

1011 

1006 

1003 

1004 

1008 

1014 

1019 

1021 

1013 

1936 

1023 

1015 

1016 

1013 

1009 

1007 

1003 

1004 

1011 

1016 

1018 

1022 

1013 

1937 

1022 

1018 

1016 

1013 

1011 

1008 

1002 

1004 

1009 

1015 

1018 

1023 

1013 

1938 

1018 

1018 

1017 

1013 

1011 

1005 

1002 

1003 

1009 

1015 

1019 

1018 

1012 

1939 

1021 

1017 

1014 

1012 

1011 

1007 

1003 

1005 

1009 

1014 

1018 

1022 

1013 

1940 

1017 

1017 

1018 

1014 

1011 

1007 

1003 

1005 

1010 

1015 

1018 

1020 

1013 

MEAN 

1020.4  1016.8  1015.6 

1012.6  1010. 

5  1006.7 

1002.5  1004.0 

1009. 

1015.0 

1018.4 

1021.1 

1012.7 

1941 

1019 

1018 

1013 

_ 

_ 

_ 

- 

1007 

1010 

1018 

1019 

1021 

_ 

19*2 

1020 

1017 

1015 

1013 

1010 

1006 

1003 

1005 

1010 

1015 

1018 

1022 

1013 

1943 

1019 

1018 

1016 

1016 

1012 

1008 

1003 

1004 

1009 

1015 

1020 

1023 

1014 

1944 

1021 

1019 

1015 

1015 

1011 

1007 

1003 

1005 

1010 

1014 

1016 

1019 

1013 

1945 

1018 

1018 

1020 

1013 

1009 

1006 

1002 

1003 

1009 

1016 

1018 

1020 

1013 

1946 

1022 

1016 

1015 

1014 

1009 

1006 

1002 

1004 

1008 

1014 

1018 

_ 

_ 

1947 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1022 

- 

1948 

1022 

1018 

1017 

1012 

1011 

1007 

1003 

1003 

1010 

1017 

1020 

1022 

1014 

1949 

1022 

1019 

1016 

1016 

1011 

1008 

1004 

1005 

1010 

1017 

1020 

1019 

1014 

1950 

1020 

1020 

1017 

1013 

1010 

1007 

1002 

1004 

1010 

1015 

1017 

1022 

1013 

MEAN   1020.3  1018.3  1016.0  1014.0  1010.4  1006.9  1002.8  1004.4  1009.6  1015.7  1018.4  1021.1   1013.2 


1951 

1020 

1019 

1015 

1013 

1010 

1006 

1004 

1004 

1010 

1014 

1018 

1020 

1013 

1952 

1021 

1016 

1015 

1012 

1010 

1007 

1003 

1003 

1009 

1015 

1019 

1022 

1013 

1953 

1020 

1017 

1017 

1013 

1010 

1006 

1002 

1004 

1009 

1015 

1019 

1023 

1013 

1954 

1018 

1016 

1016 

1012 

1010 

1005 

1000 

1002 

1008 

1014 

1019 

1020 

1012 

1955 

1023 

1019 

1014 

1012 

1011 

1005 

1002 

1003 

1008 

1015 

1018 

1019 

1012 

1956 

1019 

1016 

1014 

1012 

1012 

1006 

1002 

1004 

1008 

1016 

1020 

1021 

1013 

1957 

1018 

1018 

1013 

1012 

1009 

1005 

1002 

1003 

1009 

1013 

1017 

1021 

1012 

1958 

1018 

1021 

1018 

1011 

1009 

1005 

1002 

1002 

1008 

1012 

1020 

1019 

1012 

1959 

1018 

1018 

1015 

1011 

1008 

1006 

1002 

1003 

1007 

1013 

1017 

1021 

1012 

1960 

1020 

1018 

1012 

1011 

1010 

1006 

1002 

1003 

1008 

1015 

1017 

1021 

1012 

MEAN 

1019. 

5  1017. 

8  1014.9 

1011. 

9  1009. 

9  1005. 

7  1002. 

L  1003. 

1008.4  1014.2 

1018.4  1020.7 

1012 

CL1NO   1019.6  1017.8  1015.2  1012.6  1009.8  1005.9  1002.1  1003.4  1008.6  1014.6  1018.4  1020.8   1012.4 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


RUTBA-  CON. 
NOTES  ON  PAGE  301 


WMO  40642   33  02N   40  17E   615  M 


TEMPERATURE  OEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1929  7.1 

1930  6.7 


MEAN 


8.4 
9.8 


MAR 
11.8 


26.1 
24.1 


8.0 
10.1 


MEAN 
19.3 


1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

1936 
1937 

1938 
1939 
1940 


9.9 
12.2 


11 

8 

31 

1 

30 

7 

28 

1 

28 

1 

29 

1 

30 

3 

25 

1 

26 

4 

28 

7 

29 

2 

25 

1 

27 

4 

29 

4 

29 

1 

25 

e 

28 

4 

30 

0 

30 

4 

27 

9 

25 

7 

29 

8 

31 

9 

23 

9 

26 

7 

30 

9 

29 

7 

28 

6 

27 

8 

31 

7 

31 

1 

26 

7 

26 

7 

29 

6 

28 

9 

27 

1 

27 

2 

30 

3 

29 

7 

26 

3 

13.4 
13.3 


19.6 
18.7 


MEAN 


1941 

9 

9 

12.4 

13.0 

- 

1942 

5 

8 

8.9 

12.9 

18 

5 

1943 

7 

8 

7.6 

9.3 

14 

9 

1944 

7 

1 

9.6 

14.7 

18 

1 

1945 

6 

6 

7.2 

10.6 

16 

8 

1946 

6 

1 

8.9 

12.7 

17 

4 

1947 

- 

- 

- 

- 

1948 

9 

2 

8.7 

10.0 

17 

2 

1949 

5 

2 

6.3 

11.1 

15 

1 

1950 

4 

8 

6.7 

12.6 

20 

2 

23.2    27.2 


27.8 
29.6 


7.0 

18.6 

8.8 

18.1 

0.1 

18.9 

1951 

8 

1 

1952 

7 

6 

1953 

8 

1 

1954 

7 

1 

1955 

7 

6 

1956 

8 

0 

1957 

5 

2 

1958 

7 

9 

1959 

8 

8 

1960 

9 

1 

MEAN 

7 

8 

CLINO 

6 

8 

14 

4 

19 

8 

12 

6 

18 

9 

9 

5 

18 

6 

13 

7 

16 

8 

13 

6 

19 

5 

10 

2 

17 

0 

12 

9 

16 

8 

15 

1 

20 

5 

12 

0 

20 

1 

13 

5 

18 

7 

12 

8 

18 

7 

12 

5 

18 

2 

23.7    29.6 


28 

0 

31 

0 

28 

7 

31 

3 

27 

5 

30 

2 

28 

8 

29 

4 

2  a 

1 

30 

8 

30.7    30.7 


22.5 
21.5 


27 

9 

21 

9 

25 

8 

21 

2 

24 

9 

20 

0 

27 

3 

21 

4 

27 

0 

21 

3 

2  b 

6 

21 

1 

20.0 
19.8 


ASIA 


RUTBA-  CON. 
NOTES  ON  PAGE  301 


WMO  40642   33  02N   40  17E   615  M 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1929 

1930 


1931 

3 

1932 

29 

1933 

46 

1934 

31 

1935 

5 

1936 

2 

1937 

19 

1938 

69 

1939 

22 

1940 

23 

MEAN 


52  102 

T  200 

45  183 

15  167 

10  101 

23.4  122.2 


1941 
1942 
1943 
1944 
1945 


116 
136 
141 


1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

MEAN 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


186 
271 


105 

187 


119.5 
121 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


SHA1BA  IRAO  WMO  40686   30  25N   47  39E 

NOTES  ON  PAGE  302 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1019 

1018 

1015 

1012 

1008 

- 

999 

1001 

1007 

1012 

1017 

1020 

- 

1952 

- 

1017 

1014 

1011 

1008 

- 

998 

999 

1006 

1013 

1013 

1021 

- 

1953 

1021 

1018 

1015 

1012 

1008 

1003 

998 

1000 

1006 

1015 

1019 

1022 

1011 

1954 

1018 

1016 

1013 

1011 

1008 

1000 

996 

999 

1004 

1013 

- 

1020 

- 

1955 

1022 

1018 

- 

1012 

1008 

1001 

999 

999 

1005 

1012 

1017 

1019 

- 

1956   1019    1017  -  1011       -  1001  -                   1013    1019    1024 

MEAN   1019.8  1017.3  -  1011.5  1008.0  -  998.0  999.6  1005.6  1013.0  1017.0  1021.0 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR      MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT      NOV     DEC 


1951 

12 

5 

14.5 

19 

6 

25.1 

31 

0 

- 

37 

2 

36.5 

34 

5 

27.5 

19 

7 

12.8 

- 

1952 

- 

15.8 

18 

7 

25.4 

30 

6 

- 

35 

7 

36.4 

33 

8 

26.8 

19 

4 

15.3 

- 

1953 

13 

4 

14.7 

16 

3 

24.8 

30 

0 

33 

8 

32 

1 

35.2 

32 

4 

25.9 

19 

1 

10.4 

24 

0 

1954 

12 

3 

14.8 

18 

3 

24.4 

30 

2 

33 

9 

36 

0 

36.6 

32 

5 

27.7 

- 

14.0 

- 

1955 

11 

9 

15.4 

" 

24.9 

30 

1 

34 

9 

35 

B 

37.5 

32 

5 

26.2 

21 

1 

13.7 

- 

1956 

11 

9 

15.3 

- 

23.4 

- 

33 

1 

- 

- 

- 

25.7 

18 

4 

11.9 

- 

MEAN 

12 

4 

15.1 

- 

24.7 

30 

.4 

- 

35 

4 

36.4 

33 

1 

26.0 

19 

5 

13.0 

- 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1951  28       9  3  T  11  T       0       0       0       T       T      11       62 

1952  15      25  3  53  T  0       0       0       T       T      23      34      153 

1953  1       8  45  23  2  T       0       0       0       3      11      19      112 

1954  4      15  35  128  T00008-- 

1955  10       T  12  6  15  0       0       0       0       0       1      50       94 

1956  46__-_------ 

MEAN  10.3    10.5  19.6  42.0  5.6     T       0.0     0.0     T       2.2     - 


JAPAN 


STATION  NOTES 


JAPAN  (42  stations) 

General:  Values  of  latitude,  longitude  and  elevation  given  in  the  table  headings 
are  those  in  effect  at  the  end  of  1960.  Changes  which  occurred  during  the  period  1951-1960 
are  given  under  the  individual  stations. 

Pressure:  The  monthly  mean  pressures  of  all  stations  for  the  years  1951  and 
1952  are  1/3  (06h  +  14h  +  22h),135°  E  meridian  time;  for  the  period  1953-1960  they  are 
1/4  (03h  +09h  +  15h  +  21h),135°  E  meridian  time. 

Temperature:  The  monthly  mean  temperatures  of  all  stations  for  the  years 
1951  and  1952  are  1/3  (06h  +  14h  +  22h),135°  E  meridian  time;  for  the  period  1953-1960 
they    are    l/8(00h    +  03h   +  06h   +  09h  +  12h  +  15h  +  18h  +  21  h),  135°  E  meridian  time. 

ABASHIRI 

Date  Lat. 

1951-8/53  44°01'N 

8/53-12/53 

12/53-12/60 

AOMORI 

Date  Lat. 

1931-6/39  40°49'N 

6/39-1955  40°51*N 

1956-12/60  40°49'N 

MIYAZAKI 

Date  Lat. 

1/51-7/53  31°55'N 

8/53-12/60 

NAGASAKI 

Date  Lat. 

1878-7/1898  32°44'N 

8/1898-12/50 

1/51-12/60 

URAKAWA 

Date  Lat. 

1951-11/54  42°10*N 

12/54-12/60 


327 


Long. 

Elev.  (m.) 

144°17'E 
ii 

39 
38 
39 

Long. 

Elev.  (m.) 

140°47'E 
140°42'E 
140°47'E 

5 
4 
5 

Long. 

Elev.  (m.) 

131°26'E 
131°25'E 

8 
8 

Long. 

Elev.  (m.) 

129°52'E 
129°53*E 
129°52'E 

58 

133 

27 

Long. 

Elev.  (m.) 

142°47'E 

35 
34 
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WMO  47409   44  01N  144  17E    39  M 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

1009 

1011 

1008 

1009 

1004 

1003 

1006 

1005 

1007 

1011 

1010 

1008 

1008 

1952 

1007 

1009 

1010 

1009 

1006 

1004 

1005 

1006 

1007 

1011 

1013 

1010 

1008 

1953 

1008 

1012 

1008 

1008 

1009 

1006 

1006 

1005 

1009 

1012 

1009 

1013 

1009 

1954 

1010 

1010 

1011 

1009 

1004 

1010 

1008 

1008 

1008 

1014 

1012 

1010 

1010 

1955 

1009 

1004 

1012 

1008 

1010 

1004 

1003 

1007 

1010 

1010 

1011 

1004 

1008 

1956 

1004 

1005 

1012 

1005 

1004 

1006 

1007 

1006 

1010 

1015 

1012 

1007 

1008 

1957 

1009 

1011 

1006 

1007 

1007 

1006 

1005 

1007 

1008 

1009 

1011 

1008 

1008 

1958 

1006 

1011 

1005 

1007 

1005 

1005 

1004 

1007 

1008 

1014 

1014 

1009 

1008 

1959 

1006 

1013 

1014 

1005 

1006 

1006 

1003 

1005 

1008 

1011 

1012 

1009 

1008 

1960 

1006 

1007 

1009 

1008 

1007 

1006 

1004 

1006 

1008 

1016 

1013 

1006 

1008 

MEAN 

1007. 

4  1009. 

3  1009. 

5  1007. 

5  1006. 

2  1005. 

6  1005. 

I  1006.2  1008. 

3  1012. 

3  1011. 

7  1008.4 

1008 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1014 

1016 

1013 

1013 

1009 

1008 

1011 

1009 

1011 

1015 

1014 

1013 

1012 

1952 

1012 

1014 

1015 

1014 

1010 

1008 

1009 

1011 

1012 

1016 

1018 

1016 

1013 

1953 

1013 

1017 

1013 

1013 

1014 

1011 

1010 

1010 

1013 

1017 

1014 

1018 

1014 

1954 

1015 

1015 

1016 

1013 

1009 

1015 

1013 

1012 

1013 

1019 

1017 

1015 

1014 

1955 

1014 

1009 

1017 

1012 

1014 

1008 

1008 

1011 

1015 

1015 

1016 

1009 

1012 

1956 

1009 

1010 

1017 

1010 

1009 

1011 

1012 

1010 

1014 

1019 

1017 

1012 

1013 

1957 

1014 

1016 

1011 

1011 

1012 

1011 

1010 

1011 

1013 

1013 

1016 

1013 

1013 

1958 

1011 

1016 

1010 

1012 

1010 

1009 

1008 

1012 

1013 

1019 

1019 

1014 

1013 

1959 

1011 

1018 

1018 

1010 

1010 

1011 

1007 

1010 

1012 

1016 

1017 

1014 

1013 

1960 

1011 

1012 

1014 

1012 

1012 

1010 

1009 

1011 

1013 

1021 

1018 

1010 

1013 

MEAN 

1012. 

4  1014. 

3  1014 

4  1012. 

0  1010. 

9  1010. 

2  1009. 

7  1010.7  1012. 

9  1017. 

0  1016. 

6  1013.4 

1012. 

9 

CLINO 

1011. 

2  1012. 

5  1012 

6  1011. 

2  1010. 

3  1009. 

8  1009. 

2  1010.4  1012. 

4  1015. 

6  1015. 

0  1011.8 

1011. 

8 

TEMPERATURE  OEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 


-  6.3 


7.0 
8.1 


MAR 


1951  -  8.1  -  8.7  -  2.2 

1952  -  5.8  -  8.6  -  3.6 

1953  -  8.9  -  9.7  -  2.2 

1954  -  7.2  -  4.9  -  3.4 

1955  -  7.8  -  5.9  -  1.7 


5.7   -  3.3 
6.3   -  4.6 

5.7   -  3.1 


7.0   -  2.9 


9.0    12.0 


16.9 

22.5 

14.9 

9.5 

17.1 

18.5 

15.8 

11.0 

16.9 

18.0 

16.5 

10.3 

13.2 

17.0 

16.7 

8.8 

21.5 

19.1 

14.3 

10.2 

17.3 
18.1 
16.4 

16.8 

17.0 


16.9    11.5 


15.9    10.1 
15.8    10.1 


-  1. 

-  6. 

-  3. 

-  1. 


-  3.8 

-  1.8 

-  1.1 


3.1   -  4.5 


6.1 
5.4 


5.8 
5.9 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FE 

1951  52  5 

1952  64  2 

1953  94  2 

1954  77  '. 

1955  52  '. 

1956  42  : 

1957  32  1 

1958  83  i 

1959  56  : 

1960  95  ; 

MEAN  64.7  : 

CLINO  60  ' 


105 

43 

70 

137 

91 

83 

76 

247 

63 

116 

100 

87 

50 

163 

32 

53 

167 

150 

85 

76 

144 

74.9    63.4    88.0   104.8    90.7    76.3 


TOTAL 

722 
646 
816 
854 
1002 

796 
928 
850 
748 
859 

822.1 
845 


ASIA 
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NOTES  ON  PAGE  327 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN      FEB      MAR 


1951 

1018 

1016 

1016 

1015 

1011 

1007 

1010 

1010 

1012 

1016 

1016 

1016 

1014 

1952 

1015 

1018 

1015 

1015 

1013 

1008 

1008 

1009 

1012 

1017 

1020 

1019 

1014 

1953 

1014 

1020 

1014 

1015 

1013 

1007 

1008 

1009 

1013 

1017 

1018 

1021 

1014 

1954 

1016 

1016 

1018 

1014 

1011 

1010 

1008 

1010 

1011 

1017 

1019 

1019 

1014 

1955 

1015 

1012 

1019 

1015 

1010 

1008 

1008 

1009 

1012 

1014 

1018 

1013 

1013 

1956  1011    1011 

1957  1017    1017 


1958 

1016 

1015 

1014 

1014 

1011 

1009 

1007 

1010 

1011 

1018 

1020 

1016 

1013 

1959 

1013 

1020 

1016 

1013 

1011 

1008 

1007 

1007 

1010 

1016 

1019 

1018 

1013 

1960 

1014 

1016 

1015 

1014 

1010 

1010 

1009 

1010 

1013 

1018 

1017 

1014 

1013 

MEAN   1014.9  1016.1  1015.7  1014.2  1011.3  1008.4  1007.9  1009.1  1011.9  1016.5  1018.6  1016.7  1013.4 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1951  1019    1017    1017  1017  1012  1008  1011    1011    1013    1017    1017    1017  1015 

1952  1016    1019    1016  1016  1014  1009  1009    1011    1013    1018    1021    1020  1015 

1953  1015    1021    1015  1016  1014  1009  1010    1010    1014    1019    1019    1022  1015 

1954  1018    1018    1019  1015  1012  1011  1010    1011    1012    1019    1020    1020  1015 

1955  1016    1013    1020  1016  1011  1009  1009    1010    1013    1015    1019    1015  1014 

1956  1012    1012    1018  1014  1013  1009  1009    1009    1015    1020    1020    1017  1014 

1957  1018    1018    1014  1016  1012  1010  1007    1010    1013    1015    1021    1017  1014 

1958  1017    1017    1015  1016  1012  1010  1008    1011    1012    1019    1021    1017  1015 

1959  1015    1021    1019  1014  1012  1009  1008    1008    1011    1018    1021    1020  1015 

1960  1015    1017    1016  1015  1011  1011  1010    1011    1015    1020    1019    1015  1015 

MEAN   1016.1  1017.3  1016.9  1015.5  1012.3  1009.5  1009.1  1010.2  1013.1  1018.0  1019.8  1018.0  1014.7 

CLINO   1015.7  1016.0  1015.8  1014.5  1012.1  1009.2  1008.9  1010.0  1012.5  1017.3  1018.8  1016.9  1014.0 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

2     2.4     8.0    13.3    18.2    22.2    25.1    17.7    12.7     7.1     3.7     10.7 

.9     6.5   -  0.4     10.2 


1951 

- 

2.4 

-  0.2 

1952 

- 

0.7 

-  2.8 

1953 

- 

1.3 

-  1.5 

1954 

- 

0.5 

0.7 

1955 

- 

0.6 

0.2 

1956 

_ 

0.8 

-  1.2 

1957 

- 

0.1 

-  1.1 

1958 

0.2 

1.2 

1959 

- 

0.4 

2.1 

1960 

- 

0.8 

1.1 

MEAN 

_ 

0.7 

-  0.2 

CLINO 

- 

1.1 

-  0.8 

18.2 

22.2 

25.1 

17.7 

18.5 

22.7 

23.5 

19.1 

18.8 

22.5 

22.8 

18.6 

8.5  13 

8.6  14.7    17.8    22.1    22.3    19.8    14.0     6.7     0.5     10. 

9.0  13.9    17.4    22.3    24.4    18.1    13.6     7.7     3.2     10.8 

8.1  13.4    18.7    22.2    23.1    19.2    12.7     6.6     4.5     11.1 
10.7  14 

8.2  14 

8.7  13.7    18.2 


17.8 

22 

1 

17.4 

22 

3 

18.7 

22 

2 

18.4 

21 

o 

18.5 

21 

9 

19.8 

14.0 

6.7 

18.1 

13.6 

7.7 

19.2 

12.7 

6.6 

20.3 

13.8 

7.2 

19.9 

12.0 

8.3 

19.3 

13.2 

7.0 

19.3 

13.0 

7.1 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV  DEC  TOTAL 

224  183  1641 

153  130  1693 

148  170  1631 

95  176  1419 

261  162  2205 

209  179  1710 


1951 

83 

104 

114 

163 

84 

85 

113 

84 

189 

215 

1952 

110 

85 

82 

149 

61 

101 

263 

245 

130 

184 

1953 

107 

75 

157 

115 

121 

85 

242 

127 

155 

129 

1954 

95 

137 

116 

118 

141 

192 

41 

38 

141 

129 

1955 

161 

101 

110 

181 

260 

275 

78 

215 

142 

259 

1959 

170 

91 

160 

99 

137 

135 

313 

152 

187 

139 

142 

155 

1880 

1960 

195 

116 

165 

133 

149 

130 

131 

149 

257 

110 

165 

176 

1876 

MEAN 

125.9 

100.' 

123.9 

138. 

9 

124.9 

142. 

4 

192 

7 

168.6 

187.2 

170.1 

166.6 

164.6 

1806.2 

CLINO 

123 

102 

107 

128 

119 

138 

190 

164 

205 

176 

179 

158 

1789 
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WMO  47575   40  49N  1*0  47E 


STATION  PRESSURE  MB 


YEAR    JAN 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 


1017 
1015 
1013 
1016 
1015 

1011 
1016 
1015 
1013 
1013 


FEB 

1016 
1018 
1019 
1016 
1011 

1011 
1017 
1015 
1020 
1015 


MAR 

1015 
1015 
1014 
1018 
1019 

1017 
1012 
1013 
1018 
1015 


APR 

1015 
1015 
1015 
101* 
1015 

1012 
1014 
1014 
1012 
1014 


MAY 

1011 
1012 
1014 
1010 
1011 

1011 
1011 
1011 
1011 
1011 


JUN 

1008 
1008 
1009 
1012 
1008 

1008 
1009 
1009 
1009 
1010 


JUL 

1010 
1009 
1009 
1010 
1008 

1008 
1007 
1008 
1007 
1009 


AUG 

1010 
1010 
1010 
1010 
1010 

1008 
1009 
1010 
1008 
1011 


SEP 

1012 
1012 
1014 
1012 
1013 

1014 
1012 
1012 
1011 
1014 


OCT 

1017 
1017 
1018 
1018 
1015 

1019 
1014 
1019 
1017 
1019 


NOV 

1016 
1020 
1017 
1019 
1018 

1019 
1019 
1021 
1019 
1018 


DEC 

1016 
1019 
1020 
1018 
1013 

1015 
1015 
1016 
1018 

1014 


MEAN 

1014 
1014 
1014 
1014 
1013 

1013 
1013 
1014 
1014 
1014 


MEAN   1014.4  1015.8  1015.6  1014.0  1011.3  1009.0  1008.5  1009.6  1012.6  1017.3  1018.6  1016.4   1013.6 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1018 

1016 

1016 

1015 

1011 

1008 

1010 

1010 

1013 

1017 

1016 

1016 

1014 

1952 

1015 

1018 

1016 

1016 

1013 

1009 

1009 

1011 

1013 

1018 

1021 

1020 

1015 

1953 

1014 

1020 

1014 

1015 

1014 

1009 

1009 

1010 

1014 

1018 

1018 

1021 

1015 

1954 

1017 

1017 

1018 

1015 

1011 

1012 

1011 

1011 

1012 

1019 

1020 

1019 

1015 

1955 

1015 

1011 

1020 

1015 

1012 

1009 

1009 

1010 

1013 

1015 

1019 

1013 

1013 

1956 

1011 

1012 

1017 

1013 

1012 

1009 

1009 

1009 

1015 

1019 

1020 

1016 

1014 

1957 

1017 

1018 

1012 

1014 

1012 

1010 

1008 

1010 

1013 

1015 

1020 

1016 

1014 

1958 

1015 

1016 

1013 

1015 

1012 

1010 

1008 

1011 

1012 

1020 

1021 

1017 

1014 

1959 

1014 

1021 

1019 

1013 

1012 

1010 

1007 

1008 

1012 

1017 

1020 

1019 

1014 

1960 

1014 

1016 

1016 

1015 

1011 

1010 

1009 

1011 

1014 

1020 

1019 

1014 

1014 

MEAN 

1015.0 

1016. 

5  1016.1 

1014.6 

1012.0  1009.6 

1008.9 

1010.1 

1013.1 

1017.8 

1019.4 

1017.1 

1014 

LINO 

1014.9 

1015. 

0  1014.4 

1013.4 

1011.5  1009.6 

1008.6 

1010.0 

1012.7 

1017.0 

1018.2 

1016.2 

1013 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951  -  3.6  -  1.0 

1952  -  1.9  -  4.3 

1953  -  2.4  -  2.9 

1954  -  1.9  -  0.5 

1955  -  2.3  -  1.3 


1956 


2.2   -  2.5 


1957 

-  1.5 

-  3.2 

1958 

-  1.4 

-  0.3 

1959 

-  2.1 

0.3 

1960 

-  2.9 

-  0.3 

MEAN 

-  2.2 

-  1.6 

CLINO 

-  2.7 

-  2.2 

7.0 

12.2 

16.3 

20.5 

7.6 

12.0 

17.1 

20.5 

6.9 

11.5 

15.4 

20.8 

7.6 

11.7 

13.6 

17.3 

19.6    20.7 


22.4 
22.3 


11.7 

6.4 

2.3 

11.8 

5.4 

-  2.0 

12.3 

3.7 

1.1 

11.2 

5.8 

0.5 

5.3   -  1.3 


7.1   -  0.2 


9.7 
10.1 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

177 

81 

96 

1952 

177 

121 

112 

1953 

192 

132 

126 

1954 

159 

108 

96 

1955 

196 

121 

85 

1956 

140 

161 

118 

1957 

156 

161 

56 

1958 

171 

164 

67 

1959 

198 

58 

111 

1960 

207 

106 

95 

MEAN 

177.3 

121.3 

96 

CLINO 

135 

108 

73 

96 

150 

70 

104 

49 

115 

153 

23 

168 

73 

69.9   100.2 


12 

163 

118 

191 

121 

1334 

146 

106 

102 

89 

130 

1257 

80 

112 

102 

242 

160 

1463 

130 

154 

86 

57 

162 

1294 

75 

140 

193 

158 

154 

1628 

61 

70 

80 

143 

194 

1253 

157 

145 

97 

60 

121 

1236 

123 

389 

138 

76 

121 

1623 

117 

141 

65 

77 

119 

1208 

137 

70 

71 

113 

191 

1359 

103.8 

149.0 

105.2 

120.6 

147.3 

1365.5 

138 

148 

110 

121 

144 

1300 

ASIA 
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WMO  47407   43  46N  142  22E   113  M 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

1001 

1002 

999 

1000 

996 

994 

997 

997 

999 

1002 

1002 

1000 

999 

1952 

999 

1001 

1001 

1000 

997 

995 

996 

997 

999 

1003 

1005 

1003 

1000 

1953 

999 

1003 

1000 

1000 

1000 

996 

996 

997 

1001 

1004 

1001 

1005 

1000 

1954 

1001 

1001 

1003 

1000 

996 

1000 

998 

998 

999 

1005 

1004 

1002 

1001 

1955 

1000 

995 

1003 

999 

999 

994 

994 

997 

1001 

1001 

1003 

996 

999 

1956 

995 

996 

1002 

996 

996 

996 

994 

996 

1001 

1005 

1003 

999 

998 

1957 

1000 

1002 

997 

998 

998 

996 

995 

997 

999 

1000 

1003 

1000 

999 

1958 

998 

1001 

996 

999 

997 

996 

995 

998 

999 

1006 

1006 

1001 

999 

1959 

997 

1005 

1004 

997 

997 

996 

994 

996 

999 

1003 

1004 

1002 

1000 

1960 

998 

998 

1000 

999 

997 

996 

995 

998 

1000 

1007 

1004 

998 

999 

MEAN    998.8  1000.4  1000.5   998.8   997.3   995.9   995.4   997.1   999.7  1003.6  1003.5  1000.6 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1951 

1015 

1017 

1014 

1014 

1009 

1007 

1010 

1010 

1012 

1016 

1016 

1014 

1013 

1952 

1013 

1015 

1015 

1014 

1011 

1008 

1009 

1011 

1012 

1017 

1020 

1018 

1014 

1953 

1014 

1018 

1014 

1014 

1014 

1010 

1010 

1010 

1014 

1018 

1016 

1019 

1014 

1954 

1016 

1015 

1017 

1014 

1009 

1013 

1011 

1011 

1013 

1019 

1018 

1016 

1014 

1955 

1014 

1010 

1018 

1013 

1012 

1008 

1007 

1010 

1014 

1015 

1017 

1010 

1012 

1956 

1009 

1010 

1017 

1010 

1009 

1009 

1010 

1009 

1014 

1019 

1017 

1013 

1012 

1957 

1015 

1017 

1011 

1012 

1011 

1009 

1008 

1010 

1012 

1014 

1017 

1014 

1013 

1958 

1013 

1016 

1010 

1013 

1010 

1009 

1008 

1011 

1013 

1020 

1020 

1015 

1013 

1959 

1012 

1019 

1019 

1011 

1010 

1010 

1007 

1009 

1012 

1017 

1019 

1016 

1013 

1960 

1012 

1013 

1015 

1013 

1011 

1010 

1009 

1011 

1013 

1021 

1018 

1012 

1013 

MEAN 

1013.3 

1015.0  1015.0 

1012.8 

1010.6  1009.3 

1008.9  1010.2 

1012. 

9  1017. 

6  1017.8  1014.7 

1013. 

2 

LINO 

1012.4 

1013.3  1013.2 

1011.7 

1009.7  1008.9 

1008.4  1010.0 

1012. 

4  1016. 

2  1016. 

1013.3 

1012. 

2 

TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

-  9.9 

- 

8.9 

-  2.9 

1952 

-  7.5 

- 

9.9 

-  4.4 

1953 

-10.9 

- 

9.6 

-  2.3 

1954 

-  9.6 

- 

5.0 

-  4.0 

1955 

-  8.9 

- 

6.2 

-  2.8 

1956 

-  7.7 

- 

7.5 

-  2.5 

1957 

-  7.7 

- 

8.8 

-  4.7 

1958 

-  6.9 

- 

6.5 

-  2.9 

1959 

-  8.0 

- 

5.5 

-  0.3 

1960 

-  9.4 

- 

5.7 

-  3.2 

MEAN 

-  8.7 

- 

7.4 

-  3.0 

CLINO 

-  8.9 

- 

7.9 

-  3.3 

15.9 

19.7 

23.4 

13.4 

16.8 

20.9 

20.7 

15.1 

15.9 

20.0 

19.3 

15.4 

14.3 

18.1 

20.0 

17.0 

16.4 

23.3 

21.0 

14.5 

15.1 

18.7 

18.3 

16.4 

14.2 

20.1 

20.5 

14.4 

16.2 

20.4 

19.8 

15.5 

16.0 

20.1 

20.0 

15.8 

15.7 

19.7 

22.3 

16.6 

15.7 

20.1 

20.5 

15.4 

16.0 

20.3 

21.1 

15.4 

9.2   -  1.2   -  9.4 


0.5   -  3.1 


3.1   -  3.1 


1.9   -  5.5 


1.3   -  5.1 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FE 

1951  89  5 

1952  108  1C 

1953  59  6 

1954  76  5 

1955  46  8 

1956  118  5 


1959 
1960 


MEAN     92.6    68.1 
CLINO     82      61 


100 
111 


46 

120 

183 

72 

120 

60 

1032 

116 

67 

175 

76 

100 

76 

1093 

418 

160 

74 

76 

175 

72 

1365 

94 

264 

125 

64 

79 

70 

1062 

205 

524 

91 

220 

125 

108 

1741 

152 

164 

73 

88 

138 

85 

1214 

52 

274 

219 

108 

81 

99 

1258 

190 

149 

83 

76 

67 

105 

1197 

105 

73 

158 

67 

135 

118 

1134 

73 

52 

116 

38 

108 

88 

944 

145.1 

184.7 

129.7 

88.5 

112.8 

88.1 

1204 

125 

144 

136 

109 

118 

101 

1144 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


CHOSHI 

NOTES  ON  PAGE  327 


WMO  47648   35  43N  140  51E 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

1014 

1012 

1012 

1013 

1009 

1005 

1008 

1009 

1010 

1013 

1013 

1013 

1011 

1952 

1012 

1014 

1010 

1013 

1010 

1005 

1006 

1007 

1009 

1013 

1015 

1015 

1011 

1953 

1011 

1016 

1010 

1012 

1011 

1005 

1007 

1007 

1010 

1014 

1015 

1017 

1011 

1954 

1012 

1013 

1015 

1011 

1009 

1007 

1007 

1008 

1009 

1013 

1015 

1015 

1011 

1955 

1013 

1009 

1015 

1013 

1008 

1006 

1007 

1008 

1009 

1011 

1015 

1010 

1010 

1956 

1008 

1008 

1014 

1011 

1010 

1006 

1006 

1006 

1012 

1015 

1015 

1013 

1010 

1957 

1013 

1013 

1009 

1013 

1009 

1006 

1005 

1008 

1010 

1012 

1016 

1012 

1011 

1958 

1013 

1012 

1011 

1012 

1009 

1007 

1006 

1008 

1008 

1015 

1016 

1014 

1011 

1959 

1011 

1017 

1014 

1012 

1009 

1006 

1005 

1004 

1009 

1013 

1015 

1015 

1011 

1960 

1011 

1013 

1012 

1012 

1008 

1008 

1007 

1009 

1012 

1014 

1014 

1011 

1011 

MEAN 

1011. 

8  1012.7  1012.2  1012.2  1009.2  1006. 

1006.4  1007.4 

1009.8  1013. 

3  1014. 

9  1013.5 

1010 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1018 

1016 

1015 

1016 

1012 

1009 

1011 

1012 

1013 

1016 

1017 

1017 

1014 

1952 

1015 

1017 

1014 

1016 

1013 

1009 

1009 

1011 

1013 

1016 

1019 

1018 

1014 

1953 

1014 

1020 

1013 

1016 

1014 

1009 

1010 

1010 

1013 

1017 

1018 

1020 

1015 

1954 

1015 

1016 

1017 

1014 

1013 

1010 

1010 

1011 

1012 

1017 

1018 

1019 

1014 

1955 

1017 

1012 

1018 

1016 

1011 

1010 

1010 

1011 

1013 

1014 

1019 

1014 

1014 

1956 

1012 

1011 

1017 

1014 

1013 

1009 

1009 

1009 

1015 

1018 

1019 

1017 

1014 

1957 

1017 

1017 

1013 

1016 

1012 

1009 

1008 

1011 

1013 

1015 

1020 

1016 

1014 

1958 

1017 

1016 

1014 

1016 

1012 

1010 

1009 

1011 

1011 

1018 

1020 

1017 

1014 

1959 

1014 

1020 

1018 

1015 

1012 

1009 

1008 

1008 

1012 

1016 

1019 

1019 

1014 

1960 

1015 

1016 

1015 

1015 

1012 

1012 

1010 

1012 

1015 

1018 

1018 

1015 

1014 

MEAN 

1015. 

4  1016. 

1  1015. 

4  1015, 

4  1012. 

4  1009. 

6  1009. 

4  1010. 

6  1013.0 

1016. 

5  1018. 

7  1017.2 

1014.1 

CLINO 

1015. 

0  1014. 

9  1014. 

8  1014. 

5  1012. 

4  1009. 

5  1009. 

6  1010. 

5  1012.3 

1016. 

3  1017. 

8  1016.2 

1013.7 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEE 

1951  4.9     6 

1952  6 

1953  5 

1954  7 

1955  5 

1956  6 

1957  7 

1958  6 

1959  5 

1960  6 

MEAN  6 

CLINO  5 


4.2 

5.8 


5 

7 

9.2 

5 

9 

7.6 

7 

3 

9.0 

8 

6 

9.9 

7 

9 

10.0 

6 

7 

9.5 

6 

0 

8.5 

17.1 
17.0 
17.0 
17.0 
17.3 


18.9    23.1 


20 

9 

22 

1 

23 

7 

22 

4 

19 

3 

23 

2 

25 

6 

21 

3 

19 

8 

22 

1 

24 

1 

22 

5 

19 

1 

22 

9 

25 

1 

23 

6 

19 

1 

23 

3 

25 

1 

23 

5 

19 

5 

22 

8 

24 

8 

22 

7 

19 

4 

23 

0 

24 

9 

22 

8 

15.3 
15.8 

14.8 
15.3 
15.1 


15.3 
15.0 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

67 

149 

207 

154 

178 

148 

222 

31 

361 

311 

123 

91 

2042 

1952 

138 

224 

199 

235 

141 

228 

355 

25 

103 

172 

192 

34 

2046 

1953 

94 

78 

136 

124 

152 

219 

211 

300 

182 

164 

84 

95 

1839 

1954 

228 

69 

166 

152 

169 

332 

75 

111 

198 

269 

363 

155 

2287 

1955 

56 

102 

235 

134 

156 

63 

20 

152 

174 

300 

99 

45 

1536 

1956 

169 

84 

193 

146 

251 

119 

74 

67 

123 

254 

169 

38 

1687 

1957 

34 

169 

87 

123 

183 

313 

101 

24 

417 

320 

89 

124 

1984 

1958 

76 

126 

120 

69 

101 

274 

164 

54 

261 

260 

110 

138 

1753 

1959 

74 

192 

106 

158 

209 

97 

126 

73 

151 

248 

235 

98 

1767 

1960 

70 

17 

164 

188 

274 

108 

63 

352 

64 

309 

394 

119 

2122 

MEAN 

100.6 

121.0 

161.3 

148.3 

181.4 

190.1 

141.1 

118.9 

203.4 

260.7 

185.8 

93.7 

1906 

CLINO 

84 

113 

129 

139 

138 

167 

119 

131 

196 

250 

159 

91 

1715 

ASIA 


FUKUOKA 

NOTES  ON  PAGE  327 


WMO  47807   33  35N  130  23E 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

1023 

1018 

1020 

1017 

1012 

1008 

1009 

1009 

1013 

1016 

1021 

1021 

1016 

1952 

1021 

1021 

1017 

1016 

1012 

1008 

1007 

1010 

1013 

1018 

1019 

1024 

1016 

1953 

1021 

1024 

1018 

1017 

1011 

1007 

1008 

1009 

1012 

1017 

1022 

1024 

1016 

1954 

1019 

1020 

1021 

1014 

1011 

1007 

1007 

1008 

1008 

1018 

1020 

1024 

1015 

1955 

1025 

1017 

1019 

1016 

1011 

1009 

1007 

1009 

1012 

1016 

1021 

1020 

1015 

1956 

1018 

1018 

1019 

1014 

1012 

1009 

1008 

1009 

1011 

1018 

1023 

1025 

1015 

1957 

1021 

1023 

1019 

1016 

1012 

1008 

1007 

1007 

1012 

1017 

1021 

1020 

1015 

1958 

1023 

1020 

1018 

1016 

1012 

1009 

1008 

1010 

1011 

1018 

1021 

1021 

1016 

1959 

1021 

1021 

1021 

1014 

1012 

1007 

1008 

1006 

1010 

1017 

1020 

1023 

1015 

1960 

1022 

1021 

1017 

1016 

1011 

1009 

1009 

1008 

1013 

1018 

1020 

1022 

1016 

MEAN   1021.4  1020.3  1018.9  1015.6  1011.6  1008.1  1007.8  1008.5  1011.5  1017.3  1020.8  1022.4   1015.4 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1024 

1019 

1020 

1017 

1012 

1008 

1010 

1009 

1014 

1016 

1021 

1022 

1016 

1952 

1022 

1022 

1017 

1016 

1013 

1008 

1007 

1010 

1013 

1018 

1019 

1024 

1016 

1953 

1022 

1025 

1018 

1018 

1012 

1007 

1009 

1010 

1013 

1017 

1022 

1024 

1016 

1954 

1019 

1020 

1021 

1015 

1012 

1007 

1007 

1009 

1009 

1018 

1020 

1025 

1015 

1955 

1025 

1017 

1020 

1016 

1011 

1009 

1008 

1010 

1012 

1017 

1022 

1021 

1016 

1956 

1019 

1019 

1019 

1015 

1012 

1009 

1008 

1009 

1013 

1019 

1024 

1026 

1016 

1957 

1022 

1023 

1019 

1017 

1012 

1009 

1007 

1008 

1012 

1017 

1022 

1021 

1016 

1958 

1024 

1021 

1019 

1016 

1013 

1009 

1008 

1010 

1012 

1019 

1022 

1021 

1016 

1959 

1022 

1021 

1022 

1015 

1013 

1008 

1008 

1006 

1011 

1017 

1020 

1023 

1016 

1960 

1023 

1022 

1017 

1016 

1011 

1010 

1010 

1008 

1014 

1019 

1021 

1022 

1016 

MEAN 

1022. 

2  1020. 

9  1019. 

2  1016. 

1012.1 

1008. 

4  1008. 

2  1008.9 

1012.3  1017. 

7  1021. 

3  1022.9 

1015 

CL1NO 

1022. 

0  1020. 

6  1018 

7  1015.6  1012.1 

1008. 

2  1008. 

2  1008.6 

1011.6  1017. 

7  1020. 

8  1022.2 

1015 

TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

4 

7 

6.9 

7.9 

12.5 

17.6 

20 

6 

24.2 

27.2 

20.8 

1952 

5 

4 

5.1 

8.2 

13.7 

17.3 

21 

1 

25.4 

26.9 

22.7 

1953 

5 

1 

6.4 

9.4 

12.7 

18.1 

21 

4 

26.9 

27.7 

23.5 

1954 

7 

8 

7.5 

8.8 

14.5 

18.7 

20 

6 

24.8 

27.6 

23.6 

1955 

4 

7 

7.4 

10.7 

14.8 

18.2 

23 

4 

27.3 

26.6 

23.7 

1956 

5 

6 

4.8 

9.4 

13.8 

17.1 

22 

5 

27.2 

26.0 

23.6 

1957 

7 

0 

4.9 

8.0 

14.4 

18.1 

21 

3 

26.3 

26.8 

20.8 

1958 

5 

5 

7.2 

9.6 

15.1 

18.2 

22 

5 

27.8 

26.5 

24.0 

1959 

5 

1 

9.4 

10.7 

14.4 

18.6 

22 

0 

27.0 

27.8 

24.2 

1960 

5 

4 

7.8 

10.7 

13.3 

18.5 

22 

5 

27.8 

27.9 

23.7 

MEAN 

5 

.6 

6.7 

9.3 

13.9 

18.0 

21 

.8 

26.5 

27.1 

23.1 

CL1NO 

5 

.1 

5.7 

8.7 

13.5 

17.8 

21 

.7 

26.3 

26.8 

22.8 

10.9 
12.7 


16.7 
16.3 


PRECIPITATION  MM 


1951 

66 

175 

76 

134 

75 

175 

443 

154 

87 

281 

1952 

110 

113 

83 

172 

119 

354 

177 

96 

231 

79 

1953 

67 

79 

115 

82 

210 

1056 

274 

130 

265 

38 

1954 

110 

107 

100 

109 

274 

357 

466 

114 

382 

53 

1955 

51 

95 

114 

361 

53 

279 

289 

72 

201 

36 

1956 

104 

104 

137 

76 

133 

263 

215 

439 

323 

120 

1957 

58 

68 

39 

178 

95 

259 

638 

241 

181 

42 

1958 

88 

63 

218 

261 

118 

144 

35 

436 

58 

111 

1959 

78 

79 

126 

165 

130 

96 

488 

52 

140 

19 

1960 

66 

18 

98 

136 

203 

258 

31 

77 

515 

83 

MEAN 

79.8 

90.1 

110.6 

167.4 

141.0 

324.1 

305.6 

181.1 

238.3 

86.2 

CLINO 

69 

83 

98 

129 

127 

270 

253 

171 

244 

102 

105 

1884 

154 

1734 

75 

2441 

61 

2180 

23 

1645 

14 

1954 

77 

1923 

85 

1699 

114 

1587 

40 

1604 

74.8 

1865.1 

78 

1703 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


HABORO 

NOTES  ON  PAGE  327 


WMO  47404   44  22N  141  42E 


STATION  PRESSURE  MB 


YEAR    JAN 


1951 

1013 

1014 

1011 

1012 

1008 

1006 

1009 

1008 

1010 

1014 

1014 

1012 

1011 

1952 

1011 

1013 

1013 

1013 

1010 

1007 

1008 

1009 

1010 

1015 

1018 

1015 

1012 

1953 

1012 

1016 

1012 

1012 

1012 

1008 

1008 

1009 

1012 

1016 

1014 

1017 

1012 

1954 

1014 

1014 

1015 

1013 

1008 

1012 

1010 

1010 

1011 

1017 

1016 

1014 

1013 

1955 

1012 

1007 

1016 

1011 

1011 

1007 

1006 

1009 

1013 

1014 

1015 

1008 

1011 

1956 

1007 

1008 

1015 

1008 

1008 

1009 

1009 

1008 

1013 

1017 

1015 

1011 

1011 

1957 

1013 

1014 

1010 

1010 

1010 

1009 

1007 

1009 

1011 

1012 

1016 

1013 

1011 

1958 

1011 

1014 

1009 

1011 

1009 

1008 

1007 

1010 

1012 

1018 

1018 

1014 

1012 

1959 

1010 

1018 

1017 

1009 

1009 

1009 

1006 

1008 

1011 

1015 

1017 

1014 

1012 

1960 

1011 

1011 

1013 

1011 

1009 

1009 

1008 

1010 

1011 

1019 

1016 

1010 

1012 

MEAN 

1011.4  1012.9  1013.: 

[  1011. 

0  1009. 

4  1008. 

4  1007. 

8  1009.0  1011. 

4  1015. 

7  1015. 

9  1012.8 

1011 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1014 

1016 

1012 

1013 

1009 

1007 

1010 

1009 

1011 

1015 

1015 

1013 

1012 

1952 

1012 

1014 

1015 

1014 

1011 

1008 

1009 

1010 

1011 

1016 

1019 

1016 

1013 

1953 

1013 

1017 

1014 

1013 

1013 

1009 

1009 

1010 

1013 

1017 

1015 

1018 

1013 

1954 

1015 

1015 

1016 

1014 

1009 

1013 

1011 

1011 

1012 

1018 

1017 

1015 

1014 

1955 

1013 

1009 

1017 

1012 

1012 

1008 

1007 

1010 

1014 

1015 

1016 

1009 

1012 

1956 

1008' 

1010 

1017 

1009 

1009 

1010 

1010 

1009 

1014 

1018 

1016 

1012 

1012 

1957 

1014 

1015 

1011 

1011 

1011 

1010 

1008 

1010 

1012 

1013 

1017 

1014 

1012 

1958 

1012 

1015 

1010 

1013 

1010 

1009 

1008 

1011 

1013 

1019 

1019 

1015 

1013 

1959 

1011 

1019 

1018 

1010 

1010 

1010 

1007 

1009 

1012 

1016 

1018 

1015 

1013 

1960 

1012 

1012 

1014 

1012 

1011 

1010 

1009 

1011 

1012 

1020 

1017 

1011 

1013 

MEAN 

1012. 

4  1014. 

2  1014.4  1012.] 

L  1010. 

5  1009.4 

1008. 

8  1010.0  1012. 

4  1016. 

7  1016. 

9  1013.8 

1012. 

6 

CL1NO 

1011. 

6  1012. 

7  1012.8  1011.4  1010. 

1  1009.2 

1008. 

7  1010.0  1012. 

0  1015. 

6  1015. 

4  1012.5 

1011. 

8 

TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

_ 

6.8 

- 

5.6 

- 

1.7 

4.3 

10.5 

1952 

- 

4.7 

- 

7.2 

- 

2.6 

4.5 

9.7 

1953 

- 

7.9 

- 

7.0 

- 

0.6 

4.1 

9.6 

1954 

- 

6.4 

- 

3.5 

- 

2.3 

5.1 

8.8 

1955 

- 

6.2 

- 

3.9 

" 

1.4 

5.2 

9.5 

1956 

_ 

5.5 

_ 

4.8 

_ 

1.5 

5.8 

12.2 

1957 

- 

4.5 

- 

5.5 

- 

3.1 

5.2 

10.4 

1958 

- 

4.3 

- 

4.3 

- 

1.4 

4.7 

9.8 

1959 

- 

5.9 

- 

2.8 

1.1 

7.6 

11.1 

1960 

- 

7.2 

- 

3.8 

- 

1.3 

4.2 

9.5 

MEAN 

_ 

5.9 

_ 

4.8 

- 

1.5 

5.1 

10.1 

CLINO 

- 

5.9 

- 

4.8 

- 

1.5 

5.1 

10.1 

18, 

.3 

23, 

,0 

15, 

,0 

18, 

.4 

20. 

.2 

16. 

.3 

19 

.0 

19, 

,3 

16, 

,9 

16 

.3 

19, 

,3 

17, 

.6 

20.2 
20.2 


16.7 
16.6 
18.1 


3.6   -  0.1 
1.5   -  6.2 


3.5   -  1.1 


3.3   -  2.0 
3.3   -  1.9 


7.3 
7.8 
7.0 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

125 

1952 

177 

1953 

73 

1954 

94 

1955 

102 

1956 

145 

1957 

137 

1958 

179 

1959 

107 

1960 

109 

MEAN 

124.8 

CLINO 

117 

129 

55 

92 

258 

121 

90 

113 

1209 

58 

110 

58 

229 

192 

150 

120 

1463 

94 

211 

126 

74 

114 

189 

144 

1306 

14 

129 

148 

117 

124 

75 

141 

1201 

110 

308 

250 

152 

199 

207 

127 

1889 

97 

104 

132 

93 

106 

208 

187 

1334 

94 

27 

165 

162 

114 

140 

179 

1282 

80 

160 

131 

94 

124 

117 

121 

1315 

103 

101 

55 

153 

141 

124 

138 

1221 

134 

51 

162 

115 

203 

120 

162 

1394 

91.3 

125.6 

131.9 

144.7 

143.8 

142.0 

143.2 

1361 

79 

124 

133 

162 

155 

151 

136 

1361 

ASIA 


HACHIJOJIMA 
NOTES  ON  PAGE  327 


WMO  47678   33  06N  139  47E 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

1008 

1005 

1006 

1007 

1003 

999 

1002 

1003 

1003 

1005 

1008 

1008 

1005 

1952 

1007 

1007 

1004 

1007 

1004 

1000 

1000 

1002 

1004 

1006 

1008 

1009 

1005 

1953 

1005 

1011 

1004 

1007 

1005 

1001 

1002 

1000 

1003 

1006 

1008 

1010 

1005 

1954 

1005 

1007 

1008 

1005 

1003 

1000 

1000 

1002 

1002 

1005 

1007 

1009 

1004 

1955 

1008 

1003 

1008 

1006 

1002 

1002 

1002 

1001 

1003 

1003 

1009 

1005 

1004 

1956 

1003 

1003 

1008 

1004 

1004 

1001 

999 

1000 

1005 

1007 

1009 

1009 

1004 

1957 

1007 

1007 

1004 

1007 

1003 

1000 

1000 

1002 

1002 

1005 

1009 

1007 

1004 

1958 

1008 

1006 

1005 

1007 

1003 

1001 

1001 

1003 

1002 

1007 

1008 

1008 

1005 

1959 

1006 

1009 

1008 

1006 

1003 

999 

1000 

999 

1002 

1005 

1007 

1009 

1004 

1960 

1006 

1007 

1005 

1005 

1002 

1002 

1001 

1002 

1005 

1006 

1008 

1006 

1005 

MEAN   1006.3  1006.5  1006.0  1006.1  1003.2  1000.5  1000.7  1001.4  1003.1  1005.5  1008.1  1008.0   1004.6 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1017 

1015 

1016 

1016 

1013 

1009 

1012 

1012 

1012 

1015 

1017 

1018 

1014 

1952 

1016 

1016 

1014 

1017 

1013 

1010 

1010 

1011 

1013 

1015 

1017 

1019 

1014 

1953 

1015 

1021 

1014 

1016 

1014 

1010 

1011 

1010 

1012 

1015 

1018 

1020 

1015 

1954 

1015 

1017 

1017 

1014 

1013 

1009 

1009 

1011 

1012 

1015 

1016 

1019 

1014 

1955   1018    1013    1017 


1010    1012 


1956   1013 


1957 
1958 
1959 
1960 


1017 
1018 
1015 
1016 


1012 
1017 
1016 
1019 
1017 


1017    1014    1013    1010    1009    1010    1014    1016    1018    1019     1014 


1014 
1015 
1018 
1015 


1017 
1016 
1016 
1015 


1012 
1012 
1012 
1012 


1009 
1010 
1009 
1012 


1009 
1010 
1010 
1010 


1011 
1012 
1008 
1011 


1012 
1011 
1012 
1015 


1014 
1017 
1015 
1015 


1018 
1018 
1017 
1017 


1016 
1017 
1019 
1016 


1014 
1014 
1014 
1014 


MEAN   1016.0  1016.3  1015.7  1015.7  1012.6  1009.9  1010.1  1010.6  1012.5  1015.0  1017.4  1017.8   1014.1 
CLINO   1015.7  1015.3  1015.1  1014.9  1012.6  1009.8  1010.2  1010.5  1011.9  1014.9  1017.0  1016.8   1013.7 


TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

10.4 

10.7 

12.7 

16.2 

1952 

11.3 

9.7 

12.3 

16.3 

1953 

9.6 

10.3 

13.8 

14.9 

1954 

12.0 

11.7 

13.2 

17.5 

1955 

10.3 

11.8 

14.6 

16.8 

1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


13.8 
12.1 


11.1 

10.2 


12.8 
13.8 
13.7 


16.5  18.9 
16.8  19.3 
17.4    19.6 


21 

7 

25.0 

27.1 

23.9 

21 

6 

16. 

5 

13 

9 

8.2 

22 

6 

25.1 

27.1 

25.8 

21 

2 

18 

6 

12 

6 

8.5 

22 

2 

25.4 

26.6 

25.5 

21 

3 

16 

4 

15 

1 

8.3 

21 

6 

23.9 

26.6 

26.0 

20 

0 

17 

7 

13 

6 

8.6 

22 

8 

26.7 

26.3 

24.9 

21 

7 

16 

7 

13 

8 

8.8 

23 

4 

25.7 

26.9 

25.0 

21 

9 

17 

1 

10 

7 

8.3 

21 

3 

25.2 

26.9 

23.9 

20 

8 

17 

8 

13 

9 

8.1 

21 

9 

24.9 

26.6 

25.7 

20 

7 

16 

9 

14 

3 

8.5 

21 

0 

25.4 

26.8 

25.9 

21 

.6 

18 

3 

13 

8 

9.0 

21 

.2 

25.1 

26.7 

25.6 

20 

.6 

17 

6 

12 

9 

8.4 

22 

0 

25.2 

26.8 

25.2 

21 

.1 

17 

4 

13 

5 

8.5 

21 

.8 

25.3 

26.5 

25.0 

20 

.9 

17 

1 

12 

9 

8.1 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN      FEB 


1951 

308 

409 

149 

207 

192 

485 

162 

88 

495 

394 

141 

234 

3264 

1952 

187 

224 

292 

492 

256 

391 

390 

241 

497 

230 

518 

184 

3902 

1953 

241 

206 

266 

232 

310 

473 

42 

646 

341 

417 

247 

236 

3657 

1954 

633 

220 

333 

206 

287 

383 

246 

163 

411 

441 

608 

170 

4101 

1955 

162 

115 

347 

413 

385 

376 

74 

326 

348 

1063 

22 

144 

3775 

1956 

275 

251 

273 

213 

538 

126 

207 

144 

396 

767 

244 

38 

3472 

1957 

141 

296 

115 

147 

365 

463 

69 

483 

633 

231 

519 

198 

3660 

1958 

159 

204 

370 

278 

261 

241 

143 

97 

260 

614 

437 

205 

3269 

1959 

242 

402 

338 

195 

430 

300 

196 

181 

108 

507 

533 

202 

3634 

1960 

101 

164 

213 

438 

256 

301 

80 

360 

224 

350 

255 

169 

2911 

MEAN 

244.9 

249.1 

269.6 

282.1 

328.0 

353.9 

160.9 

272.9 

371.3 

501.4 

352.4 

178.0 

3564.5 

CLINO 

192 

207 

254 

239 

267 

323 

180 

238 

365 

515 

377 

193 

3018 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


HAKODATE 

NOTES  ON  PAGE  327 


WMO  47430   41  49N  140  45E 


STATION  PRESSURE  MB 


1951 

1012 

1011 

1010 

1010 

1006 

1004 

1006 

1006 

1008 

1012 

1011 

1011 

1009 

1952 

1010 

1013 

1011 

1011 

1008 

1004 

1005 

1006 

1008 

1013 

1016 

1014 

1010 

1953 

1008 

1014 

1009 

1010 

1010 

1006 

1005 

1006 

1010 

1013 

1012 

1015 

1010 

1954 

1011 

1011 

1013 

1010 

1006 

1009 

1007 

1007 

1008 

1014 

1015 

1013 

1010 

1955 

1010 

1006 

1014 

1010 

1008 

1004 

1004 

1006 

1009 

1011 

1013 

1008 

1009 

1956 

1006 

1006 

1012 

1008 

1007 

1005 

1006 

1005 

1010 

1015 

1014 

1010 

1009 

1957 

1011 

1013 

1007 

1009 

1007 

1006 

1004 

1006 

1008 

1010 

1015 

1011 

1009 

1958 

1009 

1011 

1008 

1010 

1007 

1006 

1004 

1007 

1009 

1015 

1016 

1012 

1010 

1959 

1008 

1016 

1014 

1008 

1007 

1006 

1003 

1004 

1007 

1013 

1015 

1013 

1010 

1960 

1009 

1010 

1010 

1009 

1007 

1006 

1005 

1007 

1010 

1016 

1014 

1009 

1009 

MEAN   1009.4  1011.1  1010.8  1009.5  1007.3  1005.6  1004.9  1006.0  1008.7  1013.2  1014.1  1011.6   1009.4 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1017 

1016 

1015 

1014 

1011 

1008 

1010 

1010 

1012 

1016 

1016 

1015 

1013 

1952 

1014 

1017 

1015 

1015 

1012 

1008 

1009 

1010 

1012 

1017 

1020 

1019 

1014 

1953 

1013 

1019 

1014 

1014 

1014 

1010 

1010 

1010 

1014 

1018 

1017 

1020 

1014 

1954 

1016 

1016 

1018 

1014 

1010 

1013 

1012 

1011 

1012 

1018 

1019 

1018 

1015 

1955 

1014 

1010 

1019 

1014 

1012 

1009 

1008 

1010 

1013 

1015 

1018 

1012 

1013 

1956 

1010 

1010 

1017 

1012 

1011 

1009 

1010 

1009 

1015 

1019 

1019 

1015 

1013 

1957 

1016 

1017 

1012 

1014 

1012 

1010 

1009 

1010 

1013 

1014 

1019 

1015 

1013 

1958 

1014 

1015 

1012 

1014 

1011 

1010 

1009 

1011 

1013 

1020 

1021 

1016 

1014 

1959 

1013 

1020 

1019 

1012 

1011 

1010 

1007 

1008 

1012 

1017 

1019 

1017 

1014 

1960 

1013 

1014 

1015 

1014 

1011 

1010 

1009 

1011 

1014 

1020 

1018 

1013 

.  1014 

MEAN 

1014.0  1015.4 

1015.6  1013.7  1011.5  1009.7  1009.3  1010.0 

1013.0 

1017.4  1018.6 

1016.0 

1013. 

7 

LINO 

1013.3  1014.0 

1014.0  1012.7  1011.2  1009.6  1009. 

1010.2 

1012.4 

1016. 

)  1017.1 

1014.7 

1012, 

9 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

- 

5.8 

- 

3.1 

0.0 

1952 

- 

3.9 

- 

6.6 

-  0.7 

1953 

- 

4.2 

- 

5.3 

1.2 

1954 

- 

4.1 

- 

2.0 

-  0.1 

1955 

- 

4.1 

" 

2.5 

-  0.2 

1956 

_ 

3.9 

_ 

4.0 

o.e 

1957 

- 

2.8 

- 

4.3 

-  1.3 

1958 

- 

2.8 

- 

1.3 

0.0 

1959 

- 

4.3 

- 

1.0 

2.6 

1960 

- 

5.5 

" 

2.0 

0.6 

MEAN 

_ 

4.1 

- 

3.2 

0.3 

CL1NO 

- 

4.1 

- 

3.6 

0.0 

11.0    12.6 


11.0    14.8 


19.5 

20.2 

16.9 

11 

6 

1.7 

-  0.3 

16.2 

20.7 

18.4 

10 

4 

4.6 

-  0.7 

22.5 

22.6 

17.4 

12 

1 

4.6 

1.2 

17.9 

19.4 

17.8 

12 

7 

4.6 

-  2.6 

18.7 

21.1 

16.1 

11 

9 

6.1 

1.0 

19.4 

20.5 

17.3 

11 

1 

5.1 

1.5 

19.5 

21.1 

17.9 

12 

1 

4.6 

-  0.9 

19.3 

22.2 

18.1 

11 

0 

5.6 

-  2.2 

19.2 

21.2 

17.3 

11 

5 

4.6 

-  0.6 

19.4 

21.6 

17.2 

11 

3 

4.6 

-  1.3 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FE 

1951  28  4 

1952  70  4 

1953  74  5 

1954  69  7 

1955  76  6 

1956  48  4 

1957  58  8 

1958  130  9 

1959  81  2 

1960  42  2 

MEAN  67.6  5 

CL1NO     72  5 


118 
107 


133 
115 


122 
139 


124 

95 

209 

65 

68 

112 

148 

88 

160 

110 

94 

90 

51 

127 

103 

163 

129 

128 

127 

225 

67 

178 

54 

87 

77 

127 

258 

224 

151 

341 

141 

78 

95 

80 

160 

55 

44 

70 

175 

85 

96.6 

136.8 

146.9 

116 

134 

129 

180 

116 

TOTAL 

986 
984 

1065 
1015 
1427 

1037 
1253 
1281 

958 

998 

1100.6 
1178 


ASIA 


HAMADA 

NOTES  ON  PAGE  327 


WMO  47755   34  54N  132  04E 


STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB 

1951  1020  1016 

1952  1018  1019 

1953  1018  1022 

1954  1016  1017 

1955  1021  1014 


1956 
1957 
1958 
1959 

1960 


1015 
1019 
1020 
1018 
1019 


1015 
1020 
1018 
1019 
1018 


MAR 

1017 
1015 
1015 
1018 
1017 

1017 
1016 
1015 
1019 
1015 


APR 

1015 
1014 
1015 
1013 
1014 

1012 
1014 
1014 
1012 
1014 


MAY 

1010 
1011 
1010 
1010 
1009 

1010 

1010 
1010 
1010 
1009 


JUN 

1006 
1006 
1005 
1005 
1006 

1007 
1007 
1007 
1006 

1008 


JUL 

1008 
1006 
1006 
1005 
1005 

1006 
1005 
1006 
1005 
1008 


AUG 

1007 
1008 
1007 
1007 
1008 

1007 
1006 
1008 
1004 
1006 


SEP 

1011 
1011 
1011 
1007 
1010 

1010 
1010 
1010 
1008 
1012 


OCT 

1014 
1016 
1015 
1016 
1014 

1017 
1014 
1017 
1015 
1017 


NOV 

1018 
1018 
1019 
1018 
1019 

1021 
1019 
1019 
1018 
1018 


DEC 

1018 
1021 
1021 
1021 
1017 

1022 
1017 
1018 
1020 
1018 


MEAN 

1013 
1014 
1014 
1013 
1013 

1013 
1013 
1014 
1013 
1014 


MEAN   1018.4  1017.8  1016.4  1013.7  1009.9  1006.3  1006.0  1006.8  1010.0  1015.5  1018.7  1019.3   1013.2 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 


1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 


1022 
1021 
1021 
1019 
1023 


1021 
1022 
1020 
1021 


1018 
1021 
1024 
1020 
1016 


1019 
1017 
1018 
1021 
1020 


APR 

1017 
1016 
1018 
1015 
1016 


MAY 

1012 

1013 
1012 
1012 
1011 


JUN 

1008 

1008 
1007 
1008 
1009 


JUL 

1010 
1008 
1008 
1007 
1008 


1022 
1020 
1022 
1020 


1018 
1018 
1021 
1018 


1016 
1016 
1014 
1016 


1013 
1013 
1013 
1011 


1009 
1009 
1008 
1010 


1007 
1008 
1008 
1010 


AUG 

1009 
1010 
1010 
1009 
1010 


1956   1017    1018    1019    1014    1012    1009    1008    1009 


1008 
1010 
1006 
1009 


SEP 

1014 

1013 
1013 
1009 
1012 

1012 
1012 
1012 
1011 
1014 


OCT 

1017 

1018 
1018 
1018 
1017 


1017 
1019 
1017 
1019 


NOV 

1020 
1020 
1022 
1020 
1021 


1022 
1022 
1020 
1020 


DEC 

1021 
1023 
1024 
1023 
1020 


1019    1023    1024 


1020 
1021 
1022 
1021 


1020.7  1020.1  1018.9  1015.8  1012.2  1008.5  1008.2  1009.0  1012.2  1017.9  1021.0  1021.9 
CLINO   1020.7  1019.8  1018.3  1015.4  1012.0  1008.4  1008.3  1008.9  1011.9  1017.7  1020.4  1021.1 


MEAN 

1016 
1016 
1016 
1015 
1015 

1015 
1015 
1016 
1015 
1016 

1015.5 
1015.2 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB 

1951  5.6  6. 

1952  5.9  4. 

1953  5.5  5. 

1954  7.4  6. 

1955  5.2  7. 

1956  5.6  4. 

1957  6.4  4. 

1958  5.9  6. 

1959  5.3  8. 

1960  6.1  8. 

MEAN  5.9  6, 

CLINO  5.3  5, 


20.0    24.0 
20.3    25.1 


21 

0 

20 

3 

16 

8 

25 

7 

21 

9 

15 

9 

26 

7 

22 

2 

17 

8 

26 

2 

22 

7 

15 

9 

25 

6 

22 

4 

16 

4 

25 

0 

22 

5 

17 

0 

25 

6 

20 

2 

16 

3 

25 

4 

22 

8 

16 

5 

26 

1 

23 

.4 

17 

4 

26 

,9 

22 

8 

16 

7 

26 

0 

22 

.1 

16 

7 

25 

8 

21 

■  9 

16 

4 

14.6 
15.4 

15.8 


15.1 
14.7 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

43 

114 

114 

124 

126 

44 

376 

33 

95 

173 

193 

120 

1555 

1952 

98 

110 

130 

134 

128 

138 

302 

63 

382 

104 

58 

91 

1738 

1953 

91 

114 

96 

68 

141 

355 

167 

110 

223 

74 

150 

126 

1715 

1954 

139 

188 

102 

141 

203 

296 

504 

27 

281 

45 

77 

171 

2174 

1955 

95 

107 

93 

139 

48 

99 

251 

92 

186 

89 

101 

46 

1346 

1956 

156 

79 

162 

109 

110 

305 

136 

217 

174 

139 

65 

34 

1686 

1957 

188 

72 

88 

136 

123 

137 

703 

74 

140 

91 

62 

77 

1891 

1958 

126 

101 

84 

213 

124 

401 

231 

288 

112 

142 

165 

135 

2122 

1959 

94 

119 

80 

187 

161 

42 

435 

319 

97 

41 

63 

177 

1815 

1960 

96 

49 

97 

105 

130 

169 

220 

52 

329 

136 

121 

56 

1560 

MEAN 

112.6 

105.3 

104.6 

135.6 

129.4 

198.6 

332.5 

127.5 

201.9 

103.4 

105.5 

103.3 

1760.2 

CLINO 

100 

107 

103 

124 

114 

201 

212 

117 

240 

125 

106 

110 

1655 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


HAMAMATSU 

NOTES  ON  PAGE  327 


WMO  47654   34  42N  137  43E 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

1015 

1020 

1012 

1012 

1008 

1004 

1007 

1008 

1009 

1011 

1013 

1014 

1011 

1952 

1013 

1013 

1010 

1012 

1009 

1005 

1006 

1007 

1009 

1012 

1015 

1016 

1011 

1953 

1012 

1017 

1011 

1012 

1010 

1005 

1007 

1006 

1009 

1013 

1015 

1017 

1011 

1954 

1012 

1014 

1014 

1010 

1009 

1005 

1006 

1007 

1008 

1013 

1015 

1016 

1011 

1955 

1015 

1010 

1014 

1012 

1008 

1006 

1007 

1007 

1009 

1010 

1015 

1012 

1010 

1956 

1010 

1009 

1013 

1010 

1009 

1006 

1005 

1006 

1011 

1014 

1016 

1016 

1010 

1957 

1014 

1014 

1011 

1012 

1009 

1005 

1005 

1007 

1009 

1011 

1016 

1013 

1011 

1958 

1015 

1013 

1012 

1012 

1009 

1006 

1006 

1008 

1007 

1014 

1015 

1014 

1011 

1959 

1012 

1016 

1014 

1011 

1008 

1005 

1004 

1003 

1007 

1012 

1014 

1016 

1010 

1960 

1013 

1013 

1011 

1011 

1007 

1007 

1006 

1007 

1011 

1013 

1014 

1013 

1011 

MEAN   1013.1  1013.9  1012.2  1011.4  1008.6  1005.4  1005.9  1006.6  1008.9  1012.3  1014.8  1014.7   1010.7 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1019 

1016 

1016 

1016 

1012 

1008 

1010 

1011 

1013 

1015 

1017 

1018 

1014 

1952 

1017 

1017 

1014 

1016 

1013 

1009 

1009 

1011 

1013 

1016 

1019 

1020 

1015 

1953 

1016 

1021 

1015 

1016 

1014 

1009 

1010 

1010 

1013 

1017 

1019 

1021 

1015 

1954 

1016 

1018 

1018 

1014 

1013 

1009 

1009 

1011 

1012 

1017 

1018 

1020 

1015 

1955 

1020 

1014 

1018 

1016 

1011 

1010 

1011 

1010 

1012 

1014 

1019 

1016 

1014 

1956 

1014 

1013 

1017 

1014 

1013 

1009 

1009 

1009 

1014 

1018 

1020 

1020 

1014 

1957 

1018 

1018 

1015 

1016 

1013 

1009 

1008 

1011 

1012 

1015 

1020 

1017 

1014 

1958 

1019 

1017 

1016 

1016 

1013 

1010 

1010 

1012 

1010 

1018 

1019 

1018 

1015 

1959 

1016 

1020 

1018 

1015 

1012 

1008 

1008 

1007 

1011 

1015 

1018 

1020 

1014 

1960 

1017 

1017 

1015 

1015 

1011 

1011 

1009 

1011 

1014 

1017 

1018 

1017 

1014 

MEAN 

1017.2 

1017.1 

1016.2  1015. 

4  1012. 

5  1009.2  1009. 

3  1010.3  1012. 

4  1016. 

2  1018. 

7  1018.7 

1014 

LINO 

1016.9 

1016.2 

1015.5  1014. 

8  1012. 

4  1009.3  1009. 

5  1010. 

1011. 

9  1016. 

0  1018. 

1  1017.8 

1014 

TEMPERATURE  DEG  C 


YEAR 

JAN 

FEB 

1951 

5.0 

6.4 

1952 

5.6 

5.0 

1953 

4.7 

5.5 

1954 

6.8 

7.2 

1955 

4.7 

6.9 

1956 

5.2 

4.8 

1957 

6.7 

4.8 

1958 

5.7 

6.8 

1959 

5.0 

8.9 

1960 

5.6 

7.7 

MEAN 

5.5 

6.4 

CLINO 

4.9 

5.4 

13 

5 

17 

8 

20 

5 

13 

9 

17 

8 

21 

1 

12 

3 

17 

5 

21 

4 

15 

2 

17 

7 

19 

8 

14 

3 

17 

9 

22 

0 

13 

5 

17 

5 

22 

2 

14 

3 

16 

9 

20 

4 

24.0    26.6 


26.7 
26.3 


25.7 
26.4 

26.0 


24.1 
23.2 


a 

5 

12 

8 

7 

7 

13 

8 

6 

8 

12 

6 

8 

5 

14 

1 

8 

3 

13 

7 

15.7 
15.9 


15.7 
16.3 
16.0 


PRECIPITATION  MM 


YEAR 

JAN 

1951 

41 

1952 

88 

1953 

55 

1954 

94 

1955 

64 

1956 

31 

1957 

53 

1958 

62 

1959 

78 

1960 

30 

MEAN 

59 

CLINO 

56 

196 
163 
178 


APR 


130.1 
134 


213 
205 
176 
254 

208 

208. 
181 


MAY 


330 
217 
132 
182 
174 

211. 

181 


JUN 


179  131  160 

199  212  247 

124  306  459 

263  303  494 

261  129  226 


205 
287 
138 
116 
258 

259. 

253 


239 
432 
233 

127 
120 


213. 
204 


255 
320 
113 


188 
172 
304 
232 

202.3 
202 


261 
223 
348 
512 

160 


310 
328 
209 
193 

301. 
279 


146 
188 


215 

317 
116 

177. 
184 


170 
100 


160 
105 
151 
156 

110. 
Ill 


TOTAL 

1938 
1972 
2290 
2556 
1785 

1945 
1972 
1931 
2212 

1674 

2027." 
1833 


ASIA 


HIROSHIMA 

NOTES  ON  PAGE  327 


WMO  47765   34  22N  132  26E 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1019 

1015 

1016 

1014 

1009 

1005 

1007 

1007 

1010 

1013 

1017 

1018 

1013 

1952 

1017 

1017 

1013 

1013 

1010 

1005 

1005 

1007 

1010 

1015 

1017 

1020 

1012 

1953 

1017 

1021 

1014 

1014 

1009 

1004 

1006 

1006 

1009 

1014 

1018 

1020 

1013 

195* 

1015 

1017 

1017 

1012 

1009 

1005 

1005 

1006 

1006 

1015 

1017 

1020 

1012 

1955 

1020 

1013 

1016 

1013 

1008 

1006 

1005 

1006 

1009 

1013 

1018 

1016 

1012 

1956 

1014 

1014 

1016 

1011 

1009 

1006 

1005 

1006 

1009 

1015 

1019 

1021 

1012 

1957 

1018 

1018 

1014 

1013 

1009 

1005 

1004 

1005 

1009 

1013 

1018 

1016 

1012 

1958 

1019 

1016 

1014 

1013 

1009 

1005 

1005 

1007 

1008 

1015 

1018 

1017 

1012 

1959 

1017 

1018 

1017 

1011 

1009 

1004 

1005 

1003 

1007 

1014 

1016 

1019 

1012 

1960 

1018 

1017 

1014 

1012 

1007 

1007 

1006 

1005 

1011 

1015 

1016 

1017 

1012 

MEAN   1017.4  1016.6  1015.1  1012.6  1008.8  1005.2  1005.3  1005.8  1008.8  1014.2  1017.4  1018.4   1012.1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1951 

1023 

1019 

1020 

1017 

1013 

1009 

1010 

1010 

1014 

1017 

1021 

1021 

1016 

1952 

1021 

1021 

1017 

1017 

1013 

1009 

1008 

1011 

1013 

1018 

1020 

1024 

1016 

1953 

1021 

1024 

1018 

1018 

1013 

1008 

1009 

1010 

1013 

1018 

1022 

1024 

1017 

1954 

1019 

1020 

1021 

1015 

1013 

1008 

1008 

1010 

1009 

1018 

1020 

1024 

1015 

1955 

1024 

1017 

1020 

1017 

1011 

1009 

1009 

1010 

1012 

1016 

1022 

1020 

1016 

1956 

1018 

1017 

1019 

1015 

1013 

1009 

1008 

1009 

1013 

1019 

1023 

1024 

1016 

1957 

1022 

1022 

1018 

1017 

1013 

1009 

1008 

1008 

1012 

1017 

1022 

1020 

1016 

1958 

1023 

1020 

1018 

1017 

1013 

1009 

1008 

1010 

1012 

1019 

1021 

1021 

1016 

1959 

1020 

1022 

1021 

1015 

1013 

1008 

1008 

1007 

1011 

1017 

1020 

1023 

1015 

1960 

1021 

1020 

1018 

1016 

1011 

1010 

1010 

1008 

1014 

1018 

1020 

1021 

1016 

MEAN 

1021. 

2  1020.2 

1019.0 

1016.4  1012. 

6  1008. 

8  1008. 

6  1009.3 

1012.3  1017. 

7  1021. 

1  1022.2 

1015. 

8 

CLINO 

1020. 

9  1020.0 

1018.4 

1015.7  1012. 

4  1008. 

7  1008. 

7  1009.2 

1012.0  1017. 

7  1020. 

6  1021.4 

1015. 

3 

TEMPERATURE  OEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

4.1 

1952 

4.6 

1953 

3.9 

1954 

6.2 

1955 

3.7 

1956 

4.0 

1957 

5.7 

1958 

4.4 

1959 

4.0 

1960 

4.1 

5.9  7.0 

4.0  7.2 

4.6  8.4 
5.8  7.9 

6.1  9.3 

3.7  8.0 
4.0  6.6 
5.5  7.9 
7.7  9.5 
6.7  9.5 


19 

9 

24.1 

27.1 

20 

5 

17 

2 

11.1 

20 

2 

24.8 

26.0 

22 

3 

16 

0 

13.1 

20 

8 

25.7 

27.0 

23 

0 

17 

7 

11.1 

19 

8 

23.6 

27.3 

23 

2 

15 

7 

12.8 

22 

6 

26.1 

26.6 

23 

0 

16 

8 

10.1 

25.9    25.3 


17.8    13.0 


17.5    21.3 


25.4    26.6 


PRECIPITATION  MM 


1951 

40 

1952 

65 

1953 

44 

1954 

70 

1955 

27 

1956 

87 

1957 

55 

1958 

68 

1959 

67 

1960 

44 

MEAN 

56 

CLINO 

45 

112 

174 

184 

101 

517 

18 

119 

229 

163 

221 

140 

173 

396 

29 

243 

48 

124 

169 

241 

571 

256 

84 

324 

76 

52 

122 

269 

365 

462 

62 

337 

33 

83 

225 

82 

318 

247 

83 

164 

140 

173 

131 

198 

392 

191 

306 

252 

90 

33 

282 

165 

263 

541 

115 

280 

53 

125 

270 

96 

102 

177 

253 

93 

120 

109 

220 

153 

66 

332 

120 

125 

110 

110 

130 

218 

242 

181 

104 

275 

70 

108.4 

194.4 

174.6 

259.3 

330.0 

117.4 

221.2 

96.9 

106 

158 

154 

249 

250 

116 

216 

115 

TOTAL 

1753 
1675 
2092 
1907 
1552 

1910 
1957 
1490 
1586 
1480 

1740.2 
1596 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


ISHINOMAKI  JAPAN  WMO  47592   38  26N  1*1  18E 

NOTES  ON  PAGE  327 

STATION  PRESSURE  MB 


1951 

1013 

1011 

1011 

1011 

1007 

1003 

1006 

1007 

1008 

1012 

1011 

1011 

1009 

1952 

1010 

1013 

1010 

1011 

1008 

100* 

100* 

1006 

1008 

1013 

1015 

101* 

1010 

1953 

1009 

1015 

1009 

1011 

1009 

100* 

1005 

1006 

1009 

1013 

1013 

1016 

IOIO 

195* 

1011 

1011 

1013 

ioio 

1007 

1007 

1006 

1006 

1008 

1013 

1015 

101* 

1010 

1955 

1011 

1007 

1014 

1011 

1007 

100* 

1005 

1006 

1009 

1010 

101* 

1008 

1009 

1956 

1007 

1006 

1012 

1009 

1008 

100* 

1005 

100* 

1010 

1015 

1015 

1011 

1009 

1957 

1012 

1012 

1007 

1011 

1007 

1005 

1003 

1006 

1008 

1010 

1015 

1011 

1009 

1958 

1011 

1011 

1009 

1010 

1007 

1005 

100* 

1007 

1007 

101* 

1016 

1012 

1009 

1959 

1009 

1015 

1013 

1009 

1007 

1005 

1003 

100* 

1007 

1012 

1015 

101* 

1009 

1960 

1009 

1011 

ioio 

1010 

1007 

1006 

1005 

1007 

1010 

101* 

1013 

1009 

1009 

MEAN   1010.2  1011.2  1010.8  1010.3  1007.*  100*. 7  100*. 6  1005.9  1008.*  1012.6  101*. 2  1012.0   1009.* 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1951 

1019 

1017 

1016 

1016 

1012 

1009 

1011 

1012 

101* 

1017 

1017 

1016 

1015 

1952 

1016 

1019 

1015 

1017 

101* 

1009 

1009 

1011 

1013 

1018 

1021 

1020 

1015 

1953 

101* 

1021 

101* 

1016 

1015 

1010 

1011 

1011 

101* 

1019 

1019 

1021 

1015 

195* 

1017 

1017 

1019 

1015 

1012 

1012 

1011 

1012 

1013 

1019 

1020 

1020 

1016 

1955 

1017 

1013 

1020 

1016 

1012 

1009 

1010 

1011 

101* 

1016 

1020 

101* 

101* 

1956 

1012 

1012 

1018 

101* 

101* 

1010 

1010 

1010 

1015 

1020 

1020 

1017 

101* 

1957 

1018 

1018 

1013 

1016 

1012 

1010 

1009 

1011 

101* 

1016 

1021 

1017 

1015 

1958 

1017 

1016 

1015 

1016 

1013 

1010 

1009 

1012 

1012 

1020 

1021 

1017 

1015 

1959 

1015 

1020 

1019 

1015 

1012 

ioio 

1008 

1009 

1012 

1018 

1020 

1019 

1015 

1960 

1015 

1017 

1016 

1016 

1012 

1012 

1010 

1012 

1015 

1020 

1019 

1015 

1015 

MEAN 

1016.0  1017. 

0  1016.5  1015. 

7  1012. 

3  1010. 

1009. 

8  1011. 

1013.6 

1018. 

3  1019.8  1017.6 

101* 

CLINO   1015.2  1015.5  1015.6  101*. 7  1012.*  1010.0  1009.7  1010.9  1013.1  1017.6  1018.7  1016.6   101*. 2 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1951 

-  1.* 

0 

1952 

0.2 

-  1 

1953 

-  0.5 

-  0 

195* 

0.0 

2 

1955 

0.0 

1 

13 

7 

18 

1 

21 

1 

25 

1 

18.3 

1* 

3 

7.* 

13 

6 

17 

9 

21 

7 

23 

0 

19.6 

13 

7 

7.7 

13 

2 

16 

* 

21 

2 

21 

8 

18.9 

13 

8 

6.3 

14 

1 

15 

5 

18 

8 

2* 

1 

21.* 

12 

9 

8.2 

13 

7 

19 

2 

2* 

* 

2* 

3 

18.9 

1* 

8 

7.7 

14 

3 

18 

0 

20 

.2 

21 

* 

19.6 

1* 

5 

7.7 

13 

6 

16 

6 

21 

.3 

2* 

1 

18.5 

1* 

2 

8.* 

13 

7 

18 

5 

21 

,* 

22 

* 

19.5 

13 

1 

7.3 

0.1   -  0.2  3.8  8.7    1*.3  18.0  20.2    21.*  19.6    1*.5  7.7  1.0     10.8 

1.2   -  0.3  2.*  9.3    13.6  16.6  21.3    2*.l  18.5    1*.2  8.*  3.9     11.1 

.0     11.3 

1959  0.3     3.1  5.1  10.9    1*.6    17.*  21.9    22.8  20.*    1*.7  8.8  3.5     12.0 

1960  -  0.2     2.*  *.5  8.3    1*.0  17.8  22.0    2*.l  20.5    13.6  9.1  2.8     11.6 

MEAN      0.0     1.0  3.8  9.2    13.9    17.5  21.*    23.3  19.6    1*.0  7.9  3.3     11.2 

CLINO    -  0.3     0.2  3.2  8.6    13.*    17.5    21.7    23.7  19.8    13.8  8.0  2.5     11.0 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1951  21      *0  91  91      57  113      95      *2  112      88  78  53      881 

1952  52      31  58  77  100  178  152  100  112      91  81  12  10** 


57 

113 

95 

*2 

112 

00 

178 

152 

100 

112 

53 

98 

129 

1** 

100 

59 

227 

1*8 

21 

190 

1953  38  12  7*  52  153  98  129  1**  100  36  19  66  921 
195*  13  8  93  1*0  59  227  1*8  21  190  1*3  39  63  11** 
1955     52      86      65      55     2*3     118      66      72     106     229      19     11*     1225 


1959  32  66  1*6  122      35  187  127  171  95  113  96  72  1262 

1960  *2  1*  89  83  130  60  107      55  150  162  66  58  1016 

MEAN  36.2  *5.1  80.5  81.1  109.5  135.9  1*3.7    90.3  1*6.5  120.2  56.*  59.6  1105.0 

CLINO  37  *7  70  98      97  12*  131  107  155  132  6*  *9  1110 


ASIA 


IZUHARA 

NOTES  ON  PAGE  327 


WMO  47800   34  12N  129  18E 


STATION  PRESSURE  MB 


1951 

1021 

1016 

1017 

1015 

1010 

1006 

1007 

1006 

1011 

1015 

1019 

1019 

1014 

1952 

1019 

1020 

1015 

1014 

1011 

1006 

1005 

1008 

1011 

1016 

1018 

1022 

1014 

1953 

1020 

1022 

1016 

1015 

1010 

1005 

1006 

1007 

1011 

1015 

1020 

1022 

1014 

1954 

1017 

1018 

1019 

1013 

1009 

1005 

1004 

1007 

1007 

1016 

1018 

1022 

1013 

1955 

1023 

1015 

1017 

1014 

1008 

1006 

1005 

1008 

1010 

1015 

1019 

1018 

1013 

1956 

1016 

1016 

1017 

1012 

1010 

1006 

1005 

1007 

1009 

1017 

1021 

1023 

1013 

1957 

1019 

1021 

1016 

1014 

1010 

1006 

1004 

1005 

1010 

1015 

1019 

1018 

1013 

1958 

1021 

1018 

1016 

1013 

1010 

1006 

1005 

1008 

1010 

1017 

1020 

1019 

1014 

1959 

1019 

1019 

1019 

1012 

1010 

1005 

1005 

1004 

1008 

1015 

1018 

1021 

1013 

1960 

1020 

1019 

1015 

1013 

1008 

1007 

1007 

1006 

1011 

1017 

1018 

1019 

1013 

MEAN 

1019.5  1018.4  1016. 

7  1013. 

5  1009. 

6  1005. 

8  1005. 

3  1006.6 

1009. 

8  1015. 

8  1019.0  1020.3 

1013 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 
1952 
1953 
1954 

1955 


1024 
1022 
1023 
1020 
1025 


1019 
1022 
1025 
1021 
1017 


1020 
1018 
1018 
1022 
1020 


APR 

1017 
1016 
1018 
1015 
1016 


MAY 

1012 
1013 
1012 
1012 
1011 


JUN 

1009 
1008 
1007 
1008 
1009 


JUL 

1010 
1008 
1008 
1007 
1007 


AUG 

1009 
1010 
1010 
1009 
1010 


SEP 

1014 
1014 
1013 
1009 
1012 


OCT 

1017 
1019 
1018 
1019 
1017 


NOV 

1021 
1020 
1023 
1020 
1022 


DEC 


1957 
1958 
1959 
1960 


1022 
1024 
1022 
1023 


1023 
1021 
1022 
1021 


1019 
1018 
1022 
1018 


1017 
1016 
1015 
1016 


1012 
1013 
1013 
1011 


1009 
1009 
1008 
1010 


1006 
1008 
1007 
1010 


1007 
1010 
1006 
1008 


1013 
1012 
1011 
1014 


1017 
1019 
1018 
1019 


1022 
1022 
1021 
1021 


1021 
1021 
1024 
1022 


MEAN 


1022  1016 

1025  1016 

1025  1017 

1025  1016 

1021  1016 


1956   1019    1019    1020    1015    1012    1009    1008    1009    1012    1019    1024    1026     1016 


1016 
1016 
1016 
1016 


MEAN   1022.4  1021.0  1019.5  1016.1  1012.1  1008.6  1007.9  1008.8  1012.4  1018.2  1021.6  1023.2   1016.0 
CLINO   1022.1  1020.8  1018.8  1015.6  1012.0  1008.2  1008.0  1008.7  1012.1  1018.1  1021.0  1022.3   1015.6 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB 

1951  4.8  6. 

1952  5.1  4. 

1953  4.5  5. 

1954  7.5  7. 

1955  4.0  7. 


1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


4.7 
4.4 


6.5 
5.6 


12 

8 

17 

4 

20 

0 

23 

7 

13 

5 

16 

9 

20 

3 

23 

9 

13 

1 

17 

5 

20 

3 

25 

4 

13 

9 

17 

7 

19 

1 

22 

9 

14 

5 

17 

7 

21 

8 

25 

o 

20.0    24.4 


22.5 
21.4 
23.1 


16.8  15.0 
19.1  11.8 
17.0    14.7 


17.8 
17.5 


14.9 
15.5 


14.7 
14.9 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FE 

1951  3 

1952  6 

1953  2 

1954  8 

1955  1 

1956  4 

1957  11 

1958  9 

1959  1 

1960  2 


MEAN 
CLINO 


141 

112 

175 

257 

73 

793 

147 

47 

210 

97 

139 

155 

152 

85 

287 

129 

307 

132 

158 

123 

146 

466 

561 

192 

149 

364 

63 

263 

116 

215 

409 

556 

571 

139 

394 

103 

185 

126 

130 

88 

212 

145 

259 

281 

17 

60.4   133.7 


84 

292 

163 

108 

479 

151 

438 

13 

118 

146 

286 

214 

130 

15 

574 

48 

126 

3 

215 

6 

240 

6 

309.6 

352, 

9 

247.9 

295.9 

100. 

7 

129 

187 

208 

316 

296 

226 

322 

125 

99.6    71.0 


TOTAL 

2271 
1702 
2475 
2890 
1528 

2745 


2370 
1737 


2254.2 
2126 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


KAGOSHIMA 

NOTES  ON  PAGE  327 


WMO  47827   31  34N  130  33E 


STATION  PRESSURE  MB 


YEAR    JAN 


FEB 


1951  1021  1017 

1952  1020  1019 

1953  1021  1023 

1954  1018  1019 

1955  1024  1016 

1956  1017  1017 

1957  1021  1021 

1958  1022  1019 

1959  1021  1019 

1960  1021  1021 

MEAN  1020.6  1019.1  1017.8  1015.0  1011.3  1008.1  1008.5  1008.2  1010.6  1015.6  1019.4  1021.6   1014.7 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1019 

1016 

1012 

1008 

1010 

1009 

1012 

1014 

1020 

1021 

1015 

1016 

1015 

1011 

1008 

1007 

1010 

1013 

1016 

1017 

1023 

1015 

1017 

1016 

1012 

1008 

1009 

1009 

1011 

1016 

1020 

1023 

1015 

1019 

1013 

1011 

1007 

1007 

1007 

1007 

1016 

1018 

1023 

1014 

1018 

1015 

1010 

1009 

1008 

1009 

1010 

1014 

1020 

1019 

1014 

1018 

1014 

1012 

1009 

1008 

1009 

1011 

1016 

1022 

1024 

1015 

1018 

1016 

1011 

1008 

1009 

1007 

1009 

1016 

1020 

1020 

1015 

1017 

1016 

1012 

1008 

1008 

1010 

1010 

1017 

1020 

1020 

1015 

1020 

1014 

1012 

1007 

1009 

1005 

1010 

1015 

1018 

1022 

1014 

1016 

1015 

1010 

1009 

1010 

1007 

1013 

1016 

1019 

1021 

1015 

1951 

1022 

1017 

1019 

1016 

1013 

1008 

1010 

1009 

1013 

1015 

1021 

1022 

1015 

1952 

1021 

1020 

1016 

1016 

1012 

1008 

1008 

1010 

1013 

1017 

1017 

1023 

1015 

1953 

1021 

1024 

1017 

1017 

1012 

1009 

1010 

1009 

1011 

1016 

1021 

1023 

1016 

1954 

1018 

1020 

1020 

1014 

1012 

1007 

1008 

1008 

1007 

1017 

1019 

1023 

1014 

1955 

1025 

1016 

1018 

1015 

1011 

1010 

1008 

1009 

1011 

1015 

1021 

1020 

1015 

1956 

1018 

1018 

1019 

1014 

1012 

1010 

1009 

1009 

1011 

1017 

1022 

1025 

1015 

1957 

1021 

1021 

1018 

1017 

1012 

1008 

1009 

1007 

1010 

1017 

1020 

1020 

1015 

1958 

1023 

1020 

1018 

1016 

1012 

1009 

1009 

1011 

1011 

1018 

1020 

1021 

1016 

1959 

1021 

1020 

1021 

1015 

1012 

1008 

1009 

1006 

1010 

1016 

1019 

1022 

1015 

1960 

1022 

1021 

1016 

1015 

1011 

1010 

1011 

1007 

1014 

1016 

1020 

1021 

1015 

MEAN 

1021.2  1019.7  1018.2 

1015.5  1011. 

9  1008. 

7  1009.1  1008.5 

1011. 

1016.4 

1020. 

0  1022.0 

1015 

LINO 

1021. 

1019.5  1017.8 

1015.3  1012. 

0  1008. 

5  1008.7  1008.4 

1011.0  1016.2 

1019. 

5  1021.2 

1014 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

7.0 

9.2 

9 

8 

1952 

7.2 

7.5 

10 

7 

1953 

6.0 

8.3 

11 

3 

1954 

9.5 

9.3 

10 

9 

1955 

5.7 

8.8 

13 

0 

1956 

7.0 

6.3 

11 

,9 

1957 

8.6 

7.0 

9 

4 

1958 

7.2 

8.6 

11 

4 

1959 

6.0 

12.0 

12 

4 

1960 

6.7 

8.8 

13 

,9 

MEAN 

7.1 

8.6 

11 

,5 

CLINO 

6.6 

7.7 

10 

8 

18.4    21.4 


25 

4 

27 

2 

22 

4 

20 

1 

26 

6 

27 

3 

23 

9 

17 

8 

27 

3 

28 

1 

25 

1 

19 

9 

26 

3 

28 

2 

24 

9 

18 

6 

27 

2 

27 

0 

25 

4 

18 

7 

27 

9 

27 

0 

25 

4 

20 

0 

27 

1 

27 

1 

23 

0 

17 

3 

27 

7 

26 

9 

25 

6 

19 

1 

27 

3 

27 

5 

25 

8 

19 

5 

27 

9 

28 

4 

25 

3 

19 

7 

16.9 
16.8 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

49 

169 

133 

267 

175 

326 

708 

99 

180 

147 

82 

1952 

125 

157 

159 

325 

375 

848 

244 

155 

209 

71 

222 

1953 

90 

136 

169 

191 

454 

643 

394 

122 

192 

45 

73 

1954 

122 

109 

48 

348 

333 

886 

697 

173 

394 

24 

50 

1955 

69 

126 

323 

249 

303 

845 

432 

173 

208 

83 

62 

1956 

88 

121 

283 

210 

365 

523 

254 

199 

325 

141 

23 

1957 

67 

100 

49 

457 

228 

305 

311 

290 

356 

80 

82 

1958 

132 

139 

137 

324 

285 

277 

28 

266 

77 

241 

38 

1959 

178 

284 

159 

267 

141 

355 

424 

230 

151 

119 

146 

1960 

47 

31 

112 

271 

382 

346 

66 

80 

235 

67 

195 

MEAN 

96.7 

137.2 

157.2 

290.9 

304.1 

535.4 

355.8 

178.7 

232.7 

101.8 

97 

CLINO 

75 

116 

149 

228 

249 

454 

343 

220 

213 

120 

90 

TOTAL 

2440 
2958 
2604 
3201 
2943 

2550 
2418 
2075 
2518 
1882 

2558. S 
2337 


ASIA 


KANAZAWA 

NOTES  ON  PAGE  327 


WMO  47605   36  33N  136  39E    29  M 


STATION  PRESSURE  MB 


1951 

1017 

1015 

1015 

1014 

1009 

1005 

1007 

1007 

1010 

1013 

1015 

1015 

1012 

1952 

1015 

1016 

1013 

1013 

1010 

1005 

1005 

1007 

1010 

1014 

1017 

1018 

1012 

1953 

1014 

1019 

1013 

1014 

1010 

1004 

1006 

1006 

1010 

1014 

1017 

1019 

1012 

1954 

1014 

1016 

1017 

1012 

1009 

1005 

1005 

1007 

1007 

1015 

1017 

1019 

1012 

1955 

1017 

1012 

1017 

1013 

1008 

1006 

1006 

1007 

1009 

1013 

1017 

1014 

1012 

1956 

1011 

1011 

1015 

1011 

1010 

1006 

1005 

1006 

1010 

1016 

1018 

1017 

1011 

1957 

1017 

1017 

1013 

1013 

1009 

1006 

1004 

1006 

1009 

1013 

1018 

1015 

1012 

1958 

1016 

1015 

1013 

1013 

1009 

1006 

1005 

1007 

1009 

1015 

1018 

1016 

1012 

1959 

1014 

1018 

1017 

1011 

1009 

1005 

1005 

1004 

1008 

1014 

1017 

1018 

1012 

1960 

1015 

1016 

1014 

1013 

1008 

1007 

1007 

1007 

1011 

1015 

1016 

1014 

1012 

MEAN   1015.0  1015.5  1014.7  1012.7  1009.1  1005.5  1005.5  1006.4  1009.3  1014.2  1017.0  1016.5   1011.8 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1951 

1021 

1018 

1018 

1017 

1012 

1008 

1010 

1010 

1013 

1017 

1018 

1019 

1015 

1952 

1019 

1020 

1016 

1016 

1014 

1008 

1008 

1010 

1013 

1017 

1020 

1021 

1015 

1953 

1018 

1023 

1016 

1017 

1013 

1008 

1009 

1010 

1013 

1018 

1021 

1023 

1016 

1954 

1016 

1019 

1020 

1015 

1012 

1009 

1008 

1010 

1010 

1018 

1020 

1022 

1015 

1955 

1020 

1016 

1020 

1017 

1011 

1009 

1009 

1010 

1013 

1016 

1021 

1018 

1015 

1956 

1015 

1015 

1019 

1015 

1013 

1009 

1008 

1010 

1014 

1019 

1022 

1021 

1015 

1957 

1020 

1020 

1017 

1017 

1013 

1009 

1007 

1009 

1013 

1016 

1021 

1018 

1015 

1958 

1020 

1019 

1017 

1016 

1013 

1009 

1008 

1011 

1012 

1019 

1021 

1020 

1015 

1959 

1018 

1022 

1020 

1014 

1013 

1008 

1008 

1007 

1011 

1016 

1020 

1021 

1015 

1960 

1019 

1019 

1017 

1016 

1011 

1011 

1010 

1010 

1014 

1019 

1019 

1018 

1015 

MEAN 

1018. 

6  1019. 

1  1018.0  1016.0  1012. 

5  1008. 

8  1008. 

5  1009.7  1012.6  1017. 

5  1020. 

3  1020.1 

1015.1 

CLINO 

1018. 

4  1018. 

5  1017.6  1015.4  1012. 

2  1008. 

8  1008. 

8  1009.6  1012.1  1017. 

3  1019. 

8  1019.2 

1014.8 

TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

2.3 

3.9 

1952 

2.9 

1.5 

1953 

2.7 

2.8 

1954 

3.9 

4.4 

1955 

2.2 

4.5 

1956 

2.5 

1.7 

1957 

3.5 

2.3 

1958 

3.5 

4.3 

1959 

2.7 

5.9 

1960 

3.5 

4.9 

MEAN 

3.0 

3.6 

CLINO 

2.5 

2.5 

10 

7 

16 

1 

11 

6 

15 

9 

10 

7 

16 

4 

12 

5 

16 

6 

12.8 
11.1 


11.8 
11.0 


19 

9 

23 

8 

20 

8 

24 

1 

18 

4 

23 

1 

22 

2 

26 

8 

20 

4 

24 

7 

19 

9 

24 

0 

21 

a 

25 

1 

25.9    21.8 


23.1 
22.7 


25.9 
25.9 


9.8 
11.8 


13.8 
14.0 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1956 


432 


1958    356 


302 


MAR 


1951  220  138  224 

1952  418  190  154 

1953  226  123  203 

1954  225  178  181 

1955  450  170  176 


246 


APR 


190 


MAY 


144 


JUN 


142  99  87 

178  136  267 

93  158  311 

198  215  232 

148  169  253 


148 


210 
304 
387 
163 
167 


91 

100 

534 

166 

381 

128 

221 

116 

238 

326 

NOV 


265 


DEC 


480 


TOTAL 


371  362  2083 

134  333  2883 

214  284  2886 

119  312  2231 

264  246  2878 


3046 


1959 

435 

211 

226 

209 

159 

161 

341 

343 

288 

239 

133 

390 

3135 

1960 

283 

170 

165 

100 

190 

167 

151 

180 

309 

158 

220 

455 

2548 

MEAN 

330, 

5 

195, 

2 

190.1 

165. 

3 

157.4 

189. 

7 

247 

5 

200.2 

279.1 

187 

3 

209.2 

356. 

0 

2707 

CLINO 

309 

191 

173 

164 

135 

167 

223 

154 

248 

217 

225 

353 

2559 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


KOCH  I 

NOTES  ON  PAGE  327 


WMO  47893   33  34N  133  33E 


STATION  PRESSURE  MB 


1951 

1021 

1016 

1018 

1016 

1012 

1008 

1010 

1010 

1013 

1015 

1019 

1019 

1015 

1952 

1019 

1019 

1015 

1016 

1013 

1009 

1008 

1010 

1013 

1016 

1018 

1022 

1015 

1953 

1019 

1023 

1016 

1016 

1013 

1008 

1010 

1009 

1012 

1017 

1020 

1022 

1015 

1954 

1017 

1019 

1019 

1014 

1012 

1008 

1008 

1009 

1009 

1016 

1019 

1022 

1014 

1955 

1022 

1015 

1018 

1016 

1011 

1010 

1009 

1009 

1012 

1014 

1020 

1018 

1015 

1956 

1016 

1016 

1018 

1014 

1012 

1009 

1008 

1009 

1013 

1017 

1021 

1023 

1015 

1957 

1020 

1020 

1017 

1016 

1012 

1009 

1008 

1009 

1011 

1016 

1020 

1019 

1015 

1958 

1021 

1018 

1017 

1016 

1012 

1009 

1009 

1011 

1011 

1018 

1020 

1020 

1015 

1959 

1019 

1020 

1020 

1015 

1012 

1008 

1009 

1007 

1011 

1016 

1019 

1021 

1015 

1960 

1020 

1019 

1016 

1015 

1011 

1011 

1010 

1008 

1014 

1017 

1019 

1019 

1015 

MEAN 

1019. 

4  1018. 

5  1017.4  1015. 

4  1012. 

0  1008. 

9  1008. 

9  1009. 

1011 

9  1016.2  1019. 

5  1020.5 

1014 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 


JAN 

1021 
1019 
1019 
1017 
1022 

1016 
1020 
1021 
1019 
1020 


FEB 

1017 
1019 
1023 
1019 

1015 

1016 
1020 
1019 
1020 
1019 


MAR 

1018 
1015 
1016 
1020 
1018 

1018 
1017 
1017 
1020 
1016 


APR 

1016 
1016 
1017 
1014 
1016 

1014 
1017 
1017 
1015 
1015 


MAY 

1012 
1013 
1013 
1013 
1011 

1013 
1013 
1013 
1013 
1011 


JUN 

1008 
1009 
1008 
1008 
1010 

1010 
1009 
1009 
1008 
1011 


JUL 

1010 
1008 
1010 
1008 
1010 

1009 

1008 
1009 
1009 
1010 


AUG 

1011 
1011 
1010 
1010 
1010 

1009 
1009 
1011 
1007 
1009 


SEP 

1013 
1013 
1012 
1009 
1012 

1013 
1011 
1011 
1011 
1014 


OCT 

1016 
1017 
1017 
1017 
1014 

1017 
1016 
1018 
1016 
1017 


NOV 

1020 
1018 
1020 
1019 
1020 

1021 
1020 
1020 
1019 
1019 


DEC 

1020 
1022 
1023 
1022 
1018 

1023 

1019 
1020 
1022 
1019 


MEAN   1019.4  1018.7  1017.5  1015.7  1012.5  1009.0  1009.1  1009.7  1011.9  1016.5  1019.6  1020.8 
CLINO   1019.4  1018.3  1017.0  1015.2  1012.3  1008.9  1009.2  1009.5  1011.5  1016.4  1019.2  1020.0 


MEAN 

1015 
1015 
1016 
1015 
1015 

1015 
1015 
1015 
1015 
1015 

1015.0 
1014.7 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 


1956 
1957 
1958 
1959 

1960 

MEAN 
CLINO 


7.9 

7.7 


19.0 

23.0 

26 

8 

19.5 

22.4 

26 

8 

19.2 

22.2 

27 

0 

17.7 
17.8 


8.7 
7.8 
9.5 
8.6 
8.3 

5.0 
8.3 
9.8 
9.1 
6.9 

8.2 
7.8 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

43 

202 

235 

418 

329 

250 

685 

388 

220 

89 

1952 

82 

128 

312 

333 

412 

282 

331 

395 

130 

89 

1953 

48 

49 

159 

151 

417 

618 

427 

165 

489 

131 

1954 

88 

160 

47 

416 

243 

767 

657 

280 

718 

55 

1955 

41 

118 

172 

385 

180 

314 

336 

263 

90 

191 

1956 

148 

33 

316 

266 

387 

229 

146 

244 

779 

220 

1957 

42 

102 

38 

C?5 

277 

526 

231 

328 

597 

90 

1958 

82 

177 

195 

357 

209 

209 

229 

257 

253 

289 

1959 

45 

211 

150 

582 

269 

291 

255 

332 

260 

120 

1960 

46 

24 

184 

309 

247 

311 

188 

277 

319 

83 

MEAN 

66.5 

120.4 

180.8 

351.3 

297.0 

379.7 

348.5 

292.9 

385.5 

135 

CLINO 

55 

97 

177 

261 

279 

344 

369 

344 

350 

184 

120 

132 

3111 

189 

22 

2705 

51 

57 

2762 

75 

163 

3669 

110 

33 

2233 

25 

1 

2794 

74 

86 

2687 

76 

99 

2432 

121 

143 

2779 

93 

24 

2105 

93.4 

76.0 

2727 

108 

80 

2646 

ASIA 


KYOTO  JAPAN  WMO  47759   35  01N  135  44E 

NOTES  ON  PAGE  327 

STATION  PRESSURE  MB 


1951 

1016 

1013 

1013 

1012 

1008 

1004 

1005 

1006 

1009 

1012 

1014 

1015 

1011 

1952 

1014 

1014 

1011 

1012 

1009 

1004 

1004 

1006 

1008 

1012 

1015 

1017 

1011 

1953 

1014 

1018 

1012 

1012 

1009 

1003 

1005 

1005 

1008 

1013 

1016 

1018 

1011 

1954 

1013 

1015 

1015 

1010 

1008 

1004 

1004 

1005 

1006 

1013 

1015 

1017 

1010 

1955 

1016 

1011 

1015 

1012 

1007 

1005 

1005 

1005 

1008 

1011 

1016 

1013 

1010 

1956 

1011 

1011 

1014 

1010 

1008 

1005 

1004 

1005 

1009 

1014 

1017 

1017 

1010 

1957 

1016 

1016 

1012 

1012 

1008 

1004 

1003 

1005 

1008 

1012 

1016 

1014 

1011 

1956 

1016 

1014 

1012 

1012 

1008 

J.005 

1004 

1006 

1007 

1014 

1016 

1015 

1011 

1959 

1014 

1017 

1015 

1010 

1008 

1003 

1004 

1002 

1006 

1012 

1015 

1017 

1010 

1960 

1015 

1015 

1013 

1011 

1007 

1006 

1005 

1005 

1010 

1013 

1015 

1014 

1011 

MEAN   1014.5  1014.4  1013.2  1011.3  1008.0  1004.3  1004.3  1005.0  1007.9  1012.6  1015.5  1015.7   1010.6 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1021 

1018 

1018 

1017 

1013 

1009 

1010 

1011 

1014 

1017 

1020 

1020 

1016 

1952 

1019 

1020 

101,6 

1017 

1014 

1009 

1009 

1011 

1013 

1018 

1020 

1022 

1016 

1953 

1019 

1023 

1017 

1017 

1014 

1008 

1010 

1010 

1013 

1018 

1021 

1023 

1016 

1954 

1018 

1020 

1020 

1015 

1013 

1009 

1009 

1010 

1011 

1018 

1020 

1023 

1016 

1955 

1022 

1016 

1020 

1017 

1012 

1010 

1010 

1010 

1013 

1016 

1021 

1019 

1016 

1956 

1016" 

1016 

1019 

1015 

1014 

1010 

1009 

1010 

1014 

1019 

1022 

1023 

1016 

1957 

1021 

1021 

1017 

1017 

1013 

1009 

1008 

1010 

1013 

1017 

1022 

1019 

1016 

1958 

1021 

1019 

1017 

1017 

1013 

1010 

1009 

1011 

1012 

1019 

1021 

1021 

1016 

1959 

1019 

1022 

1021 

1015 

1013 

1008 

1008 

1007 

1011 

1017 

1021 

1022 

1015 

1960 

1020 

1020 

1018 

1017 

1012 

1011 

1010 

1010 

1015 

1018 

1020 

1019 

1016 

MEAN 

1019.6  1019. 

5  1018. 

3  1016.4  1013. 

1  1009.3  1009.2 

1010.0 

1012.9  1017. 

7  1020. 

8  1021.1 

1015. 

7 

CLINO 

1019.6  1019. 

0  1018. 

0  1016.0  1012. 

7  1009.3  1009.4 

1010.0 

1012.4  1017. 

5  1020. 

2  1020.4 

1015. 

4 

TEMPERATURE  DEC  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

3.5 

4.8 

7.4 

12.5 

18.0 

21 

0 

25.2 

28.0 

21.0 

1952 

3.7 

2.6 

6.0 

11.4 

15.9 

20 

3 

24.2 

26.6 

22.3 

1953 

2.9 

4.0 

8.6 

11.6 

17.8 

22 

1 

25.7 

27.2 

23.0 

1954 

5.1 

5.3 

7.6 

14.5 

18.0 

20 

0 

24.1 

27.7 

24.1 

1955 

3.2 

5.6 

8.9 

14.1 

18.2 

23 

3 

27.7 

27.0 

23.3 

1956 

3.6 

3.4 

8.3 

12.8 

17.3 

22 

4 

26.2 

25.9 

23.4 

1957 

4.3 

3.6 

5.2 

14.1 

16.7 

21 

2 

25.2 

27.3 

20.9 

1958 

4.0 

5.3 

7.5 

13.9 

17.9 

22 

4 

26.6 

26.8 

23.4 

1959 

3.4 

7.5 

9.0 

14.0 

18.4 

21 

8 

26.7 

27.3 

24.3 

1960 

3.9 

5.4 

8.9 

12.3 

18.0 

21 

8 

26.8 

27.5 

23.4 

MEAN 

3.8 

4.8 

7.7 

13.1 

17.6 

21 

6 

25.8 

27.1 

22.9 

CLINO 

3.3 

3.8 

6.9 

12.5 

17.6 

21 

7 

26.0 

26.9 

22.9 

ov 

DEC 

MEAN 

10.8 

7.2 

14.8 

11.7 

5.9 

13.9 

10.2 

7.1 

14.8 

12.1 

6.6 

15.1 

9.6 

6.8 

15.4 

10.3 

4.3 

14.6 

12.1 

7.0 

14.5 

10.7 

7.1 

15.2 

PRECIPITATION  MM 


1951 

47 

79 

103 

169 

119 

141 

488 

41 

121 

84 

110 

54 

1556 

1952 

76 

80 

167 

210 

164 

241 

426 

131 

150 

105 

81 

21 

1852 

1953 

49 

81 

133 

66 

233 

378 

392 

164 

396 

57 

38 

52 

2039 

1954 

103 

60 

82 

136 

207 

514 

252 

88 

237 

48 

62 

54 

1843 

1955 

60 

104 

174 

188 

130 

175 

202 

147 

125 

130 

89 

24 

1548 

1956 

34 

60 

199 

171 

237 

251 

159 

294 

231 

123 

66 

5 

1830 

1957 

56 

56 

70 

150 

125 

251 

336 

173 

309 

47 

42 

67 

1682 

1958 

84 

77 

63 

165 

103 

210 

241 

192 

339 

256 

78 

82 

1890 

1959 

82 

165 

98 

181 

145 

88 

193 

452 

?69 

112 

101 

98 

1984 

1960 

41 

27 

71 

149 

199 

146 

133 

460 

157 

111 

99 

31 

1624 

MEAN 

63.2 

78.9 

116.0 

158.5 

166.2 

239.5 

282.2 

214.2 

233.4 

107.3 

76.6 

48.8 

1784.8 

CLINO 

51 

65 

108 

141 

143 

233 

216 

160 

202 

124 

83 

53 

1579 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


MAEBASHI  JAPAN  WMO  47624   36  24N  139  04E   113  M 

NOTES  ON  PAGE  327 


STATION  PRESSURE  MB 


1951 

1004 

1003 

1002 

1003 

999 

995 

998 

999 

1000 

1003 

1003 

1003 

1001 

1952 

1002 

1004 

1001 

1003 

1000 

995 

996 

997 

998 

1004 

1006 

1005 

1001 

1953 

1001 

1007 

1001 

1002 

1001 

995 

997 

997 

1001 

1005 

1005 

1007 

1002 

1954 

1003 

1003 

1005 

1001 

999 

998 

997 

998 

999 

1005 

1006 

1006 

1002 

1955 

1003 

1000 

1006 

1003 

998 

996 

997 

998 

1000 

1002 

1006 

1001 

1001 

1956 

999 

998 

1004 

1001 

1000 

996 

996 

996 

1002 

1006 

1007 

1004 

1001 

1957 

1004 

1004 

1000 

1002 

999 

996 

995 

997 

1000 

1002 

1007 

1003 

1001 

1958 

1004 

1003 

1001 

1002 

999 

996 

996 

998 

998 

1006 

1007 

1004 

1001 

1959 

1001 

1007 

1005 

1001 

999 

996 

995 

994 

999 

1004 

1006 

1005 

1001 

1960 

1002 

1003 

1002 

1002 

998 

998 

996 

999 

1002 

1005 

1005 

1002 

1001 

MEAN   1002.3  1003.2  1002.7  1002.0   999.2   996.1   996.3   997.3   999.9  1004.2  1005.8  1004.0   1001.1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1951 

1018 

1017 

1016 

1016 

1012 

1008 

1011 

1011 

1013 

1017 

1017 

1017 

1014 

1952 

1016 

1018 

1015 

1016 

1013 

1008 

1009 

1010 

1013 

1017 

1020 

1019 

1015 

1953 

1015 

1021 

1014 

1016 

1014 

1008 

1010 

loio 

1014 

1018 

1019 

1021 

1015 

1954 

1017 

1017 

1018 

1015 

1013 

1011 

1010 

1011 

1012 

1018 

1020 

1020 

1015 

1955 

1018 

1013 

1019 

1016 

1011 

1009 

1010 

1011 

1013 

1015 

1020 

1015 

1014 

1956 

1013 

1012 

1018 

1014 

1014 

1009 

1009 

1009 

1015 

1020 

1020 

1018 

1014 

1957 

1018 

1018 

1014 

1016 

1012 

1009 

1008 

1010 

1013 

1015 

1020 

1017 

1014 

1958 

1018 

1017 

1015 

1016 

1012 

1009 

1008 

1011 

1011 

1019 

1021 

1018 

1015 

1959 

1015 

1021 

1019 

1015 

1012 

1009 

1007 

1007 

1012 

1017 

1020 

1019 

1014 

1960 

1016 

1017 

1015 

1015 

1011 

1011 

1009 

1011 

1015 

1019 

1019 

1015 

1014 

MEAN 

1016.4  1017. 

1016.3  1015.5  1012.4  1009. 

1009. 

1010. 

1013. 

1017.5  1019.6 

1017.9 

1014 

CL1NO   1016.0  1016.1  1015.7  1014.7  1012.2  1009.4  1009.3  1010.4  1012.7  1017.3  1018.8  1017.2   1014.2 
TEMPERATURE  DEG  C 


23.5    25.9    19.1    16.2     9.8 
23.8    25.7    21.2    15.5    11.2 


1951 

1 

9 

1952 

3 

1 

1953 

1 

9 

1954 

3 

3 

1955 

2 

5 

1956 

2 

8 

1957 

3 

9 

1958 

3 

2 

1959 

2 

,4 

1960 

3 

4 

21 

5 

16 

1 

19 

4 

15 

8 

21 

8 

14 

8 

22 

3 

16 

4 

21 

8 

15 

3 

132 

68 

116 

159 

144 

73 

247 

195 

11 

126 

247 

231 

95 

122 

282 

179 

53 

174 

64 

222 

58 

65 

197 

279 

447 

152 

110 

202 

159 

353 

259 

123 

142 

55 

45 

219 

111 

84 

119.6 

161.7 

175.0 

213.2 

228.4 

121 

99 

166 

198 

199 

196 

138 

13.4 
13.6 


16.7    20.7 


PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1951  23      47  101  132  68  116  159  187  130  98  66  14  1141 

1952  31      37  84  144  73  247  195  88  117  77  56  15  1164 


1953  13  37  73  11  126  247  231  164  226  87  5  54  1274 

1954  34  18  65  95  122  282  179  75  278  55  60  13  1276 

1955  28  56  99  53  174  64  222  464  251  304  62  1  1778 

1956  49  29  86  102  179  150  142  164  199  172  39  0  1311 

1957  1  46  45  78  144  189  221  139  266  63  13  29  1234 

1958  42  35  38  44  58  65  197  279  447  152  49  60  1466 

1959  35  48  52  66  110  202  159  353  259  123  74  47  1528 

1960  17  5  35  95  142  55  45  219  111  84  49  24  881 


MEAN     27.3    35.8    67.8    82.0   119.6   161.7   175.0   213.2   228.4   121.5    47.3    25.7   1305. 
CLINO     21       33      49       77      99     166     198     199     196     138      48      24     1246 


ASIA 


MATSUMOTO  JAPAN  WMO  47618   36  1 5N  137  58E   611  M 

NOTES  ON  PAGE  327 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

945 

944 

943 

945 

942 

939 

942 

943 

944 

946 

946 

945 

944 

1952 

943 

944 

942 

945 

943 

939 

940 

942 

944 

947 

948 

946 

944 

1953 

942 

947 

942 

944 

943 

938 

941 

942 

944 

947 

947 

949 

944 

1954 

944 

945 

946 

943 

942 

940 

940 

943 

943 

947 

948 

948 

944 

1955 

945 

941 

947 

945 

941 

940 

942 

942 

944 

945 

948 

944 

944 

1956 

940 

940 

945 

943 

943 

940 

940 

941 

946 

949 

949 

945 

943 

1957 

945 

945 

941 

945 

942 

940 

939 

942 

944 

945 

949 

945 

944 

1958 

945 

944 

943 

944 

942 

940 

940 

943 

943 

948 

949 

946 

944 

1959 

943 

948 

946 

94  3 

943 

939 

940 

939 

943 

947 

949 

947 

944 

1960 

943 

94  5 

943 

944 

941 

942 

941 

943 

946 

948 

947 

944 

944 

MEAN    943.5  944.3  943.8   944.1  942.2   939.7  940.5   942.0  944.1   946.9   948.0  945.9  943.8 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN  FEB  MAR     APR  MAY     JUN  JUL     AUG  SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

1951  1020  1018  1017  1017  1012  1008  1010  1010  1013  1017  1018  1019  1015 

1952  1018  1020  1016  1016  1013  1008  1008  1010  1013  1018  1021  1020  1015 

1953  1017  1022  1015  1016  1013  1007  1009  1010  1013  1018  1020  1023  1015 

1954  1018  1019  1019  1014  1012  1009  1008  1010  1011  1019  1021  1022  1015 

1955  1019  1015  1020  1016  1011  1009  1009  1010  1013  1016  1021  1017  1015 

1956  1015  1014  1019  1014  1013  1008  1008  1009  1014  1020  1022  1020  1015 

1957  1020  1020  1015  1016  1012  1009  1007  1009  1013  1016  1022  1018  1015 

1958  1019  1019  1016  1016  1012  1009  1007  1010  1011  1020  1022  1020  1015 

1959  1017  1022  1019  1015  1013  1008  1007  1007  1011  1018  1021  1021  1015 


1960 


1018    1019    1016    1016    1011    1010    1009    1011    1015    1019    1020    1017     1015 


MEAN   1018.1  1018.8  1017.2  1015.6  1012.2  1008.5  1008.2  1009.6  1012.7  1018.1  1020.8  1019.7  1015.0 

CLINO   1017.9  1017.9  1016.7  1015.0  1012.0  1008.7  1008.7  1010.0  1012.7  1017.9  1020.2  1018.9  1014.7 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

.2  6.5  2.8     10.8 

.5  7.9  2.0     10.8 

.4  5.7  2.6     10.7 

.5  6.6  2.0     11.1 

.2  5.8  2.4     11.7 

19.5    23.3    22.7    19.8    13.3  5.9  -  0.2     10.8 

17.9    22.6    24.4    17.3    12.5  7.5  2.9     10.8 

20.2  24.1    23.4    19.8    12.0  6.2  2.0     11.4 

18.3  23.5    23.8    20.6    13.2  7.2  2.2     11.8 
19.1    23.1    24.1    19.8    12.7  7.8  1.6     11.5 

18.9    23.0    23.9    19.3    12.7  6.7  2.0     11.2 

19.1    23.4    24.0    19.4    12.5  6.5  1.7     11.0 


1951 

- 

2.3 

-  0.1 

3.9 

8.5 

1952 

- 

1.2 

-  3.2 

2.1 

9.6 

1953 

- 

1.7 

-  0.3 

4.5 

7.9 

1954 

- 

0.3 

0.2 

3.2 

11.0 

1955 

" 

0.8 

1.0 

4.7 

10.9 

1956 

_ 

1.2 

-  1.4 

3.9 

9.5 

1957 

0.1 

-  1.3 

1.1 

11.0 

1958 

0.1 

-  0.6 

4.1 

10.8 

1959 

- 

0.8 

3.3 

5.0 

10.8 

1960 

~ 

0.4 

1.1 

5.0 

8.7 

MEAN 

_ 

0.9 

-  0.1 

3.8 

9.9 

CLINO 

- 

1.1 

-  1.0 

3.1 

9.4 

18 

2 

21 

9 

24 

8 

16 

8 

18 

8 

22 

5 

24 

5 

19 

5 

19 

2 

22 

2 

22 

4 

19 

3 

16 

7 

21 

9 

24 

9 

20 

9 

20 

6 

25 

2 

23 

8 

18 

8 

PRECIPITATION  MM 


1951 

37 

1952 

83 

1953 

34 

1954 

62 

1955 

29 

1956 

57 

1957 

11 

1958 

67 

1959 

37 

1960 

26 

MEAN 

44 

CLINO 

35 

166 

58 

141 

249 

71 

101 

58 

163 

92 

219 

203 

68 

158 

69 

27 

115 

283 

220 

147 

243 

67 

96 

147 

277 

119 

106 

170 

31 

66 

117 

69 

64 

100 

171 

212 

121 

165 

159 

97 

196 

171 

86 

69 

81 

167 

166 

123 

184 

49 

76 

39 

73 

170 

160 

205 

180 

105 

96 

145 

151 

166 

196 

143 

72 

132 

77 

84 

175 

118 

72 

96.1 

104.2 

161.0 

152.3 

131.2 

171.7 

96 

84 

87 

142 

132 

116 

138 

118 

TOTAL 

1137 
1320 
1286 
1204 
1075 

1270 

1033 

1210 

1338 

902 

1177.! 
1063 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


MATSUE 

NOTES  ON  PAGE  327 


WMO  47741   35  27N  133  04E 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

1020 

1016 

1017 

1015 

1010 

1006 

1008 

1007 

1012 

1015 

1018 

1018 

1014 

1952 

1018 

1019 

1015 

1014 

1011 

1006 

1006 

1008 

1011 

1016 

1018 

1020 

1014 

1953 

1017 

1021 

1015 

1015 

1010 

1005 

1006 

1008 

1011 

1016 

1019 

1021 

1014 

1954 

1016 

1018 

1019 

1013 

1010 

1006 

1006 

1008 

1007 

1016 

1018 

1021 

1013 

1955 

1020 

1014 

1018 

1014 

1009 

1007 

1006 

1008 

1011 

1015 

1019 

1017 

1013 

1956 

1014 

1014 

1017 

1012 

1010 

1007 

1006 

1007 

1011 

1017 

1020 

1021 

1013 

1957 

1019 

1020 

1016 

1014 

1011 

1007 

1005 

1006 

1011 

1015 

1020 

1017 

1013 

1958 

1019 

1018 

1015 

1014 

1011 

1007 

1006 

1008 

1010 

1017 

1020 

1018 

1014 

1959 

1017 

1020 

1019 

1012 

1011 

1006 

1005 

1005 

1009 

1015 

1018 

1020 

1013 

1960 

1018 

1018 

1015 

1014 

1009 

1008 

1008 

1007 

1012 

1017 

1018 

1017 

1013 

MEAN 

1017.8  1017.8  1016.6  1013.7  1010. 

2  1006. 

5  1006.2  1007.2 

1010. 

>  1015.9  1018. 

8  1019.0 

1013. 

4 

CLINO 

1019.7  1019.6  1018.6  1015.5  1011 

9  1008. 

3  1008. 

1009.0 

1012.2  1018.0  1020. 

5  1020.5 

1015. 

2 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951  1022  1019 

1952  1020  1021 

1953  1020  1024 

1954  1019  1020 

1955  1022  1016 


1017 


1956  1017 

1957  1021  1022 

1958  1022  1020 

1959  1019  1022 

1960  1021  1020 


MEAN   1020.3  1020.1 


1019 

1017 

1012 

1008 

1010 

1010 

1014 

1017 

1020 

1017 

1016 

1014 

1008 

1008 

1010 

1013 

1018 

1021 

1017 

1018 

1013 

1007 

1009 

1010 

1013 

1018 

1022 

1021 

1015 

1012 

1008 

1008 

1010 

1010 

1019 

1020 

1020 

1017 

1011 

1009 

1008 

1010 

1013 

1017 

1021 

1019 

1014 

1012 

1009 

1008 

1009 

1013 

1019 

1023 

1018 

1016 

1013 

1009 

1007 

1009 

1013 

1017 

1022 

1017 

1016 

1013 

1009 

1008 

1010 

1012 

1019 

1022 

1021 

1014 

1013 

1008 

1008 

1007 

1011 

1018 

1020 

1018 

1016 

1011 

1010 

1010 

1009 

1014 

1019 

1020 

1018.7  1015.9  1012.4  1008.5  1008.4  1009.4 

1012.6 

1018. 

1021 

DEC 

1020 
1023 
1024 
1023 
1019 

1023 
1019 
1021 
1022 
1019 


CLINO   1019.7  1019.6  1018.6  1015.5  1011.9  1008.3  1008.1  1009.0  1012.2  1018.0  1020.5  1020.5 


MEAN 

1016 
1016 
1016 
1015 
1015 

1015 
1016 
1016 
1015 
1016 

1015. 
1015. 


TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR  JAN     FEE 

1951  3.8  5 

1952  4.2  i 

1953  3.5  « 

1954  5.7  5 

1955  3.4  5 

1956  3.9  2 

1957  4.5  : 

1958  3.9  < 

1959  3.6  « 

1960  4.4  t 

MEAN  4.1  <■ 

CLINO  3.8  i 


\R  APR 

6.6  11.5 

6.5  12.5 

8.1  11.1 

7.2  13.1 


8.4 


5.2 

7.7 
8.7 


13.0 


23.5    27.6 


20.3    24.3 


17 

0 

20 

6 

24 

R 

17 

2 

19 

2 

23 

5 

17 

1 

22 

6 

26 

9 

16 

5 

20 

9 

25 

6 

16 

6 

20 

0 

24 

1 

16 

8 

21 

7 

25 

8 

17 

6 

20 

9 

25 

8 

17 

0 

21 

2 

25 

7 

16 

9 

20 

8 

25 

0 

16 

6 

20 

S 

25 

1 

22.1 
22.0 


16.1 
15.8 


7.1 
7.6 


7.0 
8.1 


14.1 
13.9 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

87 

164 

133 

119 

167 

31 

318 

25 

67 

248 

218 

170 

1747 

1952 

164 

199 

139 

108 

122 

207 

346 

77 

306 

77 

87 

116 

1948 

1953 

258 

148 

151 

124 

164 

348 

541 

203 

319 

79 

200 

150 

2685 

1954 

256 

194 

167 

127 

200 

324 

260 

24 

245 

78 

77 

157 

2129 

1955 

140 

144 

116 

HI 

36 

166 

219 

138 

176 

171 

97 

80 

1594 

1956 

169 

218 

193 

148 

107 

305 

97 

274 

131 

168 

85 

63 

1958 

1957 

222 

144 

98 

103 

152 

189 

360 

57 

94 

118 

72 

127 

1736 

1958 

204 

143 

99 

224 

97 

147 

315 

266 

138 

182 

196 

158 

2169 

1959 

165 

171 

94 

157 

231 

82 

234 

163 

315 

118 

132 

241 

2103 

1960 

175 

138 

105 

119 

160 

131 

137 

148 

212 

158 

145 

180 

1808 

MEAN 

184.0 

166.3 

129.5 

134.0 

143.6 

193.0 

284.7 

137.5 

200.3 

139.7 

130.9 

)*i.2 

1987.7 

CLINO 

171 

162 

130 

116 

132 

189 

219 

150 

269 

166 

125 

153 

1980 

ASIA 


MIYAKO 

NOTES  ON  PAGE  327 


WMO  47585   39  39N  141  58E 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

1011 

1010 

1010 

1010 

1006 

1003 

1005 

1006 

1008 

1011 

1010 

1010 

1008 

1952 

1009 

1011 

1009 

1010 

1007 

1003 

1004 

1005 

1007 

1012 

1014 

1013 

1009 

1953 

1007 

1013 

1008 

1009 

1009 

1004 

1005 

1005 

1009 

1012 

1011 

1014 

1009 

1954 

1010 

1010 

1012 

1009 

1005 

1007 

1006 

1005 

1007 

1013 

1013 

1012 

1009 

1955 

1009 

1005 

1013 

1009 

1006 

1003 

1004 

1005 

1008 

1010 

1013 

1007 

1008 

1956 

1005 

1005 

1011 

1007 

1007 

1004 

1004 

1004 

1009 

1014 

1013 

1009 

1008 

1957 

1010 

1012 

1006 

1009 

1006 

1005 

1003 

1005 

1008 

1009 

1014 

1010 

1008 

1958 

1009 

1010 

1008 

1009 

1006 

1004 

1003 

1006 

1007 

1014 

1015 

1010 

1008 

1959 

1007 

1014 

1013 

1007 

1006 

1004 

1002 

1003 

1007 

1012 

1014 

1012 

1008 

1960 

1007 

1009 

1009 

1009 

1006 

1005 

1004 

1006 

1009 

1014 

1012 

1008 

1008 

MEAN 

1008. 

4  1009. 

9  1009. 

9  1008.8  1006.4  1004. 

>  1004. 

0  1005.0 

1007.9  1012. 

1  1012. 

9  1010.5 

1008 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR    JAN 


1951 

1017 

1016 

1016 

1015 

1012 

1008 

1011 

1011 

1013 

1017 

1016 

1016 

1014 

1952 

1015 

1017 

1015 

1016 

1013 

1009 

1009 

1011 

1013 

1018 

1020 

1019 

1015 

1953 

1013 

1019 

1014 

1015 

1014 

1010 

1010 

1010 

1014 

1018 

1017 

1020 

1015 

1954 

1016 

1016 

1018 

1015 

1011 

1013 

1011 

1011 

1013 

1018 

1019 

1018 

1015 

1955 

1015 

1011 

1019 

1015 

1012 

1009 

1009 

1011 

1014 

1015 

1019 

1012 

1013 

1956 

1011 

1011 

1017 

1013 

1012 

1009 

1010 

1009 

1015 

1020 

1019 

1015 

1013 

1957 

1016 

1017 

1012 

1014 

1012 

1010 

1009 

1010 

1013 

1015 

1019 

1015 

1014 

1958 

1015 

1015 

1013 

1014 

1012 

1010 

1009 

1011 

1012 

1020 

1021 

1016 

1014 

1959 

1013 

1020 

1019 

1013 

1011 

1010 

1008 

1009 

1012 

1017 

1020 

1018 

1014 

1960 

1013 

1015 

1015 

1015 

1012 

1011 

1009 

1012 

1015 

1020 

1019 

1014 

1014 

MEAN   1014.4  1015.7  1015.8  1014.5  1012.1  1009.9  1009.5  1010.5  1013.4  1017.8  1018.8  1016.3   1014.1 
CLINO   1013.8  1014.3  1014.5  1013.5  1011.6  1009.8  1009.4  1010.6  1012.9  1017.1  1017.7  1015.2   1013.3 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

-  1.7 

0.0 

2.7 

1952 

-  0.2 

-  2.5 

1.2 

1953 

-  0.8 

-  0.4 

4.1 

1954 

0.0 

1.7 

2.8 

1955 

-  0.1 

1.0 

3.9 

1956 

-  0.1 

-  0.2 

3.4 

1957 

1.0 

-  1.0 

1.7 

1958 

0.8 

1.5 

3.1 

1959 

0.0 

2.4 

3.8 

1960 

-  0.8 

1.8 

3.4 

MEAN 

-  0.2 

0.4 

3.0 

CLINO 

-  0.2 

-  0.1 

2.6 

13.1 
13.7 


13.1 

13.0 


21.5 
21.1 


20.4 
22.6 
21.2 


18.4 
18.0 


7.2 
6.9 


7.2 
8.5 
7.2 


MEAN 
10. 


11.0 
10.7 


16.0    20.3 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1951  7  51 

1952  48  40 

1953  81  6 

1954  21  10 

1955  91  84 

1956  58  85 

1957  30  96 

1958  89  267 

1959  24  65 

1960  135  14 


MEAN 
CLINO 


160 
283 
154 
128 


122 

140 

81 

33 

61 

176 

52 

111 

109 

213 

142 

75 

144 

142 

182 

108 

205 

49 

50 

402 

93 

24 

200 

213 

305 

152 

30 

142 

132 

288 

71.8   122.4    76.1   103.1 


DEC 


16 


TOTAL 


71  1142 

17  1150 

78  1228 

79  1383 
182  1530 


1293 


283 

97 

96 
81 

165 
110 

276 

50 

247 
259 

94 

193 

34     1521 
88     131," 

163.9 
129 

120.0 
132 

120.7 
132 

178.0 
203 

176.4 

158 

67.3 

70 

87.5   1545.6 
62    ri288 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


MIYAZAKI  JAPAN  WMO  47830   31  55N  111  25E     8  M 

NOTES  ON  PAGE  327 

STATION  PRESSURE  MB 


1951 

1021 

1016 

1018 

1015 

1012 

1008 

1009 

1009 

1012 

1014 

1019 

1020 

1014 

1952 

1019 

1019 

1015 

1015 

1011 

1007 

1007 

1009 

1012 

1016 

1017 

1022 

1014 

1953 

1020 

1022 

1016 

1016 

1012 

1007 

1009 

1009 

1011 

1016 

1020 

1022 

1015 

1954 

1017 

1019 

1019 

1013 

1011 

1007 

1007 

1008 

1007 

1016 

1018 

1022 

1014 

1955 

1023 

1015 

1018 

1015 

1010 

1009 

1008 

1009 

1010 

1014 

1020 

1018 

1014 

1956 

1016 

1016 

1018 

1013 

1012 

1009 

1008 

1008 

1011 

1016 

1021 

1023 

1014 

1957 

1020 

1020 

1017 

1016 

1011 

1008 

1008 

1007 

1010 

1016 

1020 

1019 

1014 

1958 

1022 

1018 

1016 

1015 

1012 

1008 

1008 

1010 

1010 

1017 

1019 

1020 

1015 

1959 

1020 

1019 

1020 

1014 

1012 

1007 

1008 

1005 

1010 

1015 

1018 

1021 

1014 

1960 

1021 

1020 

1016 

1015 

1010 

1010 

1009 

1007 

1013 

1016 

1019 

1020 

1015 

MEAN 

1019. 

9  1018.4  1017.3  1014. 

7  1011. 

3  1008.0  1008. 

1008. 

1010.6  1015. 

6  1019. 

1020.7 

1014 

1019 

1016 

1013 

1009 

1010 

1010 

1013 

1015 

1020 

1022 

1016 

1016 

1016 

1012 

1008 

1008 

1010 

1013 

1017 

1018 

1023 

1015 

1017 

1017 

1013 

1008 

1010 

1010 

1012 

1017 

1021 

1023 

1016 

1020 

1014 

1012 

1008 

1008 

1009 

1008 

1017 

1019 

1023 

1015 

1019 

1016 

1011 

1010 

1009 

1010 

1011 

1015 

1021 

1019 

1015 

1019 

1014 

1013 

1010 

1009 

1009 

1012 

1017 

1022 

1024 

1015 

1018 

1017 

1012 

1009 

1009 

1008 

1011 

1017 

1021 

1020 

1015 

1017 

1016 

1013 

1009 

1009 

1011 

1011 

1018 

1020 

1021 

1016 

1021 

1015 

1013 

1008 

1009 

1006 

1011 

1016 

1019 

1022 

1015 

1017 

1016 

1011 

1011 

1010 

1008 

1014 

1017 

1020 

1021 

1016 

1018.3  1015. 

7  1012 

3  1009.0  1009. 

1009.1 

1011 

6  1016. 

6  1020. 

1021.8 

1015 

1017.6  1015. 

3  1012. 

2  1008. 

J  1008.8  1008.9 

1011 

3  1016, 

5  1019.6  1020.9 

1015 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB 

1951  1022    1017 

1952  1020    1020 

1953  1021    1024 

1954  1018    1020 

1955  1024    1016 

1956  1017    1017 

1957  1021    1021 

1958  1023    1019 

1959  1021    1020 

1960  1022    1021 

MEAN  1020.9  1019. 

CLINO  1020.6  1019. 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB 

1951  6.9     9. 

1952  7.4     7.6    10.7    15.9    19.5    22.3    25.8    27.0    24.3    17.4    16.6     8.6     16.9 

1953  5.9     8.3    11.4    14.6    18.9    22.9    26.8    26.9    24.1    18.8    13.2    10.5     16.9 

1954  8.9     9.0    10.6    15.8    19.3 

1955  5.5     8.8    12.4    16.1    19.3 

1956  6.5     6.7    11.7    15.5    18.4 

1957  8.4     6.6     9.8    15.6    18.8    21.5    27.2    26.6    21.9    17.4    13.8     9.2     16. 

1958  7.0     8.7    12.0    16.3    18.7    23.0    27.4    27.1    24.8    17.9    13.8    10.0     17. 

1959  6.3    1 

1960  6.4 

MEAN  6.9 

CLINO  6.8 

PRECIPITATION  MM 


2^ 

4 

27 

1 

22 

0 

19 

5 

13 

1 

25 

8 

27 

0 

24 

3 

17 

4 

16 

6 

26 

8 

26 

9 

24 

1 

18 

8 

13 

2 

25 

2 

27 

0 

24 

1 

17 

8 

14 

7 

26 

5 

26 

5 

24 

5 

18 

3 

11 

6 

27 

3 

26 

4 

24 

2 

18 

7 

12 

1 

27 

2 

26 

6 

21 

9 

17 

4 

13 

8 

27 

4 

27 

1 

24 

8 

17 

9 

13 

B 

27 

2 

27 

0 

25 

0 

18 

6 

14 

6 

27 

6 

27 

2 

24 

9 

18 

2 

14 

5 

26 

.6 

26 

9 

24 

0 

18 

3 

13 

8 

26 

5 

26 

7 

23 

9 

18 

3 

13 

8 

1951 

32 

284 

95 

256 

87 

402 

575 

87 

146 

652 

37 

70 

2723 

1952 

81 

134 

163 

244 

324 

713 

406 

318 

64 

34 

347 

51 

2879 

1953 

57 

82 

147 

203 

476 

663 

236 

217 

290 

236 

88 

79 

2774 

1954 

153 

51 

79 

321 

316 

710 

654 

390 

711 

92 

287 

67 

3831 

1955 

42 

136 

250 

245 

301 

583 

261 

195 

210 

166 

86 

27 

2502 

1956 

109 

195 

198 

153 

376 

401 

174 

131 

406 

164 

23 

8 

2338 

1957 

33 

101 

109 

205 

238 

385 

301 

196 

721 

84 

125 

34 

2532 

1958 

63 

88 

151 

228 

334 

322 

41 

145 

155 

357 

40 

142 

2066 

1959 

58 

217 

114 

289 

154 

240 

360 

264 

184 

243 

238 

59 

2420 

1960 

34 

28 

134 

256 

344 

371 

163 

313 

81 

97 

89 

17 

1927 

MEAN 

66.2 

131.6 

144.0 

240.0 

295.0 

479.0 

317.1 

225.6 

29.6.8 

212.5 

136.0 

55.4 

2599 

CLINO 

53 

112 

154 

223 

264 

407 

350 

289 

286 

239 

129 

67 

2571 

ASIA 


NAGASAKI 

NOTES  ON  PAGE  327 


WMO  47817   32  44N  129  52E 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

1020 

1015 

1017 

1013 

1010 

1005 

1007 

1006 

1010 

1012 

1018 

1019 

1013 

1952 

1018 

1018 

1014 

1013 

1009 

1005 

1004 

1007 

1010 

1015 

1015 

1021 

1012 

1953 

1019 

1021 

1015 

1014 

1009 

1005 

1006 

1006 

1009 

1014 

1019 

1021 

1013 

1954 

1016 

1017 

1018 

1011 

1009 

1004 

1004 

1005 

1005 

1014 

1017 

1021 

1012 

1955 

1022 

1014 

1016 

1013 

1008 

1006 

1005 

1006 

1008 

1013 

1018 

1017 

1012 

1956 

1015 

1016 

1016 

1011 

1009 

1006 

1005 

1006 

1008 

1015 

1020 

1023 

1013 

1957 

1019 

1019 

1016 

1013 

1009 

1005 

1005 

1004 

1008 

1014 

1018 

1018 

1012 

1958 

1021 

1017 

1015 

1013 

1009 

1006 

1006 

1007 

1008 

1015 

1018 

1018 

1013 

1959 

1019 

1017 

1018 

1012 

1010 

1005 

1006 

1003 

1007 

1013 

1017 

1020 

1012 

1960 

1020 

1019 

1014 

1013 

1008 

1007 

1007 

1005 

1011 

1015 

1017 

1019 

1013 

MEAN 

1018.9  1017.3  1015.9  1012. 

6  1009.0 

1005. 

4  1005. 

5  1005.5  1008.4  1014. 

0  1017. 

7  1019.7 

1012 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1023 

1018 

1020 

1017 

1013 

1009 

1010 

1009 

1013 

1016 

1021 

1022 

1016 

1952 

1022 

1021 

1017 

1016 

1012 

1008 

1007 

1010 

1013 

1018 

1018 

1024 

1016 

1953 

1022 

1025 

1018 

1018 

1012 

1008 

1009 

1009 

1012 

1017 

1022 

1024 

1016 

1954 

1019 

1021 

1021 

1015 

1012 

1007 

1007 

1008 

1008 

1018 

1020 

1024 

1015 

1955 

1026 

1017 

1019 

1016 

1011 

1009 

1008 

1009 

1011 

1016 

1022 

1020 

1015 

1956 

1019 

1020 

1019 

1015 

1012 

1009 

1008 

1009 

1011 

1018 

1023 

1026 

1016 

1957 

1022 

1023 

1019 

1017 

1012 

1008 

1008 

1007 

1011 

1017 

1021 

1022 

1016 

1958 

1024 

1020 

1018 

1016 

1013 

1009 

1009 

ioio 

1011 

1018 

1021 

1021 

1016 

1959 

1022 

1021 

1021 

1015 

1013 

1008 

1009 

1006 

1010 

1017 

1020 

1023 

1015 

1960 

1023 

1022 

1017 

1016 

1011 

1010 

1010 

1008 

1014 

1018 

1021 

1022 

1016 

MEAN 

1022.2  1020. 

8  1018. 

9  1016. 

1012. 

1008. 

5  1008. 

5  1008.5 

1011.4  1017. 

3  1020. 

9  1022.8 

1015 

LINO 

1021.9  1020. 

4  1018. 

4  1015.5  1012.0  1008. 

3  1008. 

3  1008.4 

1011.4  1017. 

1  1020. 

3  1022.1 

1015 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

5.9 

1952 

6.6 

1953 

5.8 

1954 

8.5 

1955 

5.3 

1956 

6.0 

1957 

7.8 

1958 

6.5 

1959 

5.8 

1960 

6.2 

MEAN 

6.4 

CL1N0 

6.4 

11.7 
12.1 


14.7 
14.3 


24.5 
25.9 


27 

2 

23 

6 

17 

7 

15 

9 

28 

0 

24 

5 

19 

8 

13 

2 

28 

1 

24 

4 

18 

1 

14 

8 

26 

8 

24 

4 

18 

0 

12 

1 

26 

5 

24 

1 

19 

2 

11 

8 

26 

4 

21 

7 

17 

4 

14 

1 

26 

9 

24 

8 

18 

3 

13 

6 

27 

8 

25 

0 

19 

2 

14 

7 

28 

6 

24 

7 

19 

1 

14 

2 

27 

4 

23 

9 

18 

6 

13 

S 

27 

4 

23 

9 

18 

6 

13 

e 

16.8 
16.7 


16.9 
17.2 

17.0 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR 

1951  45  150  98 

1952  78  100  121 

1953  67  114  131 

1954  76  88  99 

1955  62  147  150 


1956 

104 

1957 

101 

1958 

64 

1959 

85 

1960 

55 

MEAN 

73 

CLINO 

70 

62 


184 

36 

137 

90 
110 

115. 
116 


APR 


228.1 
182 


MAY 


JUN 


135  205  279 

289  165  260 

383  187  152 

218  199  106 

183  250  309 


236.2 

207 


JUL 


226  214  172  448 

272  305  352  347 

141  400  659  543 

194  329  749  475 

240  108  369  280 


116 

1035 


340.7   359. 
294     288 


166 
145 


277 


195. 
189 


260 
310 
197 
423 

348 


302. 
253 


27 


447  412  91 

291  378  54 

366  71  171 

80  220  64 

80  410  93 


97 

2068 

74 

2289 

83 

2528 

32 

2629 

24 

2099 

35 

2107 

137 

2892 

99 

1789 

121 

1711 

43 

1675 

74.5 

2178 

87 

1957 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


NAGOYA  JAPAN  WMO  47636   35  ION  136  58E    52  M 

NOTES  ON  PAGE  327 


STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR     MAY     JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1951  1014    1011  1011  1011  1006  1002  1004  1005  1007  1010  1012  1013  1009 

1952  1012    1012  1009  1010  1007  1002  1003  1004  1007  1011  1013  1014  1009 

1953  1011    1016  1009  1010  1008  1002  1004  1004  1006  1011  1014  1016  1009 

1954  1011    1012  1013  1008  1007  1003  1003  1004  1005  1011  1013  1015  1009 

1955  1014    1009  1013  1010  1005  1004  1004  1004  1006  1009  1014  1011  1009 

1956  1009    1008  1012  1008  1007  1003  1003  1003  1008  1012  1014  1015  1009 

1957  1013    1013  1010  1010  1007  1003  1002  1004  1006  1010  1014  1012  1009 

1958  1014    1012  1010  1010  1007  1004  1003  1005  1005  1013  1014  1013  1009 

1959  1011    1014  1013  1009  1006  1002  1002  1001  1005  1010  1013  1014  1008 

1960  1012    1012  1010  1009  1005  1005  1004  1004  1008  1011  1013  1011  1009 

MEAN  1012.1  1011.9  1011.0  1009.5  1006.5  1003.0  1003.2  1003.8  1006.3  1010.8  1013.4  1013.4  1008.7 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 


1951 

1020 

1017 

1018 

1017 

1012 

1008 

1010 

1011 

1013 

1016 

1019 

1019 

1015 

1952 

1018 

1019 

1015 

1016 

1013 

1009 

1009 

1010 

1013 

1017 

1019 

1021 

1015 

1953 

1018 

1022 

1016 

1017 

1014 

1008 

1010 

1010 

1012 

1017 

1020 

1022 

1016 

1954 

1017 

1019 

1019 

1015 

1013 

1009 

1009 

1010 

1011 

1017 

1019 

1022 

1015 

1955 

1021 

1015 

1019 

1016 

1011 

1010 

1010 

1010 

1012 

1015 

1020 

1017 

1015 

1956 

1015 

1015 

1018 

1014 

1013 

1009 

1009 

1009 

1014 

1018 

1021 

1021 

1015 

1957 

1020 

1020 

1016 

1017 

1013 

1009 

1008 

1010 

1013 

1016 

1021 

1018 

1015 

1958 

1020 

1018 

1016 

1017 

1013 

1010 

1009 

1011 

1011 

1019 

1020 

1019 

1015 

1959 

1018 

1021 

1019 

1015 

1012 

1008 

1008 

1007 

1011 

1016 

1019 

1021 

1015 

1960 

1018 

1019 

1016 

1016 

1011 

1011 

1009 

1010 

1014 

1017 

1019 

1018 

1015 

MEAN 

1018. 

5  1018. 

5  1017.2  1016. 

0  1012. 

5  1009. 

1009. 

1009.8  1012. 

4  1016. 

8  1019. 

7  1019.8 

1015 

CLINO  1018.4  1017.8  1016.9  1015.4  1012.5  1009.2  1009.3  1010.0  1012.1  1016.8  1019.3  1019.2  1014.7 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1951  3.2  4.4  7.4  12.4  17.5  20.8  24.6  27.1    20.2    17.9  10.7  6.5  14.4 

1952  3.3  3.0  6.9  13.0  17.4  21.1  24.6  27.3    22.8    16.2  12.2  6.0  14.5 

1953  2.4  3.6  8.4  11.5  17.4  21.7  24.8  26.1    22.7    17.1  9.8  7.3  14.4 

1954  4.8  5.1  7.7  14.3  17.4    19.3  23.5  27.2    23.7    15.7  11.9  6.6  14.8 

1955  2.8  5.1  8.7  13.7  17.8  22.8  27.0  26.7    22.9    17.0  10.1  7.0  15.1 

1956  3.4  3.0  8.3  12.9  17.0    22.0  25.4  25.6    22.9    17.4  10.9  4.1  14.4 

1957  4.4  3.2  5.2  14.0  16.7    21.0  24.7  26.6    20.7    16.4  12.1  6.9  14.3 

1958  3.8  5.2  7.7  13.7  17.6    22.1  25.3  26.3    23.2    16.1  10.9  7.4  14.9 

1959  2.9  7.2  8.9  13.4  18.3    21.4  26.4  26.9    23.8    17.8  12.5  7.0  15.5 

1960  3.9  5.6  9.2  12.6  17.9    21.5  26.6  27.2    23.4    17.3  12.1  5.7  15.3 

MEAN  3.5  4.5  7.8  13.2  17.5    21.4  25.3  26.7    22.6    16.9  11.3  6.5  14.8 

CLINO  2.9  3.6  7.1  12.7  17.5    21.5  25.7  26.6    22.7    16.5  10.9  5.6  14.4 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1951  43  60  128  189  160  133  305  118  168      55  151  91  1601 

1952  86  64  126  135  156  292  424  1  203  159  96  27  1769 

1953  55  55  130  39  230  240  295  194  329      78  23  47  1715 

1954  87  63  76  124  164  380  155  127  341      65  82  54  1718 

1955  44  66  164  173  125  103  110  206  160  209  44  22  1426 

1956  43  52  126  120  281  194  218  132  275  156  65  5  1667 

1957  27  63  32  183  159  189  298  292  314      53  57  60  1727 

1958  102  79  63  165  115  157  105  231  176  122  50  77  1442 

1959  80  141  71  189  190  105  187  336  294  129  96  84  1902 

1960  36  14  47  148  186  124  123  280  167  103  136  35  1399 

MEAN  60.3  65.7  96.3  146.5   176.6   191.7   222.0  191.7  242.7  112.9  80.0  50.2  1636.6 

CLINO  49  64  100  137  145  704  178  155  212  160  86  57  1546 


ASIA 


NEMURO 

NOTES  ON  PAGE  327 


WMO  47420   43  20N  145  35E 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

1010 

1012 

1010 

1010 

1007 

1005 

1008 

1007 

1008 

1012 

1011 

1009 

1009 

1952 

1008 

1010 

1011 

1010 

1008 

1006 

1007 

1008 

1009 

1013 

1014 

1012 

1010 

1953 

1008 

1013 

1009 

1010 

1011 

1008 

1009 

1007 

1011 

1014 

1010 

1014 

1010 

1954 

1011 

1010 

1012 

1010 

1006 

1012 

1010 

1009 

1010 

1016 

1013 

1011 

1011 

1955 

1009 

1005 

1013 

1009 

1011 

1005 

1005 

1008 

1011 

1012 

1013 

1005 

1009 

1956 

1005 

1005 

1012 

1007 

1007 

1008 

1010 

1007 

1011 

1017 

1013 

1007 

1009 

1957 

1010 

1013 

1006 

1009 

1009 

1008 

1007 

1009 

1010 

1010 

1013 

1010 

1010 

1958 

1008 

1012 

1007 

1009 

1008 

1007 

1007 

1009 

1010 

1017 

1016 

1010 

1010 

1959 

1007 

1015 

1015 

1008 

1008 

1009 

1005 

1007 

1010 

1013 

1014 

1011 

1010 

1960 

1006 

1009 

1010 

1010 

1010 

1008 

1006 

1009 

1010 

1017 

1014 

1007 

1010 

MEAN   1008.2  1010.4  1010.5  1009.2  1008.5  1007.6  1007.4  1008.0  1010.0  1014.1  1013.1  1009.6   1009.7 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1951 

1013 

1015 

1013 

1014 

1010 

1008 

1011 

1010 

1012 

1015 

1014 

1013 

1012 

1952 

1011 

1013 

1015 

1014 

1011 

1009 

1010 

1011 

1012 

1017 

1018 

1016 

1013 

1953 

1011 

1017 

1013 

1013 

1015 

1011 

1012 

1011 

1014 

1017 

1013 

1017 

1014 

1954 

1014 

1014 

1016 

1013 

1009 

1016 

1013 

1012 

1013 

1019 

1017 

1014 

1014 

1955 

1013 

1008 

1017 

1012 

1014 

1009 

1008 

1011 

1014 

1015 

1016 

1009 

1012 

1956 

1008 

1008 

1016 

1011 

1010 

1011 

1013 

1010 

1014 

1020 

1016 

1011 

1012 

1957 

1013 

1016 

1010 

1012 

1012 

1011 

1010 

1012 

1013 

1013 

1016 

1013 

1013 

1958 

1011 

1015 

1010 

1012 

1011 

1010 

1010 

1012 

1013 

1020 

1019 

1013 

1013 

1959 

1010 

1018 

1018 

1012 

1011 

1012 

1008 

1010 

1013 

1016 

1017 

1014 

1013 

1960 

1010 

1012 

1014 

1013 

1013 

1011 

1009 

1012 

1013 

1020 

1017 

1010 

1013 

MEAN 

1011. 

4  1013.6  1014.2  1012. 

6  1011.6  1010. 

8  1010.4  1011. 

1013. 

1017.2 

1016.3  1013.0 

1012 

LINO 

1010. 

5  1011.8  1012.2  1011. 

8  1011. 

1010. 

7  1010. 

1011.2  1012.9  1015.9 

1015.0  1011.5 

1012 

TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

- 

6.0 

- 

7.6 

- 

1.7 

2.7 

1952 

- 

4.0 

- 

7.3 

- 

2.9 

3.4 

1953 

- 

7.0 

- 

8.9 

- 

1.9 

2.1 

1954 

- 

5.2 

- 

3.9 

- 

2.4 

3.6 

1955 

- 

5.7 

- 

4.4 

- 

1.2 

4.0 

1956 

_ 

4.1 

_ 

4.1 

_ 

2.4 

3.8 

1957 

- 

3.9 

- 

5.5 

- 

3.2 

3.4 

1958 

- 

4.0 

- 

4.2 

- 

2.1 

3.2 

1959 

- 

4.9 

- 

3.S 

- 

0.9 

5.0 

1960 

- 

6.3 

- 

5.4 

- 

2.7 

2.1 

MEAN 

_ 

5.1 

_ 

5.5 

- 

2.1 

3.3 

CLINO 

- 

4.8 

- 

5.6 

- 

2.2 

2.8 

13.6 

20.4 

15.6 

10 

6 

4.5 

0.2 

14.4 

16.4 

15.8 

11 

2 

2.6 

-  4.5 

14.0 

16.4 

16.1 

11 

1 

1.6 

-  1.3 

11.1 

15.3 

15.2 

9 

0 

4.2 

0.4 

17.5 

18.2 

13.8 

10 

6 

4.9 

0.5 

12.3 

14.9 

16.4 

11 

8 

5.3 

-  1.5 

13.8 

16.1 

14.3 

10 

8 

5.8 

0.6 

13.6 

16.2 

14.6 

10 

2 

5.3 

0.3 

15.8 

16.9 

15.0 

11 

3 

4.3 

-  1.4 

14.3 

19.6 

17.2 

10 

5 

4.8 

-  2.0 

14.0 

17.0 

15.4 

10 

7 

4.3 

-  0.9 

14.3 

17.5 

15.5 

10 

8 

4.7 

-  1.3 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1951  13  55 

1952  44  23 

1953  61  19 

1954  33  34 

1955  46  53 

1956  74  36 

1957  23  34 

1958  106  163 

1959  90  82 

1960  122  34 

MEAN     61.2  53. 

CLINO     49  40 


19     115 

70  133 

71  116 


140 
253 


72.0   112.1 


73 

30 

139 

53 

95 

173 

100 

193 

67 

109 

145 

112 

73 

186 

145 

131 

47 

74 

97 

404 

70 

144 

36 

141 

121 

248 

249 

120 

213 

143 

190 

124 

127 

86 

177 

82 

104 

59 

133 

114 

99.0 

125.2 

141.1 

147.4 

104 

106 

152 

124 

TOTAL 

876 

961 

906 
1071 
1207 

1114 
1224 
1316 
1180 
1425 

1128. C 
1081 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


NI1GATA  JAPAN  WMO  47604   37  55N  139  03E 

NOTES  ON  PAGE  327 


STATION  PRESSURE  MB 


1951 

1020 

1017 

1017 

1017 

1012 

1008 

1010 

1010 

1013 

1017 

1017 

1017 

1015 

1952 

1017 

1019 

1016 

1016 

1014 

1008 

1008 

1010 

1013 

1017 

1020 

1020 

1015 

1953 

1016 

1022 

1015 

1017 

1014 

1008 

1009 

1010 

1013 

1018 

1020 

1022 

1015 

1954 

1017 

1018 

1020 

1015 

1012 

1009 

1008 

1010 

1011 

1018 

1020 

1020 

1015 

1955 

1018 

1014 

1020 

1016 

1011 

1009 

1009 

1010 

1013 

1016 

1020 

1016 

1014 

1956 

1013 

1013 

1018 

1014 

1013 

1009 

1008 

1009 

1014 

1019 

1021 

1018 

1014 

1957 

1019 

1019 

1015 

1016 

1012 

1009 

1007 

1009 

1013 

1016 

1021 

1017 

101* 

1958 

1018 

1017 

1016 

1016 

1012 

1009 

1008 

1010 

1011 

1019 

1021 

1018 

1015 

1959 

1016 

1022 

1019 

1014 

1012 

1008 

1008 

1007 

1011 

1017 

1020 

1020 

1015 

1960 

1016 

1018 

1016 

1016 

1011 

1011 

1010 

1010 

1014 

1019 

1019 

1016 

1015 

MEAN   1017.0  1017.9  1017.2  1015.7  1012.3  1008.8  1008.5  1009.5  1012.6  1017.6  1019.9  1018.4   1014.6 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1020 

1018 

1018 

1017 

1012 

1008 

1011 

1011 

1013 

1017 

1017 

1018 

1015 

1952 

1017 

1020 

1016 

1017 

1014 

1009 

1009 

1011 

1013 

1018 

1021 

1021 

1016 

1953 

1016 

1022 

1016 

1017 

1014 

1008 

1009 

1010 

1014 

1018 

1020 

1022 

1016 

1954 

1018 

1019 

1020 

1016 

1013 

1010 

1009 

1011 

1011 

1018 

1021 

1021 

1016 

1955 

1018 

1015 

1021 

1017 

1012 

1009 

1009 

1010 

1013 

1016 

1020 

1016 

1015 

1956 

1014 

1014 

1019 

1015 

1013 

1009 

1009 

1010 

1014 

1020 

1021 

1019 

1015 

1957 

1019 

1019 

1015 

1017 

1013 

1010 

1007 

1010 

1013 

1016 

1021 

1017 

1015 

1958 

1019 

1018 

1016 

1016 

1013 

1010 

1008 

1011 

1012 

1019 

1021 

1019 

1015 

1959 

1016 

1022 

1020 

1015 

1013 

1009 

1008 

1007 

1012 

1018 

1021 

1020 

1015 

1960 

1017 

1018 

1017 

1016 

1012 

1011 

1010 

1011 

1015 

1019 

1019 

1016 

1015 

MEAN   1017.4  1018.5  1017.8  1016.3  1012.9  1009.3  1008.9  1010.2  1013.0  1017.9  1020.2  1018.9  1015.1 

CLINO   1016.9  1017.7  1017.5  1015.5  1012.4  1009.1  1008.9  1009.8  1012.7  1017.7  1019.7  1017.8  1014.6 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN  JUL     AUG     SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 


1951 

0.5 

2.7 

5.0 

10.3 

15.7 

19.8 

23.5 

26.8 

19 

7 

1952 

2.5 

0.2 

4.6 

10.3 

14.7 

19.8 

23.6 

25.1 

20 

7 

1953 

1.7 

0.9 

6.1 

9.7 

15.0 

20.2 

23.9 

24.2 

21 

0 

1954 

2.3 

3.0 

4.9 

11.2 

15.2 

17.7 

22.3 

25.7 

23 

4 

1955 

1.7 

3.2 

5.7 

10.9 

15.5 

21.0 

26.6 

26.0 

21 

1 

1956 

1.8 

0.9 

5.3 

10.2 

15.8 

19.5 

23.5 

23.8 

21 

8 

1957 

2.4 

1.3 

3.2 

10.5 

15.2 

18.8 

23.4 

25.9 

19 

9 

1958 

2.3 

3.6 

4.9 

10.5 

15.4 

20.7 

23.7 

24.4 

21 

1 

1959 

1.7 

4.4 

6.6 

12.0 

16.1 

19.9 

23.7 

25.1 

22 

3 

1960 

2.3 

3.5 

5.9 

10.0 

15.8 

19.9 

23.5 

26.5 

21 

7 

MEAN 

1.9 

2.4 

5.2 

10.6 

15.4 

19.7 

23.8 

25.4 

21 

3 

CLINO 

1.7 

1.8 

4.8 

10.2 

15.3 

19.9 

24.1 

25.8 

21 

u 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1951 

14 

85 

89 

96 

55 

77 

135 

49 

114 

96 

1952 

241 

158 

78 

147 

82 

160 

241 

138 

183 

138 

1953 

169 

130 

153 

110 

59 

109 

276 

343 

139 

97 

1954 

142 

103 

154 

120 

144 

121 

156 

43 

95 

126 

1955 

252 

101 

134 

82 

117 

105 

138 

107 

154 

242 

337  317  1464 

110  367  2043 

223  182  1990 

124  234  1562 

177  162  1771 

232  249  1961 


1959 

265 

126 

199 

88 

92 

87 

227 

202 

120 

159 

151 

281 

1997 

1960 

208 

108 

134 

76 

77 

115 

180 

112 

180 

100 

194 

397 

1881 

MEAN 

180.5 

120.9 

127.0 

106.1 

94.2 

109.8 

226.2 

146.3 

161.7 

138.0 

186 

4 

265.1 

1864 

CLINO 

194 

126 

121 

104 

95 

127 

193 

107 

177 

165 

171 

264 

1841 

ASIA 


OITA 

NOTES  ON  PAGE  327 


WMO  47815   33  14N  131  37E 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

1022 

1018 

1019 

1016 

1012 

1008 

1009 

1009 

1013 

1015 

1020 

1021 

1015 

1952 

1020 

1020 

1016 

1016 

1012 

1008 

1007 

1010 

1013 

1017 

1019 

1023 

1015 

1953 

1020 

1024 

1017 

1017 

1012 

1007 

1009 

1009 

1012 

1017 

1021 

1023 

1016 

1954 

1018 

1020 

1020 

1014 

1012 

1007 

1007 

1009 

1008 

1017 

1019 

1023 

1015 

1955 

1024 

1016 

1019 

1016 

1010 

1009 

1008 

1009 

1011 

1015 

1021 

1019 

1015 

1956 

1017 

1017 

1019 

1014 

1012 

1009 

1008 

1009 

1012 

1018 

1023 

1024 

1015 

1957 

1021 

1022 

1018 

1016 

1012 

1008 

1007 

1008 

1011 

1016 

1021 

1020 

1015 

1958 

1023 

1020 

1018 

1016 

1013 

1009 

1008 

1010 

1011 

1018 

1020 

1020 

1016 

1959 

1020 

1020 

1020 

1014 

1012 

1007 

1008 

1006 

1010 

1016 

1019 

1022 

1015 

1960 

1021 

1020 

1017 

1015 

1010 

1010 

1009 

1008 

1013 

1017 

1019 

1021 

1015 

MEAN 

1020.6  1019. 

7  1018. 

3  1015.4 

1011.7  1008.2  1008.0  1008.7  1011. 

4  1016. 

6  1020.2 

1021.6 

1015 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1023 

1018 

1019 

1017 

1012 

1008 

1010 

1010 

1014 

1016 

1021 

1021 

1016 

1952 

1021 

1021 

1017 

1016 

1013 

1008 

1008 

1010 

1013 

1018 

1019 

1024 

1016 

1953 

1021 

1024 

1018 

1018 

1013 

1008 

1009 

1010 

1013 

1018 

1022 

1024 

1017 

1954 

1019 

1020 

1021 

1015 

1013 

1008 

1008 

1009 

1009 

1018 

1020 

1024 

1015 

1955 

1024 

1017 

1020 

1016 

1011 

1009 

1008 

1010 

1012 

1016 

1022 

1020 

1015 

1956 

1018 

1018 

1019 

1015 

1013 

1010 

1008 

1009 

1012 

1019 

1023 

1025 

1016 

1957 

1022 

1023 

1019 

1017 

1013 

1009 

1008 

1008 

1012 

1017 

1022 

1021 

1016 

1958 

1023 

1020 

1018 

1017 

1013 

1009 

1009 

1011 

1012 

1019 

1021 

1021 

1016 

1959 

1021 

1021 

1021 

1015 

1013 

1008 

1008 

1006 

1011 

1017 

1020 

1023 

1015 

1960 

1022 

1021 

1017 

1016 

1011 

1010 

1010 

1008 

1014 

1018 

1020 

1021 

1016 

MEAN 

1021.4  1020. 

3  1018. 

9  1016.2  1012.5  1008. 

7  1008. 

6  1009.1 

1012.2 

1017.6  1021.0  1022.4 

1015 

LINO 

1021.2  1020. 

0  1018. 

3  1015.6  1012.2  1008. 

5  1008. 

4  1008.9 

1011.7 

1017.3  1020.3  1021.5 

1015 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

4.8 

1952 

5.4 

1953 

4.9 

1954 

7.6 

1955 

4.5 

1956 

5.4 

1957 

6.6 

1958 

5.4 

1959 

4.9 

1960 

5.1 

MEAN 

5.5 

CLINO 

5.1 

7.6 
7.6 


8.7    14.0 


17 

1 

20 

1 

23 

8 

26 

4 

17 

2 

20 

3 

24 

8 

26 

1 

17 

2 

20 

9 

26 

1 

26 

8 

17 

9 

20 

2 

24 

0 

26 

8 

17 

9 

22 

6 

26 

5 

26 

2 

16 

6 

21 

6 

26 

3 

25 

9 

17 

1 

20 

5 

25 

5 

26 

0 

17 

4 

22 

0 

27 

3 

25 

8 

IB 

0 

21 

8 

26 

4 

26 

5 

17 

9 

21 

5 

27 

2 

26 

8 

13.7 

10.7 


12.8 
12.6 


8.1 
9.5 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

36 

183 

60 

243 

66 

217 

595 

248 

110 

351 

1952 

52 

127 

145 

167 

155 

357 

184 

120 

79 

43 

1953 

24 

63 

83 

103 

273 

947 

246 

208 

195 

29 

1954 

100 

48 

63 

123 

273 

520 

370 

237 

532 

74 

1955 

42 

97 

125 

176 

93 

267 

317 

76 

255 

160 

1956 

90 

117 

95 

60 

214 

248 

93 

159 

363 

122 

1957 

23 

117 

62 

190 

188 

208 

390 

158 

609 

59 

1958 

55 

61 

104 

265 

155 

133 

11 

225 

41 

120 

1959 

29 

94 

122 

160 

148 

102 

214 

327 

183 

149 

1960 

40 

14 

111 

121 

151 

263 

75 

110 

174 

136 

MEAN 

49.1 

92.1 

97.0 

160.8 

171.6 

326.2 

249.5 

186.8 

254.1 

124 

CLINO 

41 

79 

96 

127 

146 

252 

258 

172 

243 

139 

2193 
1603 
2273 
2436 
1717 

1577 
2083 
1268 
1726 
1268 

1814. 
1655 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


OMAEZAKI  JAPAN  WMO  47655   34  36N  138  13E    47  M 

NOTES  ON  PAGE  327 


STATION  PRESSURE  MB 


1951 

1012 

1009 

1010 

1010 

1007 

1003 

1005 

1006 

1007 

1010 

1011 

1012 

1009 

1952 

1010 

1011 

1008 

1010 

1008 

1003 

1004 

1005 

1007 

1010 

1012 

1013 

1008 

1953 

1010 

1015 

1008 

1010 

1008 

1003 

1006 

1004 

1007 

1011 

1012 

1015 

1009 

1954 

1010 

1011 

1012 

1008 

1007 

1004 

1004 

1005 

1006 

1011 

1012 

1014 

1009 

1955 

1013 

1007 

1012 

1010 

1006 

1004 

1005 

1005 

1007 

1008 

1013 

1009 

1008 

1956 

1007 

1007 

1011 

1008 

1008 

1004 

1003 

1004 

1009 

1012 

1013 

1013 

1008 

1957 

1012 

1012 

1008 

1011 

1007 

1004 

1003 

1005 

1007 

1009 

1014 

1011 

1009 

1958 

1012 

1010 

1009 

1010 

1007 

1004 

1004 

1006 

1005 

1012 

1014 

1012 

1009 

1959 

1010 

1014 

1012 

1009 

1007 

1003 

1003 

1002 

1006 

1010 

1013 

1013 

1009 

1960 

1010 

1011 

1009 

1009 

1006 

1006 

1004 

1006 

1009 

1011 

1012 

1010 

1009 

MEAN 

1010. 

6  1010. 

7  1009.9  1009.5  1007. 

1003.8  1004. 

1004.8  1007.0 

1010.4  1012.6  1012.2 

1008.6 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1018 

1015 

1016 

1016 

1012 

1008 

1011 

1012 

1013 

1015 

1017 

1018 

1014 

1952 

1016 

1017 

1014 

1016 

1013 

1009 

1009 

1011 

1013 

1016 

1018 

1019 

1014 

1953 

1016 

1021 

1014 

1016 

1014 

1009 

1010 

1010 

1012 

1017 

1018 

1021 

1015 

1954 

1016 

1017 

1018 

1014 

1013 

1009 

1009 

1011 

1012 

1016 

1018 

1020 

1014 

1955 

1019 

1013 

1018 

1016 

1011 

1010 

1010 

1010 

1012 

1013 

1019 

1015 

1014 

1956 

1013 

1013 

1017 

1014 

1013 

1009 

1009 

1009 

1014 

1017 

1019 

1019 

1014 

1957 

1017 

1018 

1014 

1016 

1012 

1009 

1008 

1011 

1012 

1015 

1019 

1017 

1014 

1958 

1018 

1016 

1015 

1016 

1012 

1010 

1009 

1011 

1010 

1018 

1019 

1017 

1014 

1959 

1016 

1019 

1018 

1015 

1012 

1008 

1008 

1007 

1011 

1016 

1018 

1019 

1014 

1960 

1016 

1017 

1015 

1015 

1011 

1011 

1010 

1011 

1014 

1016 

1018 

1016 

1014 

MEAN 

1016.5  1016. 

6  1015.9  1015.4  1012. 

3  1009.2  1009.3  1010.3 

1012. 

3  1015.9  1018. 

3  1018.1 

1014 

CLINO   1015.8  1015.6  1015.5  1014.6  1012.0  1009.1  1009.4  1010.0  1012.0  1015.8  1017.7  1016.9   1013.7 
TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

6.1 

7.4 

10.0 

13.8 

18.5 

20 

7 

24.2 

26.7 

1952 

6.5 

5.8 

9.2 

14.3 

18.1 

20 

9 

23.9 

26.6 

1953 

5.6 

6.2 

10.5 

12.8 

17.9 

20 

9 

24.4 

25.9 

1954 

8.1 

8.0 

9.9 

15.6 

17.8 

19 

9 

22.9 

26.8 

1955 

5.5 

8.2 

11.0 

14.8 

18.3 

21 

5 

25.9 

26.6 

1956 

5.9 

5.2 

10.1 

13.6 

17.5 

21 

8 

24.9 

25.5 

1957 

7.7 

5.3 

7.6 

14.4 

17.0 

20 

2 

23.7 

26.3 

1958 

6.4 

7.5 

9.6 

14.6 

18.2 

21 

6 

24.0 

25.8 

1959 

5.8 

9.8 

11.2 

14.9 

18.0 

20 

9 

25.2 

26.1 

1960 

6.3 

8.5 

11.2 

13.8 

18.0 

21 

3 

25.4 

26.9 

23.7 
21.4 
23.7 
24.7 
24.8 

23.7 


ov 

DEC 

MEAN 

13 

6 

9 

8 

16 

1 

15 

8 

8 

8 

16 

1 

12 

9 

10 

8 

16 

0 

14 

8 

9 

7 

16 

3 

13 

3 

10 

3 

16 

5 

14 

2 

6 

5 

15 

7 

15 

2 

9 

8 

15 

6 

14 

4 

10 

9 

16 

2 

15 

6 

10 

0 

16 

8 

14 

9 

8 

5 

16 

6 

14 

5 

9 

5 

16 

2 

14 

2 

8 

9 

16 

0 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1951  40  116 

1952  117  87 

1953  67  73 

1954  122  69 

1955  67  114 

1956  82  37 

1957  87  84 

1958  74  99 

1959  89  220 

1960  57  13 

MEAN     80.2  91. 

CLINO     80  87 


185 

189 

135 

299 

288 

480 

217 

79 

201 

82 

2311 

174 

221 

272 

231 

548 

160 

200 

239 

132 

43 

2424 

150 

86 

293 

433 

195 

259 

428 

211 

45 

59 

2299 

89 

196 

288 

517 

138 

211 

390 

114 

151 

101 

2386 

229 

144 

175 

225 

57 

135 

158 

306 

74 

68 

1752 

136 

257 

369 

362 

99 

115 

247 

240 

84 

15 

2043 

74 

218 

317 

285 

199 

186 

397 

122 

187 

76 

2232 

169 

178 

172 

94 

340 

183 

351 

237 

141 

147 

2185 

100 

291 

174 

149 

242 

333 

162 

262 

229 

142 

2393 

129 

252 

187 

198 

121 

327 

169 

166 

206 

67 

1892 

143.5 

203.2 

238.2 

279.3 

222.7 

238.9 

271.9 

197.6 

145.0 

80.0 

2191.7 

159 

205 

210 

300 

232 

215 

262 

212 

153 

80 

2195 

ASIA 


OSAKA 

NOTES  ON  PAGE  327 


WMO  47772   34  39N  135  32E 


STATION  PRESSURE  MB 


1951 

1021 

1017 

1018 

1016 

1012 

1008 

1009 

1010 

1013 

1016 

1019 

1019 

1015 

1952 

1019 

1019 

1015 

1016 

1013 

1008 

1008 

1010 

1012 

1017 

1019 

1022 

1015 

1953 

1018 

1023 

1016 

1017 

1013 

1007 

1009 

1009 

1012 

1017 

1020 

1022 

1015 

195* 

1017 

1019 

1020 

1014 

1012 

1008 

1008 

1009 

1009 

1017 

1019 

1022 

1015 

1955 

1021 

1015 

1019 

1016 

1011 

1009 

1009 

1009 

1012 

1015 

1020 

1018 

1015 

1956  1015    1015 

1957  1020    1020 


1009    1008 


1016    1012 


1958 
1959 

1960 


1021    1018 

1018  1020 

1019  1019 


1016 
1019 
1016 


1016 
1014 
1015 


1012 
1012 
1010 


1009 
1007 
1010 


1008 
1007 
1009 


1010 
1006 
1009 


1011 
1010 
1013 


1018 
1016 
1017 


1020 
1019 
1019 


1020 
1021 
1018 


1015 
1014 
1015 


MEAN   1018.9  1018.5  1017.4  1015.4  1011.9  1008.3  1008.2  1009.0  1011.7  1016.7  1019.6  1020.2   1014.7 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1951 

1022 

1018 

1019 

1017 

1013 

1009 

1010 

1011 

1014 

1017 

1020 

1020 

1016 

1952 

1020 

1020 

1016 

1017 

1014 

1009 

1009 

1011 

1013 

1018 

1020 

1023 

1016 

1953 

1019 

1024 

1017 

1018 

1014 

1008 

1010 

1010 

1013 

1018 

1021 

1024 

1016 

1954 

1018 

1020 

1021 

1015 

1013 

1009 

1009 

1010 

1010 

1018 

1020 

1023 

1016 

1955 

1022 

1016 

1020 

1017 

1012 

1010 

1010 

1010 

1013 

1016 

1021 

1019 

1016 

1956 

1016 

1016 

1019 

1015 

1013 

1010 

1009 

1010 

1014 

1019 

1022 

1023 

1016 

1957 

1021 

1021 

1018 

1017 

1013 

1009 

1008 

1010 

1013 

1017 

1021 

1019 

1016 

1958 

1022 

1019 

1017 

1017 

1013 

1009 

1009 

1011 

1011 

1019 

1021 

1021 

1016 

1959 

1019 

1021 

1020 

1015 

1013 

1008 

1008 

1007 

1011 

1017 

1020 

1022 

1015 

1960 

1020 

1020 

1017 

1016 

1011 

1011 

1010 

1009 

1014 

1018 

1020 

1019 

1015 

MEAN 

1019.9  1019. 

5  1018. 

4  1016.4  1012. 

9  1009. 

2  1009. 

2  1009.9  1012.6  1017. 

7  1020. 

6  1021.3 

1015. 

6 

LINO 

1019. 

3  1018. 

8  1017. 

7  1015. 

>  1012. 

4  1008. 

9  1009. 

0  1009.6  1012.0  1017. 

1  1019. 

9  1020.2 

1015. 

1 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

4.1 

1952 

5.0 

1953 

4.4 

1954 

6.0 

1955 

4.1 

1956 

4.7 

1957 

5.3 

1958 

5.1 

1959 

4.4 

1960 

5.1 

7 

9 

13.2 

18 

4 

21 

3 

25 

3 

28 

5 

21 

3 

7 

6 

13.7 

18 

3 

22 

1 

25 

8 

28 

1 

23 

7 

9 

4 

12.4 

18 

4 

22 

5 

26 

2 

27 

7 

23 

7 

8 

2 

15.0 

18 

4 

20 

6 

24 

5 

28 

1 

24 

5 

9 

4 

14.4 

18 

7 

23 

7 

27 

9 

27 

7 

24 

0 

8 

7 

13.6 

17 

7 

23 

0 

26 

8 

26 

7 

23 

9 

6 

1 

14.7 

17 

4 

21 

7 

25 

7 

27 

8 

21 

4 

8 

,4 

14.5 

18 

5 

23 

0 

27 

.2 

27 

5 

24 

2 

9 

.7 

14.9 

19 

.1 

22 

.8 

27 

6 

28 

1 

25 

4 

9 

.7 

13.4 

18 

7 

22 

4 

27 

5 

28 

3 

24 

6 

8 

.5 

14.0 

18 

.4 

22 

.3 

26 

.5 

27 

9 

23 

7 

8 

.0 

13.6 

18 

.3 

22 

3 

26 

.6 

27 

8 

23 

7 

11.1 

12.8 
10.8 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1951  52  68 

1952  70  67 

1953  40  77 

1954  81  65 

1955  66  90 

1956  27  23 

1957  45  41 

1958  66  65 

1959  94  142 

1960  29  18 


MEAN 
CLINO 


57.0    65.6 


137 

216 

136 

194 

411 

67 

155 

128 

128 

104 

51 

154 

295 

215 

115 

300 

48 

37 

77 

96 

164 

433 

320 

86 

247 

41 

35 

141 

181 

126 

164 

98 

78 

65 

189 

53 

181 

108 

230 

196 

112 

108 

283 

130 

41 

43 

132 

113 

341 

415 

119 

278 

31 

59 

106 

250 

85 

161 

29 

111 

196 

184 

74 

101 

156 

190 

40 

2S4 

258 

127 

118 

166 

84 

114 

197 

176 

147 

254 

105 

71 

117 

1C7.7 

144.0 

151.9 

219.4 

243.2 

122.3 

185.3 

99.9 

84 

96 

127 

122 

193 

177 

118 

171 

122 

81 

TOTAL 

1469 
1736 
1477 
1691 
1273 

1453 

1687 
1392 
1751 
1350 

1527.5 
1359 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


SAPPORO 

NOTES  ON  PAGE  327 


WMO  47412   43  03N  141  20E    18  M 


STATION  PRESSURE  MB 


1951 

1013 

1014 

1011 

1011 

1007 

1005 

1008 

1007 

1010 

1014 

1013 

1012 

1010 

1952 

1011 

1013 

1013 

1012 

1009 

1006 

1006 

1008 

1010 

1014 

1017 

1015 

1011 

1953 

1010 

1015 

1011 

1011 

1011 

1007 

1007 

1008 

1012 

1015 

1013 

1017 

1011 

1954 

1013 

1013 

1014 

1011 

1007 

1011 

1009 

1009 

1010 

1016 

1016 

1014 

1012 

1955 

1012 

1007 

1016 

1011 

1010 

1005 

1005 

1008 

1012 

1013 

1015 

1009 

1010 

1956 

1007 

1008 

1014 

1008 

1007 

1007 

1008 

1007 

1012 

1017 

1015 

1011 

1010 

1957 

1012 

1014 

1009 

1010 

1009 

1007 

1006 

1008 

1010 

1012 

1016 

1021 

1011 

1958 

1011 

1013 

1009 

1011 

1008 

1007 

1006 

1009 

1011 

1017 

1018 

1013 

1011 

1959 

1010 

1017 

1016 

1009 

1008 

1008 

1005 

1007 

1010 

1015 

1017 

1014 

1011 

1960 

1010 

1011 

1012 

1011 

1008 

1007 

1007 

1009 

1011 

1018 

1016 

1010 

1011 

MEAN 

1010.9  1012.5  1012.5  1010.5  1008.4 

1007.0 

1006.7  1008.0 

1010.8  1015. 

1015.6 

1013.6 

1011 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

1016 

1016 

1014 

1014 

1009 

1007 

1010 

1009 

1012 

1016 

1015 

1014 

1013 

1952 

1013 

1016 

1015 

1014 

1011 

1008 

1009 

1010 

1012 

1016 

1020 

1018 

1014 

1953 

1013 

1018 

1014 

1013 

1013 

1009 

1009 

1010 

1014 

1017 

1016 

1019 

1014 

1954 

1015 

1015 

1017 

1014 

1009 

1013 

1011 

1011 

1012 

1018 

1018 

1017 

1014 

1955 

1014 

1009 

1018 

1013 

1012 

1008 

1007 

1010 

1014 

1015 

1017 

1011 

1012 

1956 

1010 

1010 

1017 

1010 

1009 

1009 

1010 

1009 

1014 

1019 

1018 

1013 

1012 

1957 

1015 

1016 

1011 

1012 

1011 

1010 

1008 

1010 

1012 

1014 

1018 

1014 

1013 

1958 

1013 

1015 

1011 

1013 

1011 

1009 

1008 

1011 

1013 

1019 

1020 

1015 

1013 

1959 

1012 

1020 

1018 

1011 

1010 

1010 

1007 

1009 

1012 

1017 

1019 

1016 

1013 

1960 

1012 

1013 

1015 

1013 

1010 

1010 

1009 

1011 

1013 

1020 

1018 

1013 

1013 

MEAN 

1013.3  1014.8 

1015.0 

1012.7  1010.5  1009.3 

1008.8 

1010.0 

1012.8  1017. 

1017.9  1015.0 

1013.1 

LINO 

1012.6  1013.4 

1013.4 

1011.9  1010.3  1009.2 

1008.7 

1010.1 

1012.3  1016.3  1016.5  1013.8 

1012.4 

TEMPERATURE  DEG  C 


YEAR 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


6.3  -  5.0  -  1.2 

4.8  -  6.9  -  1.4 

6.6  -  6.1  -  0.3 

5.5  -  3.1  -  1.3 


5.2  -  4.6 

4.2  -  5.1   - 

3.9  -  2.3   - 

5.4  -  1.9 


1.8 
0.5 
1.6 
-  6.2   -  3.2   -  0.4 


11.4    16.0 


20 

1 

20 

2 

16 

8 

17 

7 

20 

6 

18 

0 

23 

7 

22 

3 

16 

2 

18 

2 

19 

1 

17 

7 

19 

7 

21 

6 

15 

8 

2  0 

1 

20 

7 

17 

0 

20 

1 

21 

3 

17 

2 

20 

0 

23 

0 

18 

0 

4.2   -  0.6 
4.7   -  1.0 


-  6.0 

-  1.8 


5.3  -  0.1 
4.2  -  0.1 

3.4  -  2.4 
4.6  -  3.0 


4.1   -  1.0 


7.8 
7.1 


7.7 
7.9 
8.2 
8.5 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

111 

1952 

98 

1953 

107 

1954 

177 

1955 

192 

1956 

95 

1957 

96 

1958 

189 

1959 

99 

1960 

111 

MEAN 

127 

CLINO 

111 

141 
122 


100 

62 

61 

186 

65 

104 

140 

55 

79 

117 

74 

154 

124 

155 

125 

44 

59 

143 

136 

99 

67 

51 

180 

107 

185 

89.7 
100 


112 

104 


119.1 

107 


123 
151 
129 

140.5 
145 


111. 
113 


113 
112 


99.5 
112 


131 
142 


107 
122 


120.7 
104 


TOTAL 

1214 
962 
1341 
1057 
1350 

1142 
1242 
1216 
1067 
1066 


ASIA 


SENDAI 

NOTES  ON  PAGE  327 


WMO  47590   38  16N  140  54E 


STATION  PRESSURE  MB 


1951 

1013 

1012 

1011 

1012 

1007 

1004 

1006 

1007 

1009 

1012 

1012 

1011 

1010 

1952 

1010 

1013 

1010 

1011 

1008 

1004 

1005 

1006 

1008 

1013 

1016 

1014 

1010 

1953 

1009 

1015 

1009 

1011 

1010 

1005 

1006 

1006 

1010 

1014 

1013 

1016 

1010 

1954 

1012 

1012 

1014 

1010 

1007 

1007 

1006 

1007 

1008 

1014 

1015 

1014 

1011 

1955 

1011 

1008 

1015 

1011 

1007 

1004 

1005 

1006 

1009 

1011 

1014 

1009 

1009 

1956 

1007 

1007 

1013 

1009 

1009 

1005 

1005 

1005 

1010 

1015 

1015 

1012 

1009 

1957 

1012 

1013 

1008 

1011 

1007 

1006 

1004 

1006 

1009 

1011 

1016 

1012 

1010 

1958 

1012 

1011 

1010 

1010 

1007 

1005 

1004 

1007 

1007 

1015 

1016 

1012 

1010 

1959 

1009 

1016 

1014 

1009 

1007 

1005 

1003 

1004 

1007 

1013 

1015 

1014 

1010 

1960 

1010 

1012 

1011 

1011 

1007 

1007 

1005 

1008 

1011 

1015 

1014 

1010 

1010 

MEAN   1010.5  1011.9  1011.5  1010.5  1007.6  1005.2  1004.9  1006.2  1008.8  1013.3  1014.6  1012.4   1009. 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1018 

1017 

1016 

1016 

1012 

1008 

1011 

1011 

1014 

1017 

1017 

1016 

1014 

1952 

1016 

1018 

1015 

1016 

1013 

1009 

1009 

1011 

1013 

1018 

1020 

1019 

1015 

1953 

1014 

1020 

1014 

1016 

1014 

1009 

1010 

1011 

1014 

1018 

1018 

1021 

1015 

1954 

1017 

1017 

1019 

1015 

1012 

1012 

1011 

1011 

1013 

1019 

1020 

1019 

1015 

1955 

1016 

1013 

1020 

1016 

1012 

1009 

1010 

1011 

1014 

1015 

1019 

1014 

1014 

1956 

1012 

1012 

1017 

1014 

1013 

1009 

1010 

1009 

1015 

1020 

1020 

1017 

1014 

1957 

1017 

1018 

1013 

1016 

1012 

1010 

1008 

1011 

1013 

1016 

1020 

1016 

1014 

1958 

1017 

1016 

1015 

1015 

1012 

1010 

1009 

1011 

1012 

1020 

1021 

1017 

1015 

1959 

1014 

1021 

1019 

1014 

1012 

1010 

1008 

1008 

1012 

1017 

1020 

1019 

1015 

1960 

1015 

1017 

1016 

1016 

1012 

1012 

1010 

1012 

1015 

1020 

1019 

1015 

1015 

MEAN 

1015.6 

1016.9 

1016.4 

1015.4 

1012.4  1009.8 

1009.6 

1010.6 

1013.5 

1018.0 

1019.4 

1017.3 

1014.6 

LINO 

1015.2 

1015.6 

1015.5 

1014.6 

1012.3  1009.9 

1009.6 

1010.7 

1013.0 

1017.5 

1018.6 

1016.5 

1014.1 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

-  0.9 

1.3 

1952 

0.8 

-  1.0 

1953 

0.3 

0.4 

1954 

0.8 

3.0 

1955 

0.5 

2.1 

1956 

0.7 

0.1 

1957 

1.7 

0.1 

1958 

1.1 

2.3 

1959 

0.7 

3.6 

1960 

0.5 

2.7 

MEAN 

0.6 

1.5 

CLINO 

0.1 

0.6 

3.8 
3.4 


14 

2 

18 

2 

21 

6 

25 

2 

18 

4 

14 

3 

18 

4 

22 

2 

23 

5 

19 

9 

13 

8 

17 

1 

22 

0 

22 

4 

19 

3 

14 

7 

15 

e 

19 

4 

24 

5 

21 

6 

14 

3 

19 

9 

24 

9 

24 

6 

19 

2 

15 

0 

18 

6 

20 

6 

22 

0 

19 

9 

14 

1 

16 

7 

21 

4 

24 

4 

18 

a 

14 

4 

19 

0 

22 

0 

22 

8 

19 

7 

15 

5 

18 

0 

22 

6 

23 

2 

20 

9 

14 

7 

18 

5 

22 

8 

24 

7 

20 

8 

14 

5 

18 

0 

22 

0 

23 

7 

19 

9 

13 

9 

17 

8 

22 

0 

23 

B 

19 

8 

7.9 

4.7 

11 

5 

8.3 

1.8 

11 

2 

6.8 

4.2 

11 

.3 

8.5 

3.6 

11 

7 

7.8 

4.8 

12 

3 

8.3 

1.4 

11 

3 

9.3 

4.6 

11 

6 

7.8 

5.5 

11 

8 

9.1 

3.7 

12 

5 

9.6 

3.4 

12 

3 

8.3 

3.8 

11 

8 

8.2 

2.9 

11 

3 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1951  25  43 

1952  64  27 

1953  47  8 

1954  14  43 

1955  41  61 

1956  49  63 

1957  58  36 

1958  61  91 

1959  22  58 

1960  46  17 

MEAN  42.7  44. 

CLINO  37  44 


92 

133 

98 

42 

110 

128 

87 

149 

170 

178 

115 

83 

131 

188 

152 

191 

115 

32 

77 

351 

214 

34 

111 

116 

265 

126 

92 

145 

122 

240 

142 

228 

276 

114 

178 

140 

101 

129 

252 

104 

147 

99 

53 

79 

302 

143 

443 

143 

40 

174 

182 

273 

187 

91 

114 

69 

76 

85 

133 

216 

110.2 

162.6 

181.4 

130.9 

166.1 

128.8 

100 

155 

167 

136 

191 

133 

TOTAL 

1033 
1102 
1062 
1281 
1307 

1437 
1131 
1588 
1422 
1053 

1241.6 
1232 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


SH1MI2U/ASH12URI 
NOTES  ON  PAGE  327 


WMO  47898   32  43N  133  01E 


STATION  PRESSURE  MB 


1951 

1017 

1013 

1014 

1012 

1008 

1004 

1006 

1007 

1009 

1011 

1015 

1016 

1011 

1952 

1016 

1016 

1011 

1012 

1009 

1004 

1004 

1007 

1009 

1013 

1014 

1018 

1011 

1953 

1015 

1019 

1012 

1013 

1009 

1004 

1006 

1006 

1008 

1012 

1016 

1018 

1012 

1954 

1013 

1015 

1015 

1010 

1008 

1004 

1004 

1006 

1005 

1012 

1014 

1018 

1010 

1955 

1019 

1011 

1014 

1012 

1007 

1006 

1005 

1006 

1008 

1010 

1016 

1014 

1011 

1956 

1012 

1012 

1014 

1010 

1008 

1006 

1004 

1005 

1009 

1013 

1017 

1019 

1011 

1957 

1016 

1016 

1013 

1013 

1008 

1005 

1005 

1005 

1007 

1012 

1016 

1015 

1C11 

1958 

1017 

1015 

1013 

1012 

1008 

1005 

1005 

1007 

1007 

1014 

1016 

1016 

1011 

1959 

1015 

1016 

1016 

1011 

1008 

1004 

1005 

1003 

1006 

1012 

1014 

1017 

1011 

1960 

1016 

1016 

1012 

1011 

1007 

1007 

1006 

1005 

1010 

1013 

1015 

1016 

1011 

MEAN   1015.6  1014.9  1013.4  1011.6  1008.0  1004.9  1005.0  1005.7  1007.8  1012.2  1015.3  1016.7   1010.9 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1021 

1017 

1018 

1016 

1012 

1008 

1010 

1010 

1013 

1015 

1019 

1020 

1015 

1952 

1019 

1019 

1015 

1016 

1012 

1008 

100P 

1010 

1013 

1016 

1018 

1022 

1015 

1953 

1019 

1023 

1016 

1016 

1012 

1008 

1009 

1009 

1011 

1016 

1020 

1022 

1015 

1954 

1017 

1019 

1019 

1014 

1012 

1007 

1008 

1009 

1008 

1016 

1018 

1022 

1014 

1955 

1023 

1015 

1018 

1016 

1011 

1010 

1009 

1009 

1011 

1014 

1020 

1018 

1015 

1956 

1016 

1016 

1018 

1014 

1012 

1009 

1008 

1009 

1012 

1017 

1021 

1023 

1015 

1957 

1020 

1020 

1017 

1016 

1012 

1008 

1008 

1008 

1011 

1016 

1020 

1019 

1015 

1958 

1021 

1018 

1017 

1016 

1012 

1009 

1009 

1010 

ioio 

1017 

1019 

1020 

1015 

1959 

1019 

1020 

1020 

1014 

1012 

1008 

1009 

1006 

1010 

1015 

1018 

1021 

1014 

1960 

1020 

1019 

1016 

1015 

1011 

1010 

1010 

1008 

1014 

1016 

1019 

1019 

1015 

MEAN 

1019.5  1018.6 

1017.4  1015. 

3  1011.8 

1008. 

5  1008. 

8  1008.8  1011.3  1015. 

8  1019.2 

1020.6 

1014 

CLINO 

1019.2  1018.3 

1017. 

1015. 

0  1011.6 

1008. 

5  1008. 

6  1008.9  1011.2  1015. 

9  1018.7 

1019.9 

1014 

TEMPERATURE  OEG  C 
YEAR    JAN      FEB 


1951 

8 

3 

10 

1 

10 

9 

15 

9 

20 

1 

1952 

8 

4 

8 

0 

11 

5 

16 

8 

20 

5 

1953 

7 

5 

9 

0 

12 

4 

15 

4 

19 

3 

1954 

10 

4 

10 

6 

10 

9 

16 

9 

19 

7 

1955 

7 

2 

10 

3 

13 

5 

17 

1 

20 

1 

1956 

8 

4 

7 

6 

12 

5 

16 

8 

19 

.2 

1957 

10 

3 

7 

5 

10 

1 

16 

8 

19 

5 

1958 

8 

4 

10 

3 

12 

1 

16 

8 

19 

5 

1959 

7 

6 

12 

5 

13 

2 

16 

8 

20 

1 

1960 

8 

1 

11 

0 

13 

8 

16 

0 

20 

0 

MEAN 

8 

5 

9 

7 

12 

1 

16 

5 

19 

8 

CLINO 

8 

3 

9 

0 

11 

9 

16 

2 

19 

6 

24 

9 

27 

5 

23 

3 

25 

9 

27 

8 

25 

A 

2S 

9 

27 

8 

25 

3 

2  4 

8 

27 

5 

25 

4 

26 

4 

27 

4 

25 

5 

22.4    26.0 


19.8 
20.6 
20.6 


25.0    20.2 


15 

2 

12 

4 

17 

6 

13 

3 

10 

7 

18 

0 

15 

4 

12 

8 

17 

e 

17 

4 

11 

5 

18 

0 

It 

6 

11 

9 

18 

l 

14 

7 

8 

2 

17 

7 

16 

4 

11 

4 

17 

9 

16 

5 

12 

8 

18 

3 

17 

4 

12 

2 

18 

6 

16 

7 

10 

0 

18 

3 

16 

3 

11 

4 

18 

0 

16 

1 

10 

9 

17 

7 

PRECIPITATION  MM 


1951 

93 

226 

166 

424 

228 

273 

317 

158 

226 

151 

134 

108 

2504 

1952 

108 

209 

169 

285 

217 

408 

355 

256 

220 

99 

262 

66 

2654 

1953 

71 

116 

119 

123 

385 

377 

122 

258 

624 

127 

136 

157 

2615 

1954 

128 

122 

145 

252 

383 

947 

429 

207 

271 

161 

203 

146 

3394 

1955 

51 

130 

229 

195 

255 

271 

292 

117 

134 

436 

121 

48 

2279 

1956 

170 

192 

236 

117 

311 

141 

82 

83 

425 

179 

23 

9 

1968 

1957 

87 

159 

67 

144 

304 

329 

112 

256 

510 

134 

126 

84 

2312 

1958 

76 

131 

165 

299 

222 

262 

102 

150 

217 

296 

78 

104 

2102 

1959 

59 

308 

114 

291 

262 

331 

304 

225 

191 

159 

121 

170 

2535 

1960 

122 

39 

162 

341 

264 

264 

122 

311 

82 

185 

108 

45 

2045 

MEAN 

96.5 

163.2 

157.2 

247.1 

283.1 

360.3 

223.7 

202.1 

290.0 

192.7 

131.2 

93.7 

2440 

CLINO 

80 

155 

166 

215 

266 

372 

265 

209 

303 

268 

160 

114 

2571 

ASIA 


SHIMONOSEKl 
NOTES  ON  PAGE  327 


WMO  47762   33  57N  130  56E 


STATION  PRESSURE  MB 


1951 

1017 

1013 

1014 

1011 

1007 

1003 

1004 

1004 

1008 

1011 

1015 

1016 

1010 

1952 

1015 

1015 

1012 

1011 

1007 

1003 

1002 

1005 

1008 

1013 

1014 

1018 

1010 

1953 

1015 

1019 

1012 

1012 

1007 

1002 

1003 

1004 

1007 

1012 

1016 

1018 

1011 

1954 

1013 

1014 

1015 

1009 

1006 

1002 

1002 

1003 

1003 

1012 

1014 

1018 

1009 

1955 

1018 

1011 

1014 

1011 

1005 

1003 

1002 

1004 

1006 

1011 

1016 

1014 

1010 

1956 

1012 

1012 

1013 

1009 

1007 

1004 

1003 

1003 

1006 

1013 

1017 

1019 

1010 

1957 

1016 

1017 

1013 

1011 

1007 

1003 

1002 

1002 

1006 

1011 

1016 

1014 

1010 

1958 

1017 

1014 

1012 

1010 

1007 

1003 

1003 

1005 

1006 

1013 

1016 

1015 

1010 

1959 

1015 

1015 

1015 

1009 

1007 

1002 

1002 

1001 

1005 

1012 

1014 

1017 

1010 

1960 

1016 

1015 

1012 

1010 

1005 

1004 

1004 

1003 

1008 

1013 

1015 

1015 

1010 

MEAN   1015.4  1014.5  1013.2  1010.3  1006.5  1002.9  1002.7  1003.4  1006.3  1012.1  1015.3  1016.4   1009.9 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1951 

1023 

1019 

1020 

1017 

1013 

1009 

1010 

1010 

1014 

1017 

1021 

1022 

1016 

1952 

1021 

1021 

1017 

1016 

1013 

1008 

1008 

1011 

1014 

1018 

1020 

1024 

1016 

1953 

1021 

1025 

1018 

1018 

1012 

1008 

1009 

1010 

1013 

1017 

1022 

1024 

1016 

1954 

1019 

1020 

1021 

1015 

1012 

1007 

1007 

1009 

1009 

1018 

1020 

1024 

1015 

1955 

1024 

1017 

1020 

1016 

1011 

1009 

1008 

1010 

1012 

1016 

1022 

1020 

1015 

1956 

1018 

1018 

1019 

1014 

1012 

1009 

1008 

1009 

1012 

1019 

1023 

1025 

1016 

1957 

1022 

1023 

1019 

1017 

1012 

1009 

1007 

1008 

1012 

1017 

1022 

1020 

1016 

1958 

1023 

1020 

1018 

1016 

1013 

1009 

1008 

1010 

1012 

1019 

1021 

1021 

1016 

1959 

1021 

1021 

1021 

1015 

1013 

1008 

1008 

1006 

1011 

1017 

1020 

1023 

1015 

I960 

1022 

1021 

1017 

1016 

1011 

1010 

1010 

1008 

1014 

1019 

1020 

1021 

1016 

MEAN 

1021, 

4  1020. 

5  1019.0  1016. 

0  1012. 

2  1008. 

6  1008. 

3  1009.1 

1012. 

i  1017. 

7  1021.1  1022.4 

1015. 

7 

LINO 

1021. 

3  1020. 

2  1018.4  1015. 

5  1012. 

1  1008. 

4  1008. 

3  1008.7 

1011.8  1017. 

6  1020. 

5  1021.6 

1015. 

4 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

5.2 

6.9 

7.8 

1952 

5.8 

5.1 

7.9 

1953 

5.3 

5.7 

9.0 

1954 

7.5 

6.9 

8.8 

1955 

4.9 

7.3 

9.7 

1956 

5.8 

4.8 

8.4 

1957 

6.6 

4.7 

7.1 

1958 

5.5 

6.7 

8.9 

1959 

5.0 

8.7 

10.0 

1960 

5.7 

7.9 

10.0 

MEAN 

5.7 

6.5 

8.8 

LINO 

5.4 

5.7 

8.3 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

56 

154 

1952 

101 

110 

1953 

50 

114 

1954 

128 

89 

1955 

41 

103 

1956 

113 

78 

1957 

82 

97 

1958 

93 

60 

1959 

86 

94 

1960 

74 

28 

MEAN 

82.4 

92 

CLINO 

69 

83 

16.3    20.8 


20.8 
20.8 


24.4 
25.7 


24.5 
26.8 
25.5 


25.1 
25.1 


27.0 
26.3 


21.4 
22.9 


23.2 
20.8 
23.8 


90 

174 

129 

146 

597 

39 

149 

98 

183 

133 

205 

311 

131 

234 

105 

87 

235 

936 

222 

83 

199 

64 

136 

239 

429 

593 

61 

415 

86 

344 

56 

315 

323 

58 

189 

107 

106 

181 

412 

254 

405 

349 

73 

186 

122 

193 

646 

68 

236 

136 

265 

121 

76 

61 

516 

46 

111 

149 

126 

96 

619 

43 

63 

85 

139 

218 

301 

68 

38 

340 

95.5 

176.9 

156.0 

310.9 

369.4 

144.2 

222 

101 

142 

152 

288 

260 

138 

221 

12.8 
14.7 


19 

2 

12 

7 

10.0 

15 

7 

17 

3 

14 

8 

8.5 

15 

7 

17 

2 

11 

9 

9.4 

15 

8 

18 

3 

11 

7 

6.1 

14 

9 

17 

3 

13 

,7 

8.7 

15 

1 

17 

8 

13 

5 

10.1 

16 

0 

18 

9 

14 

.2 

9.1 

16 

3 

18 

2 

13 

.6 

7.5 

16 

0 

18 

0 

13 

.4 

8.7 

15 

6 

17 

8 

13 

.1 

8.3 

15 

4 

104 

1981 

51 

1707 

50 

2232 

44 

2260 

21 

1642 

23 

2176 

83 

1898 

85 

1716 

121 

1600 

24 

1467 

60.6 

1869.9 

73 

1701 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


SHIONOMISAKI 
NOTES  ON  PAGE  327 


WMO  47778   33  27N  135  46E 


STATION  PRESSURE  ME 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

1011 

1007 

1008 

1007 

1003 

1000 

1002 

1003 

1004 

1006 

1009 

1010 

1006 

1952 

1009 

1009 

1005 

1007 

1004 

1000 

1000 

1002 

1004 

1007 

1009 

1012 

1006 

1953 

1008 

1013 

1006 

1007 

1004 

1000 

1001 

1001 

1003 

1008 

1010 

1012 

1006 

1954 

1007 

1009 

1010 

1005 

1004 

1000 

1000 

1002 

1001 

1007 

1009 

1012 

1006 

1955 

1011 

1005 

1009 

1007 

1002 

1001 

1002 

1001 

1003 

1005 

1010 

1008 

1005 

1956 

1005 

1005 

1009 

1005 

1004 

1001 

1000 

1001 

1005 

1008 

1011 

1012 

1006 

1957 

1010 

1010 

1007 

1007 

1003 

looo 

1000 

1001 

1003 

1007 

1011 

1009 

1006 

1958 

1011 

1009 

1007 

1008 

1004 

1001 

1001 

1003 

1002 

1009 

1011 

1010 

1006 

1959 

1009 

1011 

1010 

1006 

1004 

1000 

1000 

999 

1002 

1007 

1010 

1012 

1006 

1960 

1010 

1010 

1007 

1006 

1003 

1003 

1002 

1001 

1006 

1008 

1010 

1009 

1006 

MEAN 

1009. 

1008. 

8  1007.8  1006. 

)  1003.5  1000. 

6  1000.8  1001.4  1003. 

i    1007.2  1010. 

0  1010.6 

1005 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1020 

1016 

1017 

1016 

1012 

1008 

1010 

1011 

1013 

1015 

1018 

1019 

1015 

1952 

1018 

1018 

1014 

1016 

1013 

1009 

1009 

1010 

1013 

1016 

1018 

1021 

1015 

1953 

1017 

1022 

1015 

1016 

1013 

1008 

1010 

1009 

1012 

1016 

1019 

1022 

1015 

1954 

1016 

1018 

1020 

1014 

1013 

1008 

1009 

1010 

1010 

1016 

1018 

1021 

1014 

1955 

1021 

1014 

1018 

1016 

1011 

1010 

1010 

1010 

1012 

1014 

1019 

1017 

1014 

1956 

1014 

1014 

1017 

1014 

1012 

1009 

1008 

1009 

1013 

1017 

1020 

1021 

1014 

1957 

1019 

1019 

1016 

1016 

1012 

1009 

1008 

1010 

1011 

1016 

1020 

1018 

1015 

1958 

1020 

1018 

1016 

1017 

1012 

1009 

1009 

1011 

1011 

1018 

1019 

1019 

1015 

1959 

1018 

1020 

1019 

1015 

1013 

1008 

1009 

1007 

1011 

1016 

1018 

1021 

1015 

1960 

1019 

1019 

1016 

1015 

1011 

1011 

1010 

1010 

1014 

1016 

1019 

1018 

1015 

MEAN 

1018.2  1017. 

8  1016. 

8  1015.5  1012.2  1008. 

9  1009.2  1009.7 

1012. 

0  1016. 

0  1018.8  1019.7 

1014 

CLINO 

1017.9  1017. 

1  1016. 

2  1014.9  1012.2  1009. 

1  1009.5  1009.8 

1011. 

5  1015. 

8  1018.3  1018.6 

1014 

TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

7 

3 

1952 

7 

7 

1953 

7 

1 

1954 

9 

3 

1955 

6 

7 

1956 

7 

6 

1957 

9 

1 

1958 

7 

8 

1959 

7 

4 

1960 

7 

8 

MEAN 

7 

8 

LINO 

7 

4 

9.0    10.8 


JUN 

JUL 

21 

3 

24 

4 

21 

6 

24 

6 

21 

8 

24 

8 

20 

2 

23 

1 

21 

9 

25 

9 

22 

9 

25 

8 

21 

.4 

25 

2 

19.8 
19.7 


23.9    19.1 


16.1 
15.4 


DEC 

11.1 
10.2 
12.0 
10.8 
11.4 


16.8 
16.9 
16.8 


PRECIPITATION  MM 


YEAR    JAN 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


102 
241 


241 
134 


FEB 


139 


113 


HI 
226 


115.0 
105 


MAR 


237 

86     160 

95     129 

85     114 

158     250 


280 

66 

231 

243 

175 

188. 
186 


296 
222 

155 
436 
169 

318 
222 
285 
428 
288 

281. 
229 


MAY 


369 
375 
219 
272 
183 

276. 
223 


JUN 


209  237 

239  324 

380  631 

333  776 

184  346 


380 
275 
229 
233 

377 

380.8 
324 


192 
339 
460 
290 

476 

182 
274 
226 
352 


287. 
270 


128 
308 
384 
193 
176 


246 
379 
292 
403 

255. 
266 


219 
169 
557 
612 


321 
476 
485 
280 

114 

331. 
325 


101 
191 
157 
186 
434 


454 
455 
358 

270. 
282 


229 
238 
57 
286 
108 

157 
270 
147 
128 
318 

193. 
178 


DEC 


150 


33 

133 
154 
127 

176 

112. 
101 


TOTAL 


2239 

82     2599 

109     3154 

103     3534 

62     2530 


2742 
2641 
2997 
3174 
2572 

2818.2 
2581 


ASIA 


TAK.AMATSU 

NOTES  ON  PAGE  327 


WMO  47891   34  19N  134  03E 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

1021 

1017 

1018 

1016 

1011 

1007 

1009 

1009 

1012 

1015 

1019 

1019 

1014 

1952 

1019 

1019 

1015 

1015 

1012 

1008 

1007 

1010 

1012 

1017 

1019 

1022 

1015 

1953 

1019 

1023 

1016 

1016 

1012 

1006 

1008 

1009 

1011 

1016 

1020 

1022 

1015 

1954 

1017 

1019 

1019 

1014 

1011 

1007 

1007 

1008 

1008 

1017 

1019 

1022 

1014 

1955 

1022 

1015 

1019 

1015 

1010 

1008 

1008 

1009 

1011 

1015 

1020 

1018 

1014 

1956 

1016 

1015 

1018 

1013 

1012 

1008 

1007 

1008 

1012 

1017 

1021 

1022 

1014 

1957 

1020 

1020 

1016 

1015 

1011 

1007 

1006 

1007 

1011 

1015 

1020 

1018 

1014 

1958 

1021 

1018 

1016 

1015 

1011 

1008 

1007 

1009 

1010 

1018 

1020 

1020 

1014 

1959 

1019 

1021 

1020 

1014 

1012 

1007 

1007 

1006 

1010 

1016 

1019 

1021 

1014 

1960 

1020 

1019 

1016 

1015 

1010 

1009 

1008 

1008 

1013 

1017 

1019 

1019 

1014 

MEAN 

1019. 

4  1018. 

6  1017. 

3  1014. 

8  1011. 

2  1007. 

5  1007. 

4  1008. 

3  1011. 

0  1016. 

3  1019. 

6  1020.3 

1014 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1022 

1019 

1019 

1017 

1012 

1008 

1010 

1010 

1014 

1017 

1020 

1021 

1016 

1952 

1020 

1020 

1017 

1017 

1014 

1009 

1008 

1011 

1014 

1018 

1020 

1023 

1016 

1953 

1020 

1024 

1018 

1018 

1013 

1008 

1009 

1010 

1013 

1018 

1021 

1024 

1016 

1954 

1019 

1020 

1021 

1015 

1013 

1008 

1008 

1009 

1009 

1018 

1020 

1023 

1015 

1955 

1023 

1016 

1020 

1017 

1011 

1009 

1009 

1010 

1012 

1016 

1021 

1019 

1015 

1956 

1017 

1017 

1019 

1014 

1013 

1009 

1008 

1009 

1013 

1019 

1022 

1023 

1015 

1957 

1021 

1022 

1018 

1017 

1013 

1009 

1008 

1009 

1012 

1017 

1022 

1020 

1016 

1958 

1022 

1020 

1017 

1016 

1013 

1009 

1008 

1011 

1012 

1019 

1021 

1021 

1016 

1959 

1020 

1022 

1021 

1015 

1013 

1008 

1008 

1007 

1011 

1017 

1020 

1022 

1015 

1960 

1021 

1020 

1018 

1016 

1011 

1011 

1010 

1009 

1014 

1018 

1020 

1020 

1016 

MEAN 

1020. 

5  1020. 

0  1018. 

8  1016. 

2  1012. 

6  1008. 

8  1008. 

6  1009.5  1012. 

4  1017. 

7  1020. 

7  1021.6 

1015 

CLINO 

1020. 

1  1019. 

6  1018. 

3  1015. 

8  1012. 

1  1008. 

4  1008. 

3  1009.0  1012. 

0  1017. 

2  1020. 

5  1021.2 

1015 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB 

1951  4.2 

1952  5.1 

1953  4.6 

1954  6.3 

1955  4.3 

1956  4.7 

1957  5.0 

1958  4.9 

1959  4.3 

1960  4.7 

MEAN      4.8 
CLINO      4.8 

PRECIPITATION  MM 


5 

3 

7.3 

12 

3 

17 

1 

20 

7 

24 

8 

27.0 

20 

2 

17 

1 

11 

3 

4 

4 

7.3 

12 

6 

16 

9 

21 

1 

25 

2 

26.5 

22 

6 

15 

7 

13 

1 

4 

5 

8.4 

11 

3 

16 

9 

21 

8 

25 

9 

26.9 

23 

0 

17 

1 

11 

5 

5 

8 

7.4 

13 

4 

17 

5 

20 

3 

24 

1 

27.0 

22 

9 

15 

8 

12 

6 

6 

0 

8.7 

13 

1 

17 

6 

23 

3 

26 

6 

26.7 

22 

9 

17 

0 

10 

4 

4 

2 

8.0 

12 

2 

16 

3 

22 

1 

26 

2 

25.7 

22 

9 

17 

1 

10 

8 

4 

1 

6.2 

13 

7 

17 

0 

21 

1 

25 

4 

26.5 

20 

6 

15 

9 

12 

0 

5 

6 

7.8 

13 

2 

17 

3 

22 

0 

26 

8 

26.1 

23 

2 

16 

1 

11 

7 

7 

3 

8.9 

13 

8 

17 

9 

22 

.3 

26 

7 

26.6 

23 

8 

17 

7 

13 

2 

6 

8 

9.1 

12 

4 

17 

6 

21 

6 

27 

0 

26.7 

23 

2 

16 

9 

13 

.0 

5 

4 

7.9 

12 

8 

17 

2 

21 

.6 

25 

9 

26.6 

22 

.5 

16 

6 

12 

•  0 

5 

,4 

7.9 

12 

8 

17 

1 

21 

6 

25 

9 

26.6 

22 

.5 

16 

6 

12 

.0 

1951 

51 

1952 

78 

1953 

31 

1954 

82 

1955 

48 

1956 

90 

1957 

40 

1958 

47 

1959 

45 

1960 

28 

MEAN 

54.0 

CLINO 

54 

95 

74 

99 

381 

42 

124 

89 

140 

77 

183 

421 

34 

118 

55 

48 

127 

301 

176 

40 

330 

38 

110 

165 

308 

223 

63 

242 

68 

120 

96 

115 

97 

75 

85 

132 

61 

178 

160 

62 

113 

246 

109 

91 

132 

95 

325 

74 

288 

61 

164 

66 

143 

63 

207 

127 

111 

87 

168 

64 

101 

128 

160 

113 

65 

113 

162 

125 

208 

130 

97 

98.1 

119.6 

163.0 

197.4 

98.4 

185.0 

87 

98 

120 

163 

197 

98 

185 

87 

14.6 
14.8 


15.1 
15.4 


15.9 

15.5 


TOTAL 

1237 
1446 
1342 
1467 
1016 

1199 
1292 
1167 
1184 
1077 

1242.7 
1242 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


TOKYO  JAPAN  WMO  47662   35  41N  139  46E 

NOTES  ON  PAGE  327 

STATION  PRESSURE  MB 


1951 

1018 

1016 

1015 

1015 

1011 

1008 

1010 

1011 

1013 

1016 

1016 

1016 

1014 

1952 

1015 

1017 

1014 

1016 

1013 

1008 

1008 

1010 

1012 

1017 

1019 

1018 

1014 

1953 

1014 

1020 

1013 

1015 

1013 

1008 

1009 

1010 

1013 

1017 

1018 

1021 

1014 

1954 

1016 

1016 

1017 

1014 

1012 

1010 

1009 

1010 

1012 

1017 

1019 

1019 

1014 

1955 

1016 

1012 

1018 

1015 

1011 

1009 

1009 

1010 

1012 

1014 

1019 

1014 

1013 

1956 

1012 

1011 

1017 

1013 

1013 

1008 

1008 

1008 

1014 

1018 

1019 

1017 

1013 

1957 

1016 

1017 

1012 

1015 

1011 

1009 

1007 

1010 

1012 

1014 

1019 

1015 

1013 

1958 

1016 

1015 

1014 

1015 

1011 

1009 

1008 

1010 

1010 

1018 

1019 

1017 

1014 

1959 

1014 

1020 

1018 

1014 

1011 

1008 

1007 

1007 

1011 

1016 

1019 

1018 

1014 

1960 

1014 

1016 

1014 

1015 

1011 

1010 

1009 

1011 

1014 

1017 

1017 

1014 

1014 

MEAN 

1015. 

1016.0  1015.2 

1014.7  1011.7  1008.7  1008. 

4  1009.7  1012. 

3  1016.4  1018.4  1016.9 

1013 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1018 

1016 

1016 

1016 

1012 

1008 

1011 

1012 

1013 

1017 

1017 

1017 

1014 

1952 

1016 

1018 

1014 

1016 

1013 

1009 

1009 

1011 

1013 

1017 

1020 

1019 

1015 

1953 

1015 

1020 

1014 

1016 

1014 

1009 

1010 

1010 

1014 

1018 

1019 

1021 

1015 

1954 

1016 

1017 

1018 

1014 

1013 

1011 

1010 

1011 

1012 

1018 

1019 

1020 

1015 

1955 

1017 

1013 

1019 

1016 

1011 

1009 

1010 

1011 

1013 

1015 

1019 

1014 

1014 

1956 

1012 

1012 

1017 

1014 

1014 

1009 

1009 

1009 

1015 

1019 

1019 

1017 

1014 

1957 

1017 

1017 

1013 

1016 

1012 

1009 

1008 

1010 

1013 

1015 

1020 

1016 

1014 

1958 

1017 

1016 

1015 

1015 

1012 

1010 

1009 

1011 

1011 

1019 

1020 

1017 

1014 

1959 

1015 

1020 

1018 

1015 

1012 

1009 

1008 

1007 

1012 

1017 

1019 

1019 

1014 

1960 

1015 

1016 

1015 

1015 

1011 

1011 

1009 

1012 

1015 

1018 

1018 

1015 

1014 

MEAN 

1015.8 

1016. 

5  1015.9 

1015.3  1012.4 

1009.4  1009.3  1010.4 

1013. 

1017.3  1019.0 

1017.5 

1014. 

3 

LINO 

1015.6 

1015. 

7  1015.4 

1014.6  1012.2 

1009.4  1009.3  1010.4 

1012.5  1016.9  1018.4 

1016.8 

1013. 

9 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG 

1951  3.2     4.5  8.8  13.3    18.0    21.2    24.3    26.7 

1952  4.3     2.6  7.4  13.3    18.1    21.3    24.3    26.8 

1953  3.3     4.2  9.4  12.7    17.8    20.6    24.7    25.0 

1954  4.2     5.6  8.4  14.9    17.6    18.3    22.3    27.0 

1955  3.8     6.2  8.7  13.6    18.2    22.7    27.6    26.3 

1956  4,2     4.3  8.6  13 

1957  5.7     4.3  6.8  14 

1958  5.0     6.0  8.4  13 

1959  3.7     7.3  8.9  15.3    18.5    20.4    26.1    26.7    24.1    17.6    12.3     7.0     15.7 


17 

6 

22 

3 

24 

2 

25.4 

22 

7 

17 

1 

19 

8 

24 

4 

27.3 

20 

8 

IP 

0 

22 

0 

24 

9 

25.8 

23 

2 

IP 

5 

20 

4 

26 

1 

26.7 

24 

1 

17 

8 

21 

5 

25 

8 

26.4 

23 

6 

17 

9 

21 

0 

24 

9 

26.3 

22 

7 

17 

6 

21 

1 

25 

1 

26.4 

22 

8 

1960  5.0  6.6  9.5    12.8  17.8    21.5    25.8    26.4    23.6    16.8    12.3     6.7     15.4 

MEAN 
CLINO 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1951  36  120  149  177  86     144     157     221     218     170      68      42     1588 

1952  99  80  221  203  137     243     205      73     129     105     124      22     1641 

1953  38  42  137      50  178     184     184     247     249     144      21      46     1520 

1954  115  53  115  177  137     307     121     122     244     145     151      80     1767 

1955  43  89  176  101  139      81      71     224     177     318     110      24     1553 

1956  102  52  153  138  309     ) 52      65     108     197     303      76       4     1659 

1957  3  94  77  119  164     321     143      47     235     122      55     115     1495 

1958  70  67  63  47  80 

1959  55  115  92  163  197 

1960  31  9  71  165  125 

MEAN  59.2  72.1  125.4  134.0  155.2   170.1   124.7   147.6   245.9   198.2    93.7    67.6   1593.7 


82 

671 

276 

89 

98 

1804 

137 

162 

217 

120 

176 

1628 

215 

177 

182 

123 

69 

1282 

ASIA 
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STATION  PRESSURE  MB 


1951 

1011 

1011 

1010 

1010 

1007 

1004 

1007 

1007 

1008 

1012 

1011 

1010 

1009 

1952 

1009 

1011 

1010 

1010 

1008 

1005 

1006 

1007 

1008 

1013 

1015 

1013 

1010 

1953 

1007 

1013 

1009 

1010 

1010 

1006 

1007 

1006 

1010 

1013 

1011 

1014 

1010 

1954 

1010 

1010 

1013 

1010 

1006 

1010 

1008 

1007 

1009 

1014 

1014 

1012 

1010 

1955 

1009 

1005 

1014 

1010 

1009 

1005 

1005 

1007 

1010 

1011 

1013 

1007 

1009 

1956 

1005 

1005 

1012 

1008 

1008 

1006 

1007 

1005 

1011 

1016 

1014 

1008 

1009 

1957 

1010 

1012 

1006 

1009 

1008 

1007 

1005 

1007 

1009 

1010 

1014 

1010 

1009 

1958 

1008 

1011 

1007 

1009 

1007 

1006 

1005 

1008 

1009 

1016 

1015 

1011 

1009 

1959 

1007 

1015 

1014 

1008 

1007 

1007 

1004 

1005 

1008 

1013 

1014 

1012 

1010 

1960 

1007 

1009 

1010 

1009 

1008 

1007 

1005 

1008 

1010 

1016 

1013 

1008 

1009 

MEAN   1008.3  1010.2  1010.5  1009.3  1007.8  1006.3  1005.9  1006.7  1009.2  1013.4  1013.4  1010.5   1009.3 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1015 

1015 

1014 

1014 

1011 

1008 

1011 

1011 

1012 

1016 

1015 

1014 

1013 

1952 

1013 

1015 

1015 

1015 

1012 

1009 

1010 

1011 

1012 

1017 

1019 

1017 

1014 

1953 

1011 

1018 

1013 

1014 

1014 

1011 

1011 

1010 

1014 

1017 

1015 

1019 

1014 

1954 

1015 

1015 

1017 

1014 

1010 

1014 

1012 

1011 

1013 

1019 

1018 

1016 

1015 

1955 

1014 

1010 

1018 

1014 

1013 

1009 

1009 

1011 

1014 

1015 

1018 

1011 

1013 

1956 

1009 

1010 

1016 

1012 

1012 

1010 

1011 

1009 

1015 

1020 

1018 

1013 

1013 

1957 

1015 

1017 

1011 

1013 

1012 

1011 

1009 

1011 

1013 

1014 

1018 

1014 

1013 

1958 

1013 

1015 

1011 

1013 

1012 

1010 

1009 

1012 

1013 

1020 

1020 

1015 

1014 

1959 

1012 

1019 

1018 

1012 

1011 

1011 

1008 

1009 

1012 

1017 

1018 

1016 

1014 

1960 

1011 

1013 

1014 

1014 

1012 

1011 

1010 

1012 

1014 

1020 

1018 

1012 

1013 

MEAN 

1012. 

8  1014. 

7  1014. 

7  1013. 

5  1011. 

9  1010.4  1010. 

0  1010.7  1013.2 

1017. 

5  1017. 

7  1014.7 

1013. 

5 

LINO 

1012. 

1  1013. 

0  1013. 

4  1012. 

9  1011. 

5  1010.4  1009. 

9  1011.0  1012.9 

1016. 

5  1016. 

4  1013.4 

1012. 

8 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


3.2 


1956 

1957  -  2.4 

1958  -  2.2 

1959  -  3.7 

1960  -  4.5 

MEAN  -  3.5 

CLINO  -  3.4 


MAR 


.5   - 


1.1 


1951  -  4.7  - 

1952  -  3.2  - 

1953  -  4.3  -  4.7     0.8 

1954  -  3.4  -  1.5   -  0.7 

1955  -  3.8  -  2.4   -  0.1 


-  3.0  0.4 

-  3.7  -  1.1 

-  1.8  -  0.2 

-  1.2  1.2 

-  2.2  -  0.3 

-  3.0  -  0.1 

-  3.3  -  0.4 


5.5 
5.1 


16.9 
17.8 


17 

8 

17 

8 

12 

7 

19 

2 

15 

8 

12 

0 

19 

4 

17 

0 

11 

4 

19 

7 

17 

0 

12 

3 

20 

6 

17 

7 

11 

1 

19 

7 

16 

9 

11 

7 

20 

1 

17 

0 

11 

6 

6.0   -  1.0 


7.0 
7.2 


7.6 

7.7 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FE 

1951  15  2 

1952  53  2 

1953  45  1 

1954  31  5 

1955  66  1 

1956  58  2 

1957  25  2 

1958  50  2 

1959  59  2 

1960  82  2 

MEAN  48.4  2 

CLINO  47  2 


97 

95 

134 

137 

51 

106 

147 

94 

45 

94 

131 

153 

168 

115 

40 

105 

74 

234 

148 

48 

88 

105 

113 

98 

41 

137 

81 

129 

92 

192 

177 

121 

180 

143 

312 

83 

97 

224 

185 

42 

24 

207 

123 

111 

41 

127 

249 

209 

138 

102 

45 

81 

253 

344 

202 

104 

151 

64 

108 

87 

131 

175 

143 

110 

134 

166 

70 

87 

102 

43 

99.7 

100.1 

119.7 

138.6 

152.2 

125.8 

142 

88 

101 

101 

147 

120 

143 

121 

81.6    61.9 


TOTAL 

979 
1079 

998 

964 
1581 

1179 
1244 
1370 
1209 
1092 

1169.5 
1111 
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STATION  PRESSURE  MB 


1951 

1020 

1017 

1017 

1016 

1011 

1007 

1010 

1010 

1013 

1016 

1017 

1017 

1014 

1952 

1017 

1020 

1016 

1016 

1013 

1008 

1008 

1010 

1012 

1017 

1020 

1020 

1015 

1953 

1017 

1022 

1015 

1016 

1012 

1007 

1008 

1009 

1013 

1017 

1020 

1022 

1015 

1954 

1017 

1018 

1020 

1015 

1012 

1008 

1008 

1010 

1010 

1018 

1020 

1021 

1015 

1955 

1019 

1014 

1020 

1016 

1011 

1008 

1008 

1009 

1012 

1015 

1019 

1016 

1014 

1956 

1014 

1014 

1018 

1014 

1012 

1008 

1007 

1009 

1013 

1018 

1021 

1019 

1014 

1957 

1019 

1019 

1015 

1016 

1012 

1009 

1006 

1009 

1012 

1015 

1021 

1017 

1014 

1958 

1019 

1018 

1016 

1015 

1012 

1009 

1007 

1010 

1011 

1018 

1021 

1018 

1015 

1959 

1016 

1022 

1019 

1014 

1012 

1008 

1007 

1006 

1010 

1017 

1020 

1020 

1014 

1960 

1017 

1018 

1016 

1015 

1010 

1010 

1009 

1009 

1014 

1018 

1018 

1016 

1014 

MEAN   1017.5  1018.2  1017.2  1015.3  1011.7  1008.2  1007.8  1009.1  1012.0  1016.9  1019.7  1018.6   1014.4 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1951 

1021 

1018 

1018 

1017 

1012 

1008 

1010 

1010 

1013 

1017 

1018 

1018 

1015 

1952 

1018 

1020 

1017 

1017 

1014 

1009 

1009 

1011 

1013 

1018 

1021 

1021 

1016 

1953 

1017 

1023 

1016 

1017 

1013 

1008 

1009 

1010 

1014 

1018 

1021 

1023 

1016 

1954 

1018 

1019 

1021 

1015 

1013 

1009 

1009 

1011 

1011 

1018 

1020 

1022 

1016 

1955 

1019 

1015 

1020 

1017 

1011 

1009 

1009 

1010 

1013 

1016 

1020 

1017 

1015 

1956 

1014 

1014 

1019 

1015 

1013 

1009 

1008 

1010 

1014 

1019 

1022 

1020 

1015 

1957 

1020 

1020 

1016 

1016 

1013 

1010 

1007 

1010 

1013 

1016 

1022 

1018 

1015 

1958 

1019 

1019 

1017 

1016 

1013 

1010 

1008 

1011 

1012 

1019 

1022 

1019 

1015 

1959 

1017 

1023 

1020 

1014 

1013 

1008 

1008 

1007 

1011 

1017 

1021 

1021 

1015 

1960 

1018 

1019 

1017 

1016 

1012 

1011 

1010 

1010 

1014 

1019 

1019 

1017 

1015 

MEAN 

1018. 

1019.0 

1018. 

1016.0  1012.7  1009. 

1008. 

7  1010.0 

1012.8  1017.7 

1020.6  1019.6 

1015 

CLINO   1018.0  1018.2  1017.4  1015.3  1012.4  1009.0  1008.9  1009.8  1012.4  1017.5  1019.7  1018.7   1014.8 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

1.8 

3 

4 

1952 

3.2 

1 

1 

1953 

2.3 

2 

0 

1954 

3.9 

4 

1 

1955 

2.8 

3 

7 

1956 

2.5 

1 

6 

1957 

3.0 

2 

1 

1958 

3.1 

3 

7 

1959 

2.5 

4 

9 

1960 

2.6 

4 

4 

MEAN 

2.8 

3 

1 

CLINO 

2.4 

2 

2 

19 

0 

23 

0 

24.2 

20 

1 

14.7 

10 

g 

19 

7 

23 

4 

24.7 

20 

3 

15.7 

9 

2 

17 

2 

21 

7 

24.9 

22 

1 

14.4 

11 

l 

20 

5 

25 

5 

24.8 

20 

5 

15.4 

9 

3 

19 

0 

23 

1 

23.5 

21 

3 

15.6 

10 

0 

18 

1 

22 

6 

24.5 

19 

5 

15.0 

10 

8 

10 

6 

23 

3 

23.9 

21 

3 

15.0 

10 

0 

19 

0 

23 

5 

24.9 

21 

8 

16.1 

10 

8 

19 

2 

23 

1 

25.8 

21 

6 

16.2 

11 

3 

19 

0 

23 

2 

24.7 

20 

7 

15.4 

10 

A 

19 

1 

23 

4 

24.7 

20 

6 

14.9 

10 

1 

13.2 
13.7 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

202 

114 

175 

129 

88 

74 

218 

130 

110 

104 

279 

354 

1977 

1952 

361 

177 

142 

162 

126 

214 

277 

248 

251 

103 

122 

355 

2538 

1953 

230 

156 

177 

182 

122 

282 

345 

98 

387 

141 

228 

300 

2648 

1954 

157 

162 

169 

150 

150 

223 

159 

38 

222 

108 

101 

352 

1991 

1955 

329 

188 

139 

102 

160 

115 

241 

131 

138 

190 

242 

204 

2179 

1956 

422 

270 

214 

197 

115 

183 

113 

297 

253 

132 

250 

466 

2912 

1957 

202 

2  36 

143 

120 

185 

98 

286 

106 

235 

141 

118 

341 

2211 

1958 

274 

155 

135 

152 

100 

95 

535 

269 

387 

249 

281 

246 

2878 

1959 

397 

225 

237 

166 

96 

113 

278 

395 

242 

144 

195 

333 

2821 

1960 

289 

143 

199 

131 

137 

194 

107 

95 

159 

175 

215 

391 

2235 

MEAN 

286.3 

182.6 

173.0 

149.1 

127.9 

159.1 

255.9 

180.7 

238.4 

148.7 

203.1 

334.2 

2439 

CLINO 

270 

167 

154 

144 

111 

141 

197 

133 

251 

184 

214 

313 

2278 

ASIA 
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STATION  PRESSURE  MB 


1951 

1013 

1016 

1011 

1013 

1008 

1007 

1010 

1008 

1011 

1014 

1014 

1012 

1011 

1952 

1012 

1013 

1014 

1013 

1010 

1007 

1009 

1010 

1011 

1015 

1018 

1016 

1012 

1953 

1014 

1016 

1013 

1012 

1014 

1010 

1009 

1009 

1012 

1016 

1014 

1017 

1013 

1954 

1015 

1015 

1016 

1013 

1008 

1014 

1012 

1011 

1011 

1018 

1016 

1014 

1014 

1955 

1013 

1008 

1015 

1011 

1013 

1007 

1006 

1010 

1014 

1014 

1014 

1008 

1011 

1956 

1007 

1010 

1017 

1007 

1007 

1010 

1011 

1010 

1013 

1017 

1015 

1011 

1011 

1957 

1013 

1015 

1011 

1010 

1010 

1009 

1008 

1010 

1011 

1012 

1015 

1012 

1011 

1958 

1011 

1016 

1008 

1011 

1009 

1008 

1007 

1011 

1012 

1018 

1018 

1014 

1012 

1959 

1011 

1017 

1018 

1009 

1010 

1010 

1006 

1010 

1011 

1015 

1016 

1014 

1012 

1960 

1012 

1011 

1013 

1012 

1011 

1010 

1009 

1010 

1011 

1020 

1017 

1010 

1012 

MEAN 

1012. 

I  1013. 

7  1013. 

>  1011. 

L  1010. 

3  1009. 

>  1008. 

7  1009.9  1011. 

7  1015. 

9  1015. 

7  1012.8 

1012 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN      FEB      MAR 


1951 

1014 

1016 

1011 

1013 

1008 

1008 

1010 

1008 

1011 

1015 

1015 

1013 

1012 

1952 

1012 

1014 

1015 

1013 

1010 

1008 

1009 

1011 

1011 

1015 

1018 

1016 

1013 

1953 

1014 

1016 

1014 

1013 

1014 

1011 

1010 

1010 

1013 

1016 

1015 

1018 

1014 

1954 

1016 

1015 

1016 

1013 

1009 

1014 

1013 

1012 

1012 

1018 

1017 

1015 

1014 

1955 

1014 

1009 

1016 

1011 

1014 

1008 

1006 

1011 

1014 

1015 

1015 

1008 

1012 

1956 

1008 

1010 

1017 

1008 

1008 

1011 

1011 

1010 

1013 

1017 

1016 

1012 

1012 

1957 

1013 

1015 

loll 

1010 

1011 

1010 

1008 

1010 

1012 

1012 

1015 

1013 

1012 

1958 

1012 

1016 

1009 

1011 

1009 

1009 

1007 

1012 

1012 

1018 

1018 

1014 

1012 

1959 

1011 

1018 

1018 

1009 

1010 

1010 

1007 

1010 

1012 

1015 

1016 

1014 

1013 

1960 

1012 

1011 

1014 

1012 

1011 

1010 

1009 

1010 

1011 

1020 

1017 

1010 

1012 

MEAN 

1012. 

6  1014. 

0  1014. 

1011. 

3  1010. 

4  1009. 

9  1009.0  1010.4  1012. 

1016. 

1  1016.2  1013.3 

1012. 

5 

CLINO 

1011. 

5  1012. 

8  1013. 

)  1010. 

9  1010. 

0  1009. 

4  1008.9  1010. 

1011.6  1015. 

6  1014.7  1011.8 

ion. 

7 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

-  6.7 

1952 

-  5.7 

1953 

-  7.7 

1954 

-  6.7 

1955 

-  6.4 

1956 

-  6.1 

1957 

-  3.9 

1958 

-  4.9 

1959 

-  7.3 

1960 

-  7.2 

MEAN 

-  6.3 

CLINO 

-  5.9 

6.9    11.1    16.8    19.2    17.6    11.2   -  0.6 
7.5    11 


-  4.6   -  2.0 

-  5.5   -  2.9 


2.8     0.8     6.4     9.4    12.7 
5.2   -  1.4     3.5     7.7    10.8 


16 

7 

22 

3 

15.6 

16 

4 

19 

7 

16.9 

16 

8 

19 

2 

17.6 

13 

7 

16 

9 

17.2 

20 

3 

19 

5 

15.5 

13 

8 

16 

3 

17.2 

17 

1 

18 

2 

15.5 

17 

5 

18 

3 

16.8 

17 

1 

18 

5 

16.2 

15 

9 

20 

8 

18.1 

- 

0.3 

6.5 

- 

7.1 

5.7 

- 

2.6 

5.6 

- 

1.8 

5.7 

- 

0.4 

6.7 

_ 

2.6 

6.2 

- 

1.1 

6.5 

- 

0.5 

6.7 

1.7 

1.8 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

73 

1952 

141 

1953 

85 

1954 

110 

1955 

105 

68 

90 

231 

131 

138 

51 

1135 

160 

88 

172 

132 

92 

94 

1121 

105 

20 

173 

81 

108 

111 

1014 

131 

196 

137 

131 

124 

134 

1335 

199 

274 

108 

169 

127 

132 

1508 

1957    126 


1959 
1960 


MEAN 
CLINO 


136 

26 

174 

176 

99 

132 

1210 

75 

67 

159 

93 

92 

74 

1106 

122 

8 

111.9 

148.1 

120.2 

108.4 

111 

5 

1188 

112 

105 

152 

129 

120 

112 

1161 
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STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

1020 

1015 

1017 

1014 

1011 

1006 

1009 

1007 

1011 

1012 

1018 

1020 

1013 

1952 

1019 

1018 

1014 

1014 

1010 

1007 

1006 

1009 

1011 

1015 

1015 

1021 

1013 

1953 

1019 

1022 

1015 

1015 

1010 

1007 

1008 

1007 

1009 

1014 

1018 

1021 

1014 

1954 

1016 

1018 

1018 

1012 

1010 

1005 

1006 

1006 

1005 

1014 

1016 

1021 

1012 

1955 

1022 

1014 

1016 

1013 

1009 

1008 

1006 

1007 

1008 

1012 

1018 

1017 

1013 

1956 

1015 

1016 

1016 

1012 

1010 

1008 

1007 

1007 

1008 

1014 

1020 

1022 

1013 

1957 

1019 

1019 

1016 

1015 

1010 

1006 

1007 

1005 

1007 

1015 

1018 

1018 

1013 

1958 

1021 

1017 

1015 

1014 

1010 

1007 

1007 

1009 

1008 

1015 

1018 

1018 

1013 

1959 

1019 

1017 

1018 

1013 

1010 

1006 

1007 

1004 

1008 

1013 

1016 

1020 

1013 

1960 

1019 

1019 

1014 

1013 

1009 

1008 

1008 

1004 

1012 

1014 

1017 

1019 

1013 

MEAN 

1018. 

9  1017. 

5  1015.9  1013. 

5  1009. 

9  1006. 

8  1007. 

1006.5  1008.7  1013. 

i    1017.4  1019.7 

1013 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 


JAN 

1022 
1021 
1021 
1018 
1024 


FEB 

1017 
1020 
1024 
1020 
1016 


MAR 

1019 
1016 
1017 
1020 
1018 


APR 

1016 
1016 
1017 
1014 
1015 


MAY 

1013 
1012 
1012 
1011 
1010 


JUN 

1008 
1008 
1009 
1007 
1009 


JUL 

1010 
1007 
1009 
1008 
1008 


AUG 

1009 
1010 
1009 
1007 
1009 


SEP 

1013 
1013 
1011 
1007 
1010 


OCT 

1014 
1017 
1016 
1016 
1014 


NOV 

1020 
1016 
1020 
1018 
1020 


DEC 

1022 
1023 
1023 
1023 
1019 


1958 
1959 
1960 


1023  1019 
1021  1019 
1021    1021 


1017 
1020 
1016 


1016 
1015 
1015 


1012 
1012 
1011 


1008 
1007 
1009 


1009 
1009 
1010 


1011 
1005 
1006 


1010 
1010 
1013 


1017 
1015 
1016 


1020 
1018 
1019 


1020 
1022 
1021 


MEAN 

1015 
1015 
1016 
1014 
1014 


1956  1017    1017    1018    1014    1012    1010    1008    1009    1010    1016    1021    1024     1015 

1957  1021 


1015 
1014 
1015 


MEAN   1020.9  1019.3  1017.9  1015.4  1011.6  1008.3  1008.7  1008.2  1010.6  1015.7  1019.1  1021.7   1014.8 
CLINO   1020.3  1019.0  1017.6  1015.1  1011.3  1008.1  1008.2  1007.9  1010.6  1015.6  1018.3  1020.6   1014.4 


TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

11 

3 

12 

6 

1952 

11 

4 

11 

5 

1953 

10 

4 

11 

8 

1954 

13 

9 

12 

4 

1955 

10 

2 

12 

5 

1956 

11 

0 

10 

6 

1957 

12 

6 

10 

7 

1958 

11 

5 

12 

2 

1959 

10 

8 

14 

8 

1960 

11 

3 

12 

8 

MEAN 

11 

4 

12 

2 

CLINO 

11 

4 

11 

8 

25.9 

26.8 

24.2 

22.1 

26.4 

27.1 

25.0 

20.4 

20.7    24.1 


20.8    23.6 


20.7    23.8 


26 

5 

27 

1 

25 

8 

22 

1 

16 

8 

11 

7 

19 

3 

28 

3 

26 

9 

24 

1 

20 

4 

18 

1 

14 

1 

19 

1 

27 

4 

28 

1 

26 

4 

21 

4 

17 

8 

15 

1 

19 

8 

27 

9 

27 

3 

26 

4 

21 

8 

18 

7 

14 

6 

19 

9 

27 

9 

27 

5 

25 

8 

21 

9 

18 

2 

12 

5 

19 

6 

27 

4 

27 

2 

25 

4 

21 

4 

17 

9 

13 

8 

19 

4 

26 

9 

27 

0 

25 

4 

21 

4 

17 

8 

13 

6 

19 

2 

PRECIPITATION  MM 


YEAR    JAN 


1951 

170 

258 

189 

325 

445 

630 

364 

44  7 

396 

850 

218 

213 

4505 

1952 

238 

219 

208 

288 

390 

1120 

149 

66 

351 

358 

667 

201 

4255 

1953 

198 

206 

301 

117 

324 

900 

164 

412 

374 

346 

275 

199 

3816 

1954 

236 

111 

335 

311 

698 

988 

411 

545 

507 

480 

280 

98 

5000 

1955 

216 

2  76 

324 

205 

520 

R42 

322 

244 

95 

197 

149 

101 

3491 

1956 

367 

85 

394 

289 

484 

409 

216 

497 

856 

347 

102 

102 

4148 

1957 

92 

301 

189 

374 

595 

567 

161 

710 

1114 

107 

229 

134 

4573 

1958 

416 

191 

349 

429 

464 

237 

37 

250 

141 

405 

112 

201 

3232 

1959 

293 

428 

204 

363 

356 

634 

367 

600 

377 

502 

297 

134 

4555 

1960 

175 

122 

174 

326 

221 

743 

55 

660 

97 

289 

140 

146 

31*8 

MEAN 

240.1 

219.7 

266.7 

302.7 

449.7   707.0 

224.6 

443.1 

430.8 

388.1 

246.9 

152.9 

4072.3 

CLINO 

212 

201 

257 

251 

400 

707 

352 

420 

369 

347 

264 

190 

3969 

ASIA 


YONAGO  JAPAN  WMO  4774*   35  26N  133  21E 

NOTES  ON  PAGE  327 


STATION  PRESSURE  MB 


1951 

1021 

1018 

1018 

1016 

1011 

1007 

1009 

1009 

1013 

1016 

1019 

1019 

1015 

1952 

1019 

1020 

1016 

1015 

1013 

1007 

1007 

1009 

1013 

1017 

1020 

1022 

1015 

1953 

1019 

1023 

1016 

1016 

1011 

1006 

1007 

1009 

1012 

1017 

1020 

1022 

1015 

1954 

1017 

1019 

1020 

1014 

1011 

1007 

1007 

1009 

1009 

1018 

1019 

1022 

1014 

1955 

1021 

1015 

1019 

1015 

1010 

1008 

1007 

1009 

1012 

1016 

1020 

1018 

1014 

1956 

1016 

1016 

1018 

1013 

1011 

1008 

1007 

1008 

1012 

1018 

1022 

1022 

1014 

1957 

1020 

1021 

1017 

1015 

1013 

1008 

1006 

1008 

1012 

1016 

1021 

1018 

1015 

1958 

1020 

1019 

1016 

1015 

1012 

1008 

1007 

1010 

1011 

1018 

1021 

1020 

1015 

1959 

1018 

1021 

1020 

1013 

1012 

1007 

1007 

1006 

1010 

1016 

1019 

1021 

1014 

1960 

1019 

1019 

1017 

1015 

1010 

1009 

1009 

1008 

1013 

1018 

1019 

1019 

1015 

MEAN 

1019.0  1019. 

1017.7  1014. 

7  1011. 

4  1007. 

5  1007. 

3  1008.5 

1011.7  1017. 

0  1020. ( 

)  1020.3 

1014 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1951  1022    1019    1019    1017    1012    1008    1010    1010    1014    1017    1020    1020  1016 

1952  1020    1021    1017    1016    1013    1008    1008    1010    1013    1018    1021    1023  1016 

1953  1020    1024    1017    1017    1012    1007    1008    1009    1013    1018    1021    1023  1016 

1954  1018    1020    1021    1015    1012    1008    1008    1010    1010    1019    1020    1023  1015 

1955  1022    1016    1020    1016    1011    1009    1008    1010    1013    1017    1021    1019  1015 

1956  1017    1017    1019    1014    1012    1009    1008    1009    1013    1019    1022    1023  1015 

1957  1021    1022    1018    1016    1013    1009    1007    1008    1013    1017    1022    1019  1015 

1958  1021    1020    1017    1016    1013    1009    1008    1011    1012    1019    1022    1021  1016 

1959  1019,  1022    1021    1014    1013    1008    1007    1007    1011    1017    1020    1022  1015 

1960  1020    1020    1018    1016    1011    1010    1010    1009    1014    1019    1020    1019  1016 

MEAN  1020.0  1020.1  1018.7  1015.7  1012.2  1008.5  1008.2  1009.3  1012.6  1018.0  1020.9  1021.2  1015.5 

CLINO  1019.6  1019.5  1018.4  1015.4  1011.9  1008.2  1008.0  1008.9  1012.1  1017.8  1020.8  1020.4  1015.1 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1951  3.8     4.9     6.5    11.2    16.2    19.8    23.6    27.2    20.0    15.7    10.7     7.8  14.0 

1952  4.2     2.5     6.2    12.3    15.6    20.0    24.0    25.4    21.4    15.2    12.1     6.4  13.8 

1953  3.5     4.2     8 

1954  5.8     5.5     7 

1955  3.3     5.6     8 

1956  3.6     2.8     7 

1957  4.9     3.0     5.1    12.6    16.1    19.7    24.6    26.1    20.4    15.3    11.6     7.0  13.9 

1958  4.0     4.9     7.4    12.9    16.8    21.2    25.8    25.1    22.5    15.6    11.2     8.4  14.7 

1959  3.4     7.0     8.7    13.3    17.4    20.5    25.7    26.3    23.0    16.7    12.3     7.4  15.1 

1960  4.2     6.0     8.8    11.2    17.0    21.3    25.8    26.8    22.6    16.2    11.8     5.9  14.8 

MEAN      4.1     4.6     7.4    12.2    16.6    20.5    25.0    25.9    21.8    15.8    11.2     7.1  14.4 

CLINO      3.8     3.9     6.8    11.7    16.3    20.5    25.0    25.9    21.7    15.6    11.1     6.5  14.1 


10 

9 

16 

7 

20 

5 

24 

9 

26 

3 

21 

8 

16 

8 

10 

9 

12 

8 

16 

9 

19 

0 

23 

5 

26 

2 

22 

4 

14 

7 

12 

1 

12 

8 

16 

8 

22 

5 

26 

9 

25 

3 

21 

8 

15 

8 

9 

8 

12 

0 

16 

4 

20 

7 

25 

4 

24 

6 

22 

5 

16 

3 

9 

9 

12 

6 

16 

1 

19 

7 

24 

6 

26 

1 

20 

4 

15 

3 

11 

6 

12 

9 

16 

8 

21 

2 

25 

e 

25 

1 

22 

5 

15 

6 

11 

2 

PRECIPITATION  MM 


1951 

84 

147 

136 

110 

166 

56 

255 

1952 

170 

215 

152 

121 

121 

188 

342 

1953 

229 

146 

130 

121 

151 

273 

561 

1954 

248 

180 

128 

125 

194 

276 

316 

1955 

154 

154 

106 

99 

62 

147 

169 

SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

52  200  148  179  1547 

294  53  85  113  1926 

339  80  213  151  2598 

229  66  97  144  2055 

174  193  81  80  1522 

165  124  106  49  1833 


1959 

176 

156 

72 

135 

197 

80 

219 

151 

366 

80 

133 

232 

1997 

1960 

193 

128 

102 

118 

186 

102 

136 

133 

221 

184 

107 

150 

1760 

MEAN 

175.1 

155.2 

119 

e 

122. 

8 

141 

7 

169.4 

276 

2 

127.0 

208.6 

122.3 

118 

8 

136 

9 

1873 

CLINO 

154 

152 

122 

110 

127 

170 

212 

127 

267 

156 

116 

141 

1853 

KASHMIR 


STATION  NOTES 


KASHMIR  (2  stations) 


General:  Data  for  Srinagar  and  Leh  were  supplied  by  the  India  Meteorological 
Department,  New  Delhi,  India.  For  information  concerning  hours  of  observation  and 
methods  of  computing  means,  see  "General"  notes  for  India.  Latitude,  longitude, 
and  elevation  given  in  the  table  heading  is  that  used  at  the  end  of  1960. 

The  correction  for  both  Leh  and  Srinagar  for  the  new  International  Barometer 
Convention  adopted  by  the  WMO  in  1953  is  -0.3  mb.    It  was  implemented  in  1957. 


Lat.  Long.  Hz  (m.) 

34°09,N  77°34'E  3514 

There   has   been   no    change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
1/1/51-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  30  cm. 


LEH 

Date 

Site 

Prior  to  1/51 

Moravian  Mission 
House 

SRINAGAR 

Date 

Site 

Prior  to  1/51 

Museum 

Lat.  Long.  Hz  (m.) 

34°05'N  74°50'E  1587 

There   has   been   no    change  in  the  site  of  the  observatory  throughout  the  period 
1/1/51-12/31/60. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  30  cm. 

CORRECTIONS  APPLIED  FROM  JANUARY  1943  FOR  REDUCING 
PRESSURE  DATA  FROM  0800  I.S.T.  TO  0800  L.M.T. 

Srinagar  +0.2    +0.2     +0.2     +0.2    +0.1     +0.1     +0.1    +0.1     +0.2    +0.2    +0.2    +0.2 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


LEH  KASHMIR  WMO  43544   34  09N   77  34E  3514  M 

NOTES  ON  PAGE  371 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1951  664  663  665  665  668  665  666  666  669  671  670  669  667 

1952  669  665  665  670  667  666  665  665  668  669  668  668  667 

1953  665  669  667  669  669  666  665  665  668  669  669  669  668 

1954  663  664  667  668  669  665  664  664  667  668  668  668  666 

1955  667  665  666  666  667  666  664  665  668  669       -  668 

1956  664  661  666  668  668  665  666  665  666  670  670  667  666 

1957  665  663  664  664  664  662  665  666  667  669  670  668  666 

1958  669  666  668  670  667  667  664  665  668  670  669  667  668 

1959  665  661  666  668  666  666  664  664  666  668  668  667  666 

1960  666  668  664  666  666  666  664  664  666  668  668  668  666 

MEAN  665.7   664.5  665.8  667.4  667.1  665.4  664.7  664.9  667.3  669.1  668.9  667.9  666. 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 


1951  -  7.2  -  4.3  1.1     3.9    10.2    12.5    14.8    16.6    12.5     9.0     2.1   -  2.5 

1952  -  7.6  -  2.6  -  0.6     6.4     5.4    13.7    16.7    17.1    13.7     6.9     1.1   -  3.1 

1953  -  7.9  -  2.8  2.3     5.5    11.1    15.2    17.9    16.9    13.7     5.9     0.9   -  1.1 

1954  -  7.6  -  3.8  1.4     6.9    10.8    13.6    16.4    17.6    13.6     5.1   -  0.3   -  6.1 

1955  -  8.6  -  4.6  1.5 

1956  -11.4  -  6.2  0.1 

1957  -10.5  -  9.1  -  0.9 

1958  -  8.8  -  8.4  -  0.3 

1959  -  6.0  -  6.3  0.7 

1960  -7.4  -0.7  1.1 

MEAN  -  8.3  -  4.9  0.6     5.4     9.3    13.8    17.0    17.1    13.6     6.5     0.9   -  3.8 

CLINO  -8.5  -5.5  0. 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR 


101 
102 
107 

103 


183 
148 
135 
119 

107 

131. 
116 


3 

9 

10 

2 

12 

5 

14 

8 

16.6 

12 

5 

6 

4 

5 

4 

13 

7 

16 

7 

17.1 

13 

7 

5 

5 

11 

1 

15 

2 

17 

9 

16.9 

13 

7 

6 

9 

10 

8 

13 

6 

16 

4 

17.6 

13 

6 

2 

.3 

7 

4 

13 

6 

14 

9 

17.3 

13 

1 

5 

6 

12 

3 

16 

2 

17 

2 

17.2 

14 

9 

4 

.2 

8 

0 

12 

7 

16 

5 

15.7 

11 

4 

7 

3 

7 

4 

11 

7 

18 

6 

15.9 

12 

6 

6 

6 

10 

1 

14 

3 

17 

5 

17.7 

16 

,1 

4 

,8 

10 

1 

14 

7 

19 

1 

18.9 

14 

3 

5 

•  4 

9 

3 

13 

8 

17 

0 

17.1 

13 

6 

5 

6 

10 

0 

13 

9 

17 

4 

16.9 

13 

1 

1951 

4 

1952 

5 

1953 

9 

1954 

7 

1955 

17 

1956 

15 

1957 

25 

1958 

16 

1959 

1 

1960 

30 

MEAN 

12.9 

CLINO 

12 

ASIA 


SR1NAGAR  KASHMIR  WMO  43540   34  05N   74  50E  1587  M 

NOTES  ON  PAGE  371 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1893 

842 

843 

843 

842 

839 

836 

1894 

844 

846 

843 

842 

840 

835 

1895 

846 

848 

845 

843 

841 

837 

1896 

847 

843 

843 

842 

842 

836 

1897 

845 

845 

842 

844 

841 

837 

1898 

848 

840 

843 

843 

840 

835 

1899 

846 

845 

845 

842 

840 

836 

1900 

844 

844 

845 

842 

842 

838 

836 

838 

844 

847 

847 

841 

834 

839 

843 

847 

846 

841 

835 

841 

846 

848 

849 

843 

836 

841 

847 

846 

847 

842 

836 

841 

845 

847 

847 

842 

835 

840 

845 

846 

845 

841 

837 

842 

846 

847 

847 

842 

836 

841 

846 

846 

846 

842 

MEAN  845.3  844.3  843.6  842.5  840.6   836.3   834.4   835.6   840.4   845.3   846.8   846.8 

1901  844  844  845  843  841 

1902  846  848  843  842  840 

1903  845  846  841  843  842 

1904  846  847  842  841  841 

1905  843  842  841  843  842 

1906  847  841  844  841  840 

1907  845  843  842  842  841 

1908  845  842  844  842  841 

1909  844  845  844  842  840 

1910  845  843  842  841  840 

MEAN  845.0  844.1  842.8  842.0  840.8   836.9   834.4   835.7   840.3   845.0   846.9   846.6 


838 

835 

836 

834 

838 

836 

836 

833 

837 

834 

837 

834 

838 

836 

837 

834 

835 

834 

837 

834 

842 

845 

847 

848 

842 

842 

847 

849 

847 

843 

839 

844 

847 

846 

842 

841 

846 

848 

848 

842 

840 

845 

848 

846 

841 

839 

845 

847 

846 

841 

840 

845 

846 

847 

842 

841 

844 

846 

846 

842 

841 

845 

846 

846 

842 

838 

844 

845 

846 

841 

1911 

843 

848 

842 

842 

840 

836 

835 

835 

839 

844 

846 

847 

841 

1912 

845 

845 

843 

843 

842 

837 

834 

835 

841 

845 

845 

848 

842 

1913 

847 

844 

841 

842 

839 

836 

835 

836 

842 

845 

848 

847 

842 

1914 

849 

844 

843 

843 

842 

836 

832 

835 

841 

846 

846 

847 

842 

1915 

850 

844 

847 

844 

839 

838 

834 

835 

840 

843 

847 

848 

842 

1916 

846 

841 

844 

842 

841 

833 

836 

836 

835 

843 

846 

845 

841 

1917 

846 

843 

843 

840 

840 

835 

833 

836 

835 

843 

846 

845 

840 

1918 

848 

846 

843 

842 

838 

836 

835 

835 

841 

846 

847 

847 

842 

1919 

846 

847 

845 

842 

841 

836 

834 

835 

841 

845 

846 

846 

842 

1920 

849 

844 

842 

843 

840 

836 

833 

836 

840 

845 

846 

846 

842 

346.9   844.6   843.3   842.3   840.2   835.9   834.1   835.4   839.5   844.5   846.3   846.6    841.6 


1921 

847 

846 

843 

844 

839 

836 

835 

834 

839 

845 

848 

846 

842 

1922 

845 

845 

843 

844 

841 

834 

833 

833 

839 

846 

847 

845 

841 

1923 

847 

841 

845 

842 

839 

836 

834 

834 

840 

846 

846 

848 

842 

1924 

847 

843 

845 

843 

840 

837 

832 

835 

841 

844 

847 

847 

842 

1925 

842 

843 

844 

843 

841 

835 

834 

835 

841 

846 

848 

850 

842 

1926 

847 

846 

844 

843 

841 

838 

834 

835 

841 

844 

847 

847 

842 

1927 

844 

843 

841 

842 

841 

838 

834 

836 

840 

845 

847 

84  7 

842 

1928 

845 

846 

843 

843 

841 

835 

835 

836 

841 

845 

847 

847 

842 

1929 

845 

846 

846 

844 

841 

836 

834 

835 

841 

846 

847 

845 

842 

1930 

845 

848 

843 

843 

842 

837 

834 

836 

842 

846 

848 

847 

843 

345.4   844.7   843.7   843.1   840.6   836.2   833.9   834.9   840.5   845.3   847.2   846.9    841.9 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


SRINAGAR  -  CON.  KASHMIR  WMO  435*0   34  05N   74  50E  1587  M 

NOTES  ON  PAGE  371 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1931  846     843     845     844     841     838  82 

1932  849     844     845     843     841     837  82 

1933  846     844     844     844     840     836  83 

1934  ______ 

1935  -_-----___     848     847 

1936  845     843     844     842     839     836  834     835     839     845     847     844 

1937  844     843     842     842     840     835  833     834     840     845     846     846 

1938  846     844     842     843     838     834  834     835     840     844     846     847 

1939  847     844     842     842     840     835  833     835     839     845     846     849 

1940  846     844     841     844     840     837  834     836     841     847     846     847 

MEAN  846.1   843.6   843.1   843.0   839.9   836.0  833.9   835.4   839.9   845.0   846.7   846.4 


834 

840 

845 

847 

847 

842 

837 

839 

845 

847 

846 

842 

837 

841 

844 

847 

845 

842 

1941 

846 

847 

845 

844 

840 

835 

1942 

846 

844 

844 

844 

841 

837 

1943 

845 

846 

842 

843 

841 

837 

1944 

846 

846 

844 

84  3 

841 

837 

1945 

843 

841 

844 

842 

841 

837 

1946 

846 

845 

843 

844 

840 

837 

1947 

847 

845 

844 

842 

842 

837 

1948 

849 

844 

844 

84  3 

840 

838 

1949 

847 

844 

843 

843 

841 

837 

1950 

844 

843 

843 

842 

841 

835 

MEAN 

845.9 

844.5 

843.6 

843.0 

840.8 

836.7 

1951 

845 

845 

844 

842 

842 

838 

1952 

849 

845 

842 

845 

841 

836 

1953 

846 

848 

844 

844 

841 

836 

1954 

845 

844 

845 

844 

841 

837 

1955 

848 

845 

844 

843 

841 

836 

1956 

845 

845 

843 

843 

838 

836 

1957 

844 

844 

845 

843 

842 

838 

1958 

847 

844 

846 

845 

841 

838 

1959 

847 

843 

845 

844 

839 

837 

1960 

847 

847 

843 

843 

840 

838 

841 

846 

846 

847 

842 

840 

846 

847 

846 

842 

839 

846 

847 

849 

842 

840 

845 

845 

845 

842 

839 

845 

847 

847 

841 

840 

844 

846 

847 

842 

- 

- 

847 

847 

- 

840 

844 

847 

846 

842 

839 

844 

846 

846 

842 

841 

845 

845 

846 

841 

)35.4   839.9   845.0 


842 

844 

846 

847 

842 

841 

844 

846 

848 

842 

840 

846 

848 

848 

843 

839 

845 

848 

846 

842 

841 

844 

846 

846 

842 

839 

845 

847 

847 

842 

841 

846 

848 

847 

843 

840 

845 

848 

848 

843 

838 

844 

847 

847 

842 

840 

845 

847 

848 

842 

846.3       845.0       844.1       843.6       840.6       837.0       835.1       836.0       840.1       844. 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1893 

0.6 

-  3.4 

6.4 

1894 

-  0.2 

1.0 

7.0 

1895 

-  2.5 

-  3.4 

4.3 

1896 

1.2 

4.3 

9.1 

1897 

-  1.2 

-  0.3 

6.9 

1898 

1.3 

4.6 

9.7 

1899 

-  1.9 

2.8 

10.3 

1900 

0.0 

3.2 

10.1 

23.6    25.1 


8 

23.4 

18.8 

13.1 

23 

1 

24.9 

18.9 

13.6 

24 

7 

22.3 

18.4 

13.1 

24 

2 

23.1 

21.4 

12.2 

12.1 
13.5 
13.0 


21.6    23.8    23.0    19.2 


ASIA 


SRINAGAR-  CON.                                  KASHMIR                  WMO  43540  34  05N  74  50E  1587  M 
NOTES  ON  PAGE  371 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1901  1.3     2.7     9.9    12.3    17.5    19.7    23.2    24.6    18.8  14.8  8.4  3.7  13.1 

1902  3.4     5.9     9.7    13.1    18.7    21.2    23.2    22.3    19.4  13.6  7.7  3.1  13.4 

1903  1.9     4.3     6.8    11.6    16.3    20.6    20.6    22.9    21.2  14.4  7.6  2.7  12.6 

1904  -  0.6     3.0     9.1    14.6    17.1    21.7    23.7    22.9    18.2  12.7  7.4  3.9  12.8 

1905  1.2   -  0.6     5.6    11.2    18.1    21.3    24.4    24.1    19.2  14.2  8.6  3.0  12.5 

1906  -  1.9     1.8     7.1    12.6    18.3    20.9    24.4    25.0    20.2  15.1  9.3  5.5  13.2 

1907  4.9     3.3     6.4    13.3    16.1    18.6    21.8    23.2    19.7  13.7  9.6  2.8  12.8 

1908  3.8     4.1     9.2    13.5    17.0    21.4    25.7    23.6    18.7  12.7  8.4  2.7  13.4 

1909  -  1.2   -  0.3     7.9    14.2    17.3    22.0    23.1    23.7    17.6  12.8  9.2  3.3  12.5 

1910  1.6     3.1     7.9    12.2    18.3    21.3    23.8    24.2    20.7  13.6  7.2  2.0  11.0 

MEAN      1.4     2.7     8.0    12.9    17.5    20.9    23.4    23.7    19.4  13.8  8.3  3.3  12.9 

.4  14.2  6.1  2.8  12.8 

.0  13.5  7.4  3.1  13.1 

.8  12.6  6.5  3.5  12.8 

.2  11.8  8.1  2.4  13.4 

.2  15.8  8.2  0.8 


1911 

1.0 

1.2 

6.3 

13.3 

1912 

3.7 

5.8 

7.5 

12.8 

1913 

2.3 

4.0 

6.8 

12.9 

1914 

4.3 

2.9 

7.4 

12.8 

1915 

-  2.2 

-  0.2 

- 

12.9 

1916 

3.0 

3.9 

10.4 

13.8 

1917 

2.4 

5.6 

7.9 

11.4 

1918 

-  1.3 

3.7 

7.5 

11.3 

1919 

1.9 

-  1.6 

7.6 

13.2 

1920 

-  0.4 

0.1 

6.8 

10.9 

25 

2 

23 

1 

24 

8 

24 

4 

23 

9 

23 

9 

24 

3 

23 

9 

23 

7 

24 

2 

25 

2 

24 

0 

25 

6 

22 

6 

.7    12.4     7.1 

17.6    23.2    25.2    24.0    18.4    12.7     6.8 

.4    13.2     7.8 


7.6 
7.2 


1921 

0 

9 

-  3.0 

9.8 

14.9 

18.4 

19.5 

24.3 

23.4 

20.3 

11 

7 

1922 

2 

7 

5.9 

9.3 

12.8 

17.1 

22.4 

25.3 

25.2 

20.9 

12 

1 

1923 

1 

,4 

4.2 

8.9 

14.7 

17.0 

21.9 

22.9 

23.9 

18.8 

11 

3 

1924 

0 

.5 

3.0 

9.3 

12.9 

13.6 

20.2 

25.4 

24.1 

18.9 

14 

2 

1925 

1 

i7 

3.2 

9.8 

15.4 

16.8 

22.8 

25.2 

22.7 

18.9 

13 

3 

1926 

2 

.5 

5.4 

7.8 

11.2 

16.2 

19.9 

24.4 

25.4 

19.6 

13 

5 

1927 

1 

.0 

2.7 

7.6 

12.6 

16.5 

19.8 

25.3 

24.0 

19.2 

14 

7 

1928 

2 

.9 

3.8 

8.6 

14.1 

18.9 

22.6 

24.8 

24.0 

19.9 

15 

8 

1929 

1 

.0 

0.3 

10.7 

14.4 

17.8 

22.4 

24.4 

23.8 

20.7 

12 

e 

1930 

-  0 

.7 

-  2.0 

9.3 

12.3 

17.9 

21.6 

24.8 

24.4 

19.6 

13 

.7 

1931 

4 

2 

3.3 

9.4 

14.8 

17.7 

20 

8 

21.7 

25.5 

21.0 

16 

3 

1932 

1 

3 

3.9 

9.6 

15.1 

16.1 

21 

9 

25.6 

23.7 

21.2 

13 

6 

1933 

-  0 

3 

4.8 

8.3 

11.2 

18.3 

22 

6 

25.8 

22.6 

18.5 

14 

2 

1934 

1 

7 

7.0 

9.1 

14.0 

16.2 

23 

1 

26.1 

24.1 

21.6 

13 

7 

1935 

0 

,4 

4.2 

9.3 

10.8 

17.9 

19 

7 

24.3 

23.1 

20.2 

13 

3 

1936 

1 

,2 

5.3 

6.7 

12.6 

20.8 

22 

9 

24.4 

23.9 

21.6 

15 

2 

1937 

2 

.3 

4.8 

12.2 

13.3 

18.5 

23 

4 

23.9 

24.5 

19.9 

12 

1 

1938 

-  1 

.5 

-  1.1 

5.1 

14.2 

20.6 

21 

8 

24.9 

23.8 

18.8 

13 

4 

1939 

1 

.2 

3.4 

6.4 

11.4 

18.1 

22 

8 

25.1 

23.4 

21.0 

13 

8 

1940 

2 

,9 

5.1 

8.5 

12.9 

18.3 

21 

9 

25.4 

22.5 

19.0 

13 

8 

7.7 

8.1 


24 

7 

19 

4 

16 

7 

23 

7 

20 

2 

13 

8 

24 

4 

21 

5 

13 

5 

24 

7 

18 

8 

14 

0 

2<. 

4 

22 

2 

15 

0 

13.8 
13.2 
12.8 


.4  3.9     13.8 

.4  1.6     13.6 

.4  3.4     12.5 

.6  3.6     13.2 

.6  3.4     13.5 

MEAN      1.3     4.1     8.5    13.0    18.3    22.1    24.7    23.7    20.3    13.9     7.8  3.6     13.4 

1941  1.7     4.2     9.9    15.1    19.4    24.6    23 

1942  1.3     3.5    10.4    14.3    17.7    21.6    24 

1943  1.1     2.9     8.8    12.7    15.7    20.9    24 

1944  1.3     0.7     9.2    13.7    19.4    21.4    26 

1945  0.7     3.4     8.2    12.6    17.1    22.5    25 

1946  3.1     6.4     3.0    16.8    19.9    22.9    25.9    25.9    21.2    16.4     7.5   -  0.7     14.4 

1947  -  2.7     1.1     9.9    15.2    18.8    21.8    24.1     -  8.6  2.8 

1948  -  1.6     0.4     6.4    13.5    18.0    18.6    22.7    23.4    20.2    15.4     6.9  3.2     12.3 

1949  3.6     0.7     8.2    14.4    18.9    19.6    25.2    23.4    21.1    13.8     6.2  2.4     13.1 

1950  1.5     2.6     7.3    10.9    16.6    22.0    25.3    23.8    17.6    12.3     7.2  2.7     12.5 


MEAN 
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WMO  43540   34  05N   74  50E  1587  M 


TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

1.7 

1.2 

1952 

-  0.1 

5.8 

1953 

0.1 

5.4 

1954 

-  0.4 

2.4 

1955 

2.2 

5.4 

1956 

0.8 

4.3 

1957 

0.9 

2.5 

1958 

3.9 

5.9 

1959 

-  0.9 

0.3 

1960 

0.8 

5.3 

MEAN 

0.9 

3.9 

CLINO 

1.1 

3.5 

2 

4 

11 

2 

16 

8 

18 

7 

22.2 

23.3 

20.2 

15 

5 

9 

1 

7 

8 

15 

0 

17 

3 

22 

0 

24.2 

23.7 

20.5 

14 

2 

7 

5 

0 

5 

14 

1 

18 

3 

22 

6 

26.2 

23.2 

20.3 

14 

7 

7 

7 

9 

4 

13 

9 

17 

8 

21 

7 

23.8 

23.8 

20.9 

11 

9 

7 

2 

9 

6 

11 

3 

15 

0 

22 

0 

23.8 

24.8 

20.7 

13 

6 

8 

2 

8 

5 

13 

9 

21 

1 

22 

5 

24.6 

22.3 

21.7 

13 

8 

7 

6 

7 

6 

10 

8 

15 

0 

20 

1 

24.5 

22.5 

19.8 

11 

5 

6 

9 

9 

0 

14 

8 

16 

1 

20 

7 

25.8 

22.7 

20.5 

14 

1 

8 

1 

8 

4 

14 

5 

17 

1 

22 

9 

23.5 

25.1 

23.9 

16 

9 

7 

5 

7 

,1 

12 

1 

17 

8 

21 

8 

24.7 

24.6 

20.2 

13 

9 

7 

6 

8 

.0 

13 

2 

17 

2 

21 

.5 

24.3 

23.6 

20.9 

14 

0 

7 

7 

8 

,5 

13 

4 

17 

9 

21 

.7 

24.7 

23.9 

20.5 

14 

1 

7 

7 

3.1 
5.3 


13.0 
13.4 


13.3 
13.4 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1893 

91 

50 

56 

1894 

182 

108 

114 

1895 

155 

122 

135 

1896 

28 

62 

56 

1897 

157 

35 

147 

1898 

49 

55 

19 

1899 

17 

110 

51 

1900 

86 

56 

80 

622 
801 
743 

524 

852 
471 
505 
945 


1901 

64 

77 

70 

111 

1902 

0 

15 

107 

97 

1903 

81 

14 

155 

87 

1904 

96 

13 

112 

51 

1905 

83 

54 

119 

55 

1906 

58 

135 

112 

68 

1907 

51 

171 

104 

110 

1908 

48 

57 

28 

269 

1909 

69 

88 

90 

39 

1910 

102 

97 

87 

108 

165 
293 


105 
120 


620 
569 
907 
830 
670 

692 
7  34 
866 
800 
841 


1911 

169 

68 

1912 

74 

27 

1913 

50 

62 

1914 

23 

124 

1915 

10 

128 

1916 

20 

68 

1917 

35 

23 

1918 

13 

45 

1919 

138 

68 

1920 

63 

53 

102 
175 


97.5   102. 


108 
110 


24 

701 

15 

518 

26 

467 

81 

783 

6 

525 

2 

448 

48 

659 

86 

628 

80 

567 

17 

616 

38.5 

591 

ASIA 


SRINAGAR-  CON. 
NOTES  ON  PAGE  371 


WMO  43540   3ft  05N   74  50E  1587  M 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FE 


1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

MEAN 


73.0   101.7 


1931 

57 

80 

18 

1932 

140 

73 

93 

1933 

35 

81 

142 

1934 

73 

36 

51 

1935 

96 

73 

127 

1936 

40 

116 

229 

1937 

41 

85 

112 

1938 

110 

110 

89 

1939 

70 

130 

141 

1940 

50 

18 

82 

166 
140 
112 


701 
448 
771 
713 
628 

739 
483 
846 
719 
1026 


563 
687 
721 
398 
789 

689 
617 
631 
557 
564 


80.2   108.4 


69.7    49.0 


19.9    621.6 


1941 

54 

1942 

101 

1943 

82 

1944 

91 

1945 

46 

1946 

31 

1947 

13 

1948 

23 

1949 

58 

1950 

199 

1951 

67 

1952 

82 

1953 

58 

1954 

106 

1955 

34 

1956 

60 

1957 

103 

1958 

69 

1959 

162 

1960 

33 

MEAN 

77 

CLINO 

73 

113 
128 

100 


53 

19 

104 

125 

72 

115 

115 

138 

35 

143 

223 

147 

59 

80 

61 

120 

26 

69 

150 

118 

57 

110.6 

86.9 

75 

104 

78 

63 

42 

112 


37.7    57.2 


168 
113 


39 

18 
116 


61 

613 

29 

779 

45 

669 

55 

697 

8 

455 

84 

561 

118 

- 

43 

849 

12 

512 

4 

869 

18.3    45.9 


761 
612 
617 

702 
574 

776 
1171 
562 
869 
603 

724. 
665 


KOREA 


STATION  NOTES 


KOREA  (5  stations) 

General:       All   observations   are   from    midnight   to   midnight,  mean  solar  time 
of  the  135th  E  meridian. 

Mean  values  are  means  of  the  observations  at  0600,  1400  and  2200  hours  GMT. 
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INCHON 

NOTES  ON  PAGE  379 


WMO  47112   37  29N  126  38E    70  M 


STATION  PRESSURE  MB 


1952 

1016 

1017 

1012 

1008 

1005 

999 

999 

1002 

1005 

1012 

1015 

1019 

1009 

1953 

1017 

1019 

1011 

1010 

1003 

998 

999 

1001 

1007 

1011 

1016 

1019 

1009 

1954 

1014 

1014 

1015 

1007 

1004 

1000 

997 

1001 

1002 

1012 

1014 

1020 

1008 

1955 

1019 

1010 

1013 

1008 

1003 

1001 

998 

1002 

1005 

1011 

1015 

1014 

1008 

1956 

1012 

1013 

1012 

1006 

1004 

999 

998 

1002 

1005 

1013 

1018 

1020 

1009 

1957 

1016 

1018 

1013 

1008 

1004 

1001 

996 

999 

1006 

1010 

1015 

1014 

1008 

1958 

1017 

1014 

1011 

1007 

1005 

1001 

998 

1002 

1005 

1012 

1016 

1014 

1009 

1959 

1015 

1015 

1013 

1006 

1005 

1001 

998 

998 

1003 

1010 

1015 

1017 

1008 

1960 

1016 

1014 

1010 

1008 

1002 

1000 

1001 

1001 

1005 

1013 

1014 

1015 

1008 

MEAN 

1015. 

8  1014.9  1012. 

2  1007.6  1003.9 

1000.0 

998.2  1000.9  1004. 

8  1011. 

6  1015. 

3  1016.9 

1008.5 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1952 

1025 

1026 

1020 

1017 

1014 

1008 

1008 

1010 

1014 

1020 

1024 

1028 

1018 

1953 

1026 

1028 

1020 

1019 

1012 

1007 

1007 

1010 

1015 

1019 

1025 

1028 

1018 

1954 

1024 

1023 

1024 

1016 

1012 

1008 

1006 

1009 

1011 

1021 

1023 

1029 

1017 

1955 

1028 

1019 

1022 

1017 

1011 

1008 

1006 

1010 

1013 

1019 

1023 

1023 

1017 

1956 

1022 

1022 

1021 

1015 

1013 

1008 

1006 

1010 

1013 

1021 

1027 

1029 

1017 

1957 

1026 

1027 

1022 

1017 

1013 

1009 

1005 

1008 

1015 

1018 

1024 

1023 

1017 

1958 

1027 

1023 

1020 

1016 

1013 

1009 

1007 

1010 

1014 

1021 

1025 

1023 

1017 

1959 

1025 

1024 

1022 

1014 

1013 

1008 

1006 

1006 

1011 

1019 

1024 

1026 

1017 

1960 

1025 

1023 

1019 

1017 

1011 

1009 

1009 

1009 

1014 

1022 

1023 

1024 

1017 

MEAN 

1025. 

3  1023. 

9  1021. 

1016. 

4  1012. 

4  1008.2  1006. 

7  1009.1 

1013.3 

1020.0  1024.2  1025.9 

1017 

CLINO   1025.5  1023.8  1020.5  1015.5  1012.1  1008.0  1007.1  1008.7  1013.3  1020.1  1023.4  1025.3   1016.9 
TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

- 

- 

- 

1952 

- 

2.5 

-  3.1 

2.9 

1953 

- 

4.5 

-  2.7 

4.2 

1954 

- 

1.3 

0.7 

2.9 

1955 

- 

4.8 

0.1 

3.9 

1956 

_ 

3.2 

-  2.8 

3.5 

1957 

- 

3.0 

-  3.8 

0.0 

1958 

- 

4.9 

-  0.6 

3.2 

1959 

- 

4.4 

2.0 

5.6 

1960 

- 

2.9 

1.7 

5.9 

MEAN 

_ 

3.5 

-  0.9 

3.6 

CLINO 

- 

4.0 

-  1.6 

3.4 

9.5 

10.1 


16.9    19.8 


16.7    19.4 


19 

2 

23 

9 

24 

8 

20 

18 

9 

21 

5 

25 

2 

20 

19 

8 

23 

9 

25 

9 

21 

18 

S 

23 

5 

24 

4 

20 

18 

8 

21 

8 

23 

6 

19 

20 

8 

24 

8 

23 

8 

19 

10.0   -  2.1 


4.0   -  4.5 


6.2 
7.6 


PRECIPITATION  MM 


1952 

2 

1953 

2 

1954 

11 

1955 

13 

1956 

6 

1957 

48 

1958 

51 

1959 

3 

1960 

7 

MEAN 

15 

CLINO 

16 

111 

149 


134 

267 

191 

168 

157 

248 

295 

7 

157 

492 

188 

60 

255 

267 

50 

220 

335 

414 

54 

202 

24 

326 

188 

10 

30 

270 

157 

232 

42 

240 

310 

140 

233 

245 

146 

52 

151.9 

307.7 

175.4 

121 

139 

304 

180 

137 

13 

1060 

30 

1076 

37 

1241 

10 

1046 

7 

1362 

85 

947 

39 

1096 

27 

1245 

11 

1004 

28.8 

1119 

30 

1089 

ASIA 


KANGNUNG 

NOTES  ON  PAGE  379 


WMO  47105   37  45N  128  54E 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1952 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1005 

1007 

1010 

1016 

1019 

1022 

- 

1953 

1018 

1021 

1015 

1013 

1008 

1004 

1003 

1007 

1011 

1015 

1019 

1021 

1013 

1954 

1018 

1018 

1018 

1012 

1008 

1006 

1005 

1007 

1008 

1017 

1018 

1021 

1013 

1955 

1020 

1013 

1018 

1013 

1007 

1004 

1002 

1008 

1011 

1015 

1018 

1016 

1012 

1956 

1015 

1015 

1018 

1010 

1007 

1005 

1004 

1007 

1010 

1017 

1020 

1021 

1012 

1957 

1019 

1021 

1015 

1012 

1008 

1006 

1002 

1005 

1011 

1013 

1019 

1017 

1012 

1958 

1019 

1017 

1014 

1012 

1008 

1006 

1004 

1008 

1011 

1017 

1020 

1018 

1013 

1959 

1017 

1021 

1018 

1009 

1008 

1005 

1003 

1004 

1009 

1015 

1019 

1020 

1012 

1960 

1019 

1016 

1015 

1012 

1007 

1005 

1006 

1006 

1010 

1019 

1018 

1017 

1013 

MEAN 

1018. 

1017. 

8  1016.4  1011.6  1007. 

6  1004. 

9  1003. 

8  1006.6 

1010. 

1016.0 

1018. 

9  1019.2 

1012.6 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1952 

- 

- 

- 

- 

- 

1007 

1008 

1010 

1014 

1019 

1023 

1025 

- 

1953 

1022 

1025 

1018 

1017 

1012 

1007 

1007 

1010 

1015 

1019 

1023 

1025 

1017 

1954 

1021 

1021 

1021 

1016 

1011 

1009 

1008 

1010 

1011 

1020 

1021 

1025 

1016 

1955 

1024 

1017 

1021 

1016 

1011 

1007 

1006 

1011 

1014 

1019 

1022 

1020 

1016 

1956 

1018 

1019 

1021 

1013 

1010 

1008 

1007 

1010 

1013 

1020 

1024 

1025 

1016 

1957 

1023 

1024 

1019 

1015 

1011 

1009 

1005 

1008 

1014 

1017 

1023 

1020 

1016 

1958 

1023 

1021 

1018 

1015 

1012 

1009 

1007 

1011 

1014 

1020 

1024 

1021 

1016 

1959 

1021 

1024 

1021 

1012 

1012 

1008 

1006 

1007 

1012 

1018 

1021 

1024 

1016 

1960 

1022 

1020 

1018 

1015 

1010 

1008 

1009 

1009 

1013 

1021 

1021 

1021 

1016 

MEAN 

1021.8 

1021. 

4  1019, 

6  1014.9  1011. 

1  1008.0  1007.0  1009.6 

1013.3 

1019.2 

1022.4 

1022.9 

1015 

LINO 

1022.1 

1021. 

4  1018 

9  1014.5  1010. 

9  1008. 

1007.4  1009.2 

1013.4 

1019.0 

1021.6 

1022.2 

1015 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 
1952 
1953 


0.0   -  1.5 


1954 

1 

6 

2.0 

5.5 

11 

5 

17.2 

1955 

- 

0 

8 

3.5 

5.5 

11 

7 

15.7 

1956 

_ 

0 

2 

-  0.3 

2.7 

11 

6 

17.8 

1957 

- 

0 

,1 

-  2.1 

2.5 

11 

7 

17.4 

1958 

- 

1 

.5 

1.7 

5.4 

10 

8 

16.7 

1959 

- 

1 

.3 

3.2 

7.0 

12 

8 

18.9 

1960 

0 

.0 

4.7 

7.2 

11 

.4 

16.4 

MEAN 

_ 

0 

,4 

1.4 

5.2 

11 

,7 

17.0 

CLINO 

- 

1 

.0 

0.3 

4.7 

11 

.5 

16.7 

23 

4 

23.9 

19.5 

13.6 

9 

1 

23 

8 

24.1 

19.6 

16.0 

8 

0 

19 

7 

24.7 

20.4 

13.2 

11 

7 

25 

2 

24.7 

19.5 

13.3 

8 

5 

21 

6 

22.9 

19.8 

14.3 

6 

8 

22 

0 

22.3 

18.0 

14.1 

9 

9 

24 

0 

23.0 

18.8 

12.8 

8 

6 

2^ 

2 

24.8 

20.4 

15.8 

9 

1 

24 

1 

25.2 

20.7 

14.6 

9 

4 

23 

1 

24.0 

19.6 

14.2 

9 

0 

23 

5 

24.3 

19.7 

14.4 

8 

R 

11.3 
11.5 


PRECIPITATION  MM 


1951 

- 

1952 

4 

1953 

52 

1954 

165 

1955 

" 

1956 

45 

1957 

56 

1958 

59 

1959 

1 

1960 

23 

MEAN 

50 

CLINO 

35 

107 
117 


152 
144 


19 

249 

102 

257 

89 

170 

80 

1259 

338 

102 

153 

47 

136 

76 

92 

1290 

270 

436 

137 

606 

85 

119 

48 

2417 

176 

89 

149 

83 

134 

101 

9 

- 

223 

310 

212 

204 

32 

8 

8 

1523 

25 

392 

220 

92 

300 

35 

58 

1391 

39 

234 

197 

263 

260 

171 

179 

1569 

98 

239 

220 

296 

8 

100 

82 

1405 

75 

221 

147 

190 

94 

91 

57 

1390 

140.3 

252.4 

170.8 

210.6 

124.3 

97.0 

69.1 

1466 

135 

212 

191 

197 

88 

88 

53 

1279 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


MOKPO 

NOTES  ON  PAGE  379 


WMO  47165   34  47N  126  23E    31  M 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

1021 

1016 

1016 

1013 

1007 

1004 

1004 

1003 

1009 

1013 

1018 

1018 

1012 

1952 

1019 

1020 

1015 

1011 

1008 

1003 

1002 

1004 

1009 

1015 

1017 

1022 

1012 

1953 

1020 

1022 

1015 

1014 

1007 

1001 

1002 

1004 

1009 

1013 

1019 

1021 

1012 

1954 

1017 

1017 

1018 

1010 

1007 

1002 

1001 

1003 

1005 

1015 

1016 

1023 

1011 

1955 

1024 

1015 

1017 

1013 

1007 

1005 

1003 

1006 

1009 

1015 

1020 

1019 

1013 

1956 

1017 

1018 

1017 

1011 

1009 

1005 

1003 

1006 

1009 

1017 

1022 

1024 

1013 

1957 

1021 

1022 

1018 

1013 

1009 

1005 

1001 

1004 

1011 

1015 

1019 

1019 

1013 

1958 

1022 

1019 

1016 

1012 

1010 

1006 

1004 

1007 

1009 

1017 

1020 

1019 

1013 

1959 

1021 

1019 

1019 

1011 

1010 

1004 

1003 

1002 

1007 

1015 

1019 

1022 

1013 

1960 

1021 

1019 

1014 

1013 

1007 

1005 

1005 

1004 

1009 

1016 

1018 

1020 

1013 

MEAN 

1020. 

3  1018. 

7  1016. 

5  1012. 

1008. 

1004.0 

1002. 

8  1004.3 

1008.6 

1015. 

1018. 

8  1020.7 

1012 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1025 

1020 

1021 

1017 

1011 

1007 

1008 

1007 

1013 

1017 

1022 

1023 

1016 

1952 

1023 

1024 

1019 

1015 

1012 

1007 

1006 

1008 

1012 

1019 

1021 

1026 

1016 

1953 

1024 

1026 

1019 

1018 

1011 

1005 

1006 

1008 

1013 

1017 

1023 

1025 

1016 

1954 

1021 

1021 

1022 

1014 

1011 

1006 

1004 

1007 

1009 

1018 

1020 

1027 

1015 

1955 

1028 

1019 

1021 

1017 

1011 

1008 

1006 

1010 

1013 

1019 

1024 

1023 

1017 

1956 

1021 

1022 

1021 

1015 

1013 

1008 

1007 

1009 

1012 

1021 

1026 

1028 

1017 

1957 

1025 

1026 

1022 

1017 

1013 

1009 

1005 

1007 

1014 

1019 

1023 

1023 

1017 

1958 

1026 

1023 

1020 

1016 

1014 

1009 

1007 

1010 

1013 

1021 

1024 

1023 

1017 

1959 

1025 

1023 

1023 

1015 

1013 

1008 

1007 

1006 

1011 

1019 

1023 

1026 

1017 

1960 

1025 

1023 

1019 

1017 

1011 

1009 

1009 

1008 

1013 

1021 

1022 

1024 

1017 

MEAN 

1024. 

3  1022. 

7  1020. 

7  1016. 

1012. 

0  1007.6  1006. 

5  1008.0 

1012. 

3  1019.1  1022. 

8  1024.8 

1016 

LINO 

1024. 

8  1023. 

3  1020. 

5  1016.5  1012. 

4  1008.1  1007. 

3  1008.3 

1012. 

8  1020. 

i    1022. 

8  1024.6 

1016 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

1 

6 

3.0 

4.9 

10 

6 

16.3 

20 

2 

23.6 

27.1 

20 

9 

17.5 

10.5 

1952 

1 

5 

0.1 

4.9 

11 

8 

17.5 

21 

1 

25.1 

25.6 

21 

1 

15.5 

11.2 

1953 

0 

1 

1.3 

6.4 

10 

9 

16.9 

19 

8 

25.2 

27.3 

22 

3 

18.0 

9.1 

1954 

2 

6 

3.7 

5.5 

12 

7 

16.8 

19 

2 

23.0 

26.8 

21 

8 

15.6 

12.8 

1955 

0 

1 

3.8 

6.2 

12 

4 

16.5 

21 

2 

25.0 

26.3 

22 

e 

15.7 

9.4 

1956 

1 

6 

1.2 

5.8 

11 

3 

15.7 

20 

3 

25.5 

24.9 

21 

4 

15.5 

7.9 

1957 

2 

2 

0.8 

3.5 

11 

5 

17.0 

19 

7 

23.5 

24.4 

20 

1 

15.3 

11.5 

1958 

0 

5 

3.0 

6.3 

11 

9 

16.6 

21 

7 

25.7 

24.9 

21 

B 

15.3 

10.1 

1959 

0 

.1 

5.8 

8.7 

11 

,7 

17.3 

20 

8 

25.1 

27.3 

22 

5 

17.7 

10.0 

1960 

1 

.9 

4.4 

8.7 

11 

1 

16.2 

21 

2 

26.2 

27.1 

22 

1 

17.0 

11.0 

MEAN 

1 

.2 

2.7 

6.1 

11 

.6 

16.7 

20 

5 

24.8 

26.2 

21 

7 

16.3 

10.4 

CLINO 

1 

.0 

2.0 

5.9 

11 

,5 

16.6 

20 

7 

24.9 

26.1 

21 

8 

16.1 

10.3 

7.5 
5.3 


13.5 
13.2 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

51 

1952 

14 

1953 

18 

1954 

32 

1955 

18 

1956 

43 

1957 

51 

1958 

61 

1959 

63 

1960 

29 

MEAN 

38 

CLINO 

37 

70 

178 

89 

143 

137 

101 

139 

80 

35 

109 

393 

293 

35 

162 

385 

142 

40 

35 

83 

175 

?08 

288 

173 

169 

34 

31 

56 

345 

140 

58 

170 

206 

?89 

90 

135 

357 

130 

106 

194 

401 

260 

0 

207 

51 

98 

82 

362 

213 

117 

94 

79 

138 

110 

186 

77 

147 

106 

201 

147 

235 

106.2 

123.0 

153.9 

193.9 

189.7 

164 

83 

102 

136 

183 

188 

156 

TOTAL 

1041 
1314 
1080 
1393 
836 

1559 
1340 
1375 
1118 
1187 

1224.3 
1129 


ASIA 


TAEGU 

NOTES  ON  PAGE  379 


WMO  47143   35  53N  128  37E    61  M 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

1018 

1013 

1013 

1010 

1004 

1000 

1002 

1001 

1007 

1011 

1015 

1015 

1009 

1952 

1016 

1016 

1013 

1009 

1006 

1000 

1001 

1003 

1006 

1012 

1015 

1019 

1010 

1953 

1016 

1019 

1011 

1010 

1005 

999 

1000 

1002 

1007 

1011 

1016 

1018 

1010 

1954 

1014 

1014 

1015 

1008 

1004 

1000 

999 

1002 

1003 

1012 

1014 

1019 

1009 

1955 

1018 

1010 

1013 

1009 

1003 

1000 

999 

1003 

1006 

1011 

1015 

1014 

1008 

1956 

1012 

1012 

1012 

1007 

1004 

1001 

1000 

1002 

1005 

1013 

1018 

1019 

1009 

1957 

1016 

1017 

1012 

1009 

1005 

1001 

998 

1000 

1006 

1010 

1015 

1014 

1009 

1958 

1017 

1014 

1011 

1008 

1005 

1002 

1000 

1004 

1006 

1013 

1016 

1015 

1009 

1959 

1015 

1016 

1014 

1007 

1006 

1001 

999 

1000 

1004 

1011 

1015 

1017 

1009 

1960 

1016 

1014 

1011 

1009 

1003 

1002 

1002 

1002 

1007 

1014 

1014 

1015 

1009 

MEAN 

1015. 

8  1014. 

5  1012. 

5  1008. 

6  1004. 

5  1000. 

6  1000. 

0  1001. 

9  1005. 

7  1011. 

8  1015. 

3  1016.5 

1009 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1026 

1021 

1020 

1018 

1011 

1007 

1009 

1008 

1014 

1019 

1023 

1023 

1017 

1952 

1024 

1024 

1019 

1016 

1013 

1007 

1008 

1010 

1014 

1019 

1022 

1027 

1017 

1953 

1024 

1026 

1019 

1018 

1012 

1006 

1007 

1009 

1014 

1018 

1024 

1026 

1017 

1954 

1021 

1022 

1022 

1015 

1012 

1008 

1006 

1009 

1010 

1020 

1021 

1026 

1016 

1955 

1026 

1018 

1021 

1016 

1010 

1007 

1006 

1010 

1013 

1018 

1022 

1021 

1016 

1956  1020 

1957  1023 

1958  1025 

1959  1023 

1960  1024 


MEAN   1023.6 


1016    1012 


1007    1010    1013    1020 
1005    1007    1014    1017 


1021 

1018    1015 

1012 

1009    1007 

1011 

1014 

1021 

1024 

1022 

1017 

1024 

1022    1014 

1013 

1008    1006 

1007 

1011 

1019 

1022 

1025 

1016 

1022 

1018    1016 

1011 

1009    1009 

1009 

1014 

1021 

1022 

1023 

1017 

1022 

3  1019.9  1015. 

8  1011 

8  1007.7  1007, 

0  1009.0 

1013.1 

1019 

2  1022.8  1024.1 

1016 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

-  0.9 

1.8 

4.9 

11.3 

18.3 

21.8 

24.7 

27.7 

20.1 

15.2 

8.1 

1952 

-  0.6 

-  0.7 

5.0 

12.7 

17.6 

22.3 

25.1 

25.7 

20.2 

13.6 

9.0 

1953 

-  3.1 

-  0.1 

6.7 

11.5 

17.3 

20.8 

25.7 

26.2 

20.9 

15.8 

6.7 

1954 

0.9 

2.4 

6.0 

12.7 

17.0 

19.0 

22.6 

26.6 

21.4 

12.9 

10.4 

1955 

-  2.6 

2.3 

7.0 

12.6 

18.0 

22.7 

26.3 

25.4 

20.7 

13.3 

7.0 

1956 

-  0.9 

-  0.4 

5.8 

11.5 

16.6 

20.5 

24.8 

24.4 

20.2 

13.8 

4.9 

1957 

0.4 

-  1.0 

3.2 

12.4 

17.9 

20.6 

23.7 

24.3 

18.7 

14.2 

9.2 

1958 

-  2.5 

l.e 

6.4 

12.5 

17.5 

22.9 

25.6 

23.8 

20.3 

13.3 

8.8 

1959 

-  1.7 

4.1 

8.0 

12.3 

18.5 

21.7 

26.1 

25.9 

21.4 

15.4 

8.2 

1960 

-  1.1 

3.4 

8.2 

11.9 

17.3 

22.4 

26.5 

27.0 

20.8 

14.9 

8.4 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FE 

1951  11  « 

1952  1  : 

1953  36  « 

1954  19  ' 

1955  7  * 

1956  5 

1957  35  I 

1958  31  i 

1959  18  f 

1960  9 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


92  44  85  148  59 

34  25  107  188  198 

73  169  245  108  59 

69  138  252  79  144 

16  109  233  225  49 

127  210  222  193  179 

56  99  277  243  5 

15  104  328  247  209 

55  100  164  316  216 

131  90  144  32  318 


49 

784 

18 

848 

49 

924 

21 

958 

10 

796 

1 

1212 

63 

973 

36 

1276 

42 

1192 

7 

884 

MEAN 


43.8    74.1    66.8   108.8   205.7   177.9   143.6    42.0 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


ULLUNGDO 

NOTES  ON  PAGE  379 


WMO  47115   37  29N  130  54E   223  M 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

994 

991 

991 

990 

984 

981 

983 

983 

987 

991 

993 

992 

986 

1952 

99? 

994 

990 

988 

987 

981 

982 

984 

987 

992 

995 

995 

989 

1953 

992 

995 

990 

989 

905 

980 

981 

984 

988 

992 

994 

996 

989 

1954 

991 

992 

993 

988 

985 

982 

982 

984 

984 

993 

994 

995 

989 

1955 

993 

988 

993 

989 

984 

982 

981 

985 

987 

991 

993 

991 

988 

1956 

988 

988 

992 

987 

984 

982 

982 

984 

987 

993 

995 

995 

988 

1957 

994 

995 

991 

989 

986 

984 

980 

983 

988 

990 

996 

992 

989 

1958 

993 

992 

990 

988 

986 

983 

982 

985 

987 

993 

995 

993 

989 

1959 

991 

995 

993 

986 

986 

982 

981 

981 

985 

991 

994 

994 

968 

1960 

992 

991 

990 

989 

984 

983 

963 

984 

988 

994 

993 

991 

989 

MEAN         992.0       992.1       991.3       988.3       985.1       982.0       981.7       983.7       986.8       992.0       994.2       993.4         988.6 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1951 

1022 

1019 

1018 

1016 

1011 

1007 

1009 

1008 

1013 

1018 

1020 

1019 

1015 

1952 

1020 

1022 

1017 

1015 

1013 

1007 

1008 

1010 

1013 

1018 

1022 

1023 

1016 

1953 

1020 

1023 

1017 

1016 

1012 

1006 

1007 

1010 

1014 

1018 

1022 

1023 

1016 

1954 

1019 

1020 

1020 

1015 

1011 

1009 

1008 

1010 

1010 

1019 

1020 

1023 

1015 

1955 

1021 

1015 

1020 

1016 

1010 

1007 

1006 

1011 

1013 

1017 

1020 

1018 

1015 

1956 

1016 

1016 

1020 

1013 

1011 

1008 

1007 

1010 

1013 

1020 

1022 

1023 

1015 

1957 

1021 

1022 

1018 

1015 

1012 

1009 

1005 

1006 

1014 

1016 

1021 

1019 

1015 

1958 

1021 

1020 

1017 

1015 

1012 

1009 

1007 

1011 

1013 

1019 

1022 

1020 

1016 

1959 

1019 

1023 

1021 

1013 

1012 

1008 

1006 

1006 

1011 

1018 

1021 

1022 

1015 

1960 

1020 

1019 

1018 

1015 

1010 

1009 

1009 

1009 

1013 

1021 

1020 

1019 

1015 

MEAN 

1019. 

9  1019. 

9  1018. 

6  1014. 

9  1011. 

4  1007. 

9  1007. 

2  1009. 

3  1012. 

7  1018. 

4  1021. 

0  1020.9 

1015 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 


0.4 
1.4 


15.9 

19 

3 

22 

4 

26 

1 

20 

1 

15 

8 

9 

2 

15.3 

19 

5 

21 

6 

23 

0 

19 

5 

14 

5 

10 

3 

14.6 

17 

8 

22 

1 

23 

7 

20 

1 

16 

8 

6 

3 

14.9 

15 

8 

19 

3 

23 

a 

20 

9 

13 

8 

11 

7 

14.8 

19 

9 

23 

2 

23 

7 

19 

8 

14 

0 

9 

3 

15.3 

17 

6 

21 

7 

22 

9 

20 

1 

14 

6 

7 

9 

15.5 

17 

7 

20 

4 

21 

7 

18 

4 

14 

7 

10 

7 

19.3    22.3 


19.2 
20.6 
20.7 


12.9 
12.6 


PRECIPITATION  MM 


1951 

239 

117 

1952 

175 

156 

1953 

282 

91 

1954 

263 

149 

1955 

346 

144 

1956 

182 

181 

1957 

124 

68 

1958 

93 

89 

1959 

306 

143 

1960 

191 

121 

132      96 

126     115 

65     101 


142 

51 

187 

48 

102 

138 

71 

190 

38 


237 


■.4 


21  229 

270  201 

183  268 

104  47 


100 
290 
150 
296 
131 


244 
145 


139 
140 
358 


195 
158 
318 


122 

102 


153 
319 


NOV 


91 

16 
158 
151 
188 


DEC 


121 
147 
181 
229 
245 


TOTAL 


264  178  1424 

151  232  1360 

158  250  1857 

115  250  1908 

116  77  1632 


1768 
1286 
1647 
1846 
1869 


220.1       125.9       107.2       105.1  82.6       111.3       176.6       106.7       168.9       123.5       140.8       191.0       1659.7 


LAOS 


STATION  NOTES 


LAOS  (3  stations) 


General:    Values  of  latitude,   longitude,   and  elevation  given  in  the  table  headings 
are  those  in  use  at  the  end  of  1960. 

Monthly    means    of    pressure    and    temperature    are   based   on  1 2  observations 
daily  taken  at  0200  +  0400 2400  hours. 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


LUANG  PRABANG 
NOTES  ON  PAGE  387 


WMO  48930   19  53N  102  08E   304  M 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1957 

- 

- 

- 

97* 

1 

971 

.5 

070 

4 

970 

4 

970 

8 

975 

3 

979 

2 

979 

6 

979 

7 

- 

1958 

981 

.6 

978 

3 

975 

4 

974 

0 

972 

.2 

969 

7 

969 

3 

972 

9 

972 

8 

978 

2 

981 

9 

982 

4 

975 

7 

1959 

981 

,5 

977 

0 

977 

6 

972 

9 

971 

9 

970 

9 

970 

2 

969 

0 

972 

6 

978 

7 

978 

9 

979 

7 

975 

1 

1960 

978 

.8 

978 

6 

973 

7 

971 

3 

971 

.3 

969 

6 

971 

3 

969 

0 

973 

0 

977 

3 

978 

5 

980 

5 

974 

4 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1005.1  1003.9  1004.4  1004.7  1009.4  1013.7  1014.1  1014.8 


1958 

1016 

9  1013 

2 

1009 

8 

1007 

1959 

1017 

1  1011 

9 

1012 

2 

1006 

1960 

1014 

5  1013 

5 

1008 

0 

1005 

1006.1  1003.7  1003.9  1007.1  1006. 
1005.9  1005.8  1004.4  1003.4  1006. 
1004.9  1003.4  1005.3  1003.0  1006. 


1012.6  1016.6  1018. 
1012.8  1013.3  1014. 
1011.6  1012.9  1015. 


1010.2 
1009.6 
1008.7 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 

1958 
1959 

1960 

MEAN 
CLINO 


20.5 
22.6 


19.6    21.2 


24.7 
24.7 


20 

8 

24 

9 

28 

0 

19 

8 

23 

8 

27 

1 

20 

6 

25 

1 

28 

8 

21 

3 

24 

6 

27 

1 

21 

4 

24 

5 

26 

8 

26 

3 

26 

5 

27 

5 

26 

5 

2  7 

5 

27 

2 

27 

2 

27 

4 

26.7    26.5 


26.1    24.6    23.0    19.2 


19.1 
20.2 
15.1 


26.0 
25.9 


24.1 
24.5 
24.6 


24.3 
24.2 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FE 

1951  61 

1952  0 

1953  35     13 

1954  0  1 

1955  0 

1956  7  1 

1957  6 

1958  30 

1959  8  1 

1960  29  1 

MEAN  17.6    2 


62 

219 

155 

184 

310 

208 

163 

45 

285 

288 

359 

332 

86 

118 

184 

193 

313 

108 

139 

241 

92 

51 

296 

103 

131 

58 

163 

250 

369 

228 

96 

206 

167 

255 

169 

81 

40 

47 

100 

93 

89 

80 

IB 

63 

177 

253 

111 

125 

44 

143 

106 

225 

264 

133 

7 

142 

142 

250 

311 

64 

78.6       128.2       157.1       204.2       259.1       146.2 


TOTAL 

1392 

1707 
1389 
1005 
1305 

1028 

484 

871 
1012 
1136 

1132.9 

1245 


ASIA 


SENO  LAOS  WMO  48948   16  40N  105  00E   184  M 

NOTES  ON  PAGE  387 

STATION  PRESSURE  MB 


1951 

992 

6 

988 

6 

989 

2 

986 

2 

985 

6 

983 

8 

985 

0 

983 

3 

987 

0 

990 

4 

990 

6 

992 

8 

987 

9 

1952 

992 

7 

989 

4 

987 

2 

987 

1 

985 

1 

984 

1 

983 

0 

983 

2 

985 

3 

987 

7 

989 

7 

993 

9 

987 

4 

1953 

991 

6 

991 

6 

987 

2 

986 

5 

984 

9 

982 

9 

984 

0 

982 

5 

985 

1 

987 

8 

990 

2 

992 

1 

987 

2 

1954 

988 

6 

989 

5 

989 

5 

985 

0 

984 

3 

982 

9 

983 

0 

982 

4 

983 

4 

988 

3 

990 

0 

992 

4 

986 

6 

1955 

995 

3 

987 

6 

987 

2 

986 

4 

984 

0 

983 

2 

983 

6 

984 

1 

985 

7 

- 

990 

7 

991 

5 

- 

1956 

990 

4 

987 

8 

987 

6 

985 

4 

984 

4 

984 

1 

983 

e 

982 

7 

984 

0 

989 

4 

_ 

- 

- 

1957 

- 

- 

- 

- 

985 

0 

- 

983 

3 

982 

6 

985 

3 

989 

0 

991 

5 

991 

4 

- 

1958 

993 

,5 

990 

9 

987 

,7 

986 

8 

984 

9 

983 

1 

983 

0 

984 

7 

964 

5 

989 

1 

992 

4 

993 

0 

987 

8 

1959 

993 

4 

989 

4 

990 

.0 

986 

3 

985 

1 

983 

9 

983 

8 

982 

3 

- 

989 

1 

989 

6 

990 

9 

- 

1960 

991 

6 

991 

2 

985 

.9 

985 

6 

984 

2 

982 

4 

984 

1 

- 

- 

" 

- 

992 

5 

- 

MEAN 

992 

>2 

989 

6 

987 

,9 

986 

1 

984 

8 

983 

4 

983 

7 

983 

1 

985 

0 

988 

9 

990 

6 

992 

3 

987 

3 

LINO 

992 

1 

989 

4 

987 

9 

986 

2 

984 

7 

983 

4 

983 

5 

982 

7 

985 

2 

988 

8 

989 

9 

982 

2 

987 

1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


MEAN   1013.7  1010.9  1008.8  1007.0  1005.5  1004.1  1004.2  1003.8  1005.6  1009.8  1011.9  1013.7   1008.3 
TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1951 

20 

3 

23 

1 

25.7 

27 

7 

26 

6 

26 

0 

26 

7 

26.6 

26 

3 

24 

7 

23 

5 

20.5 

24 

6 

1952 

21 

1 

24 

7 

27.6 

28 

6 

27 

9 

27 

7 

26 

4 

25.9 

25 

6 

25 

0 

22 

9 

19.1 

25 

2 

1953 

21 

0 

22 

7 

27.1 

26 

9 

27 

0 

26 

6 

27 

1 

26.5 

25 

9 

26 

0 

23 

7 

20.8 

25 

1 

1954 

23 

4 

24 

1 

24.9 

29 

3 

- 

28 

2 

27 

7 

26.9 

25 

7 

24 

1 

22 

2 

19.6 

- 

1955 

18 

3 

24 

3 

27.2 

28 

8 

28 

3 

26 

7 

26 

7 

26.4 

26 

5 

- 

21 

7 

20.6 

- 

1956 

19 

6 

24 

5 

27.4 

28 

4 

26 

7 

27 

1 

26 

7 

26.2 

26 

0 

24 

6 

_ 

_ 

- 

1957 

- 

- 

- 

- 

28 

5 

27 

6 

27 

1 

27.1 

26 

B 

25 

0 

24 

4 

22.4 

- 

1958 

21 

,7 

22 

2 

29.1 

29 

2 

28 

7 

27 

5 

26 

7 

27.1 

26 

0 

24 

8 

22 

3 

20.5 

25 

5 

1959 

21 

.0 

25 

2 

25.0 

29 

1 

28 

2 

29 

1 

26 

8 

26.8 

- 

25 

0 

24 

2 

23.5 

- 

1960 

21 

.3 

22 

5 

27.8 

28 

2 

28 

2 

27 

4 

26 

8 

- 

- 

- 

- 

19.9 

- 

MEAN 

20 

.9 

23 

7 

26.9 

28 

5 

27 

8 

27 

4 

26 

9 

26.6 

26 

1 

24 

9 

23 

1 

20.8 

25 

3 

CLINO 

20 

9 

23 

,7 

27.0 

28 

2 

27 

7 

27 

3 

26 

8 

26.5 

26 

1 

25 

1 

23 

4 

20.6 

25 

2 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1951  T  4  50  169  177  383  165  293  419  189  3  0  1852 

1952  0  0  42      89  103  122  238  425  478  71  9  0  1497 

1953  34  17  31  117  283  545  144  250  166  57  3  0  1647 

1954  29  T       5  104  186  120  75  273  408  63  0  0  1263 

1955  0  0  10      59  262  346  391  407  143  29  6  0  1653 

1956  0  83       5  106  239  169  330  591  243  25  0  0  1791 

1957  0  0       0      33  190  230  228  152  228  38  0  0  1999 

1958  0  7       2  176  37  221  263  245  328  34  0  0  1313 

1959  0  64  21  136  251  147  311  222  179  27  0  0  1358 

1960  0  9  49      23  77  188  241  385  188  56  10  0  1226 

MEAN      6.3  18.4  21.5    93.2  180.5  247.1  238.6  324.3  278.0  58.9  3.1  0  1469.9 

CLINO      4  23  24      78  194  256  265  327  332  93  9  T  1605 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


VIENTIANE 

NOTES  ON  PAGE  387 


WMO  48940   17  57N  102  34E   170  M 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

995.6 

991 

3 

991 

5 

989.0 

988 

7 

966 

5 

987 

4 

986.0 

989.6 

991 

5 

993.9 

996.5 

990.6 

1952 

996.1 

992 

2 

990 

3 

990.3 

987 

7 

986 

1 

985 

6 

986.0 

988.1 

991 

2 

993.0 

997.9 

990.4 

1953 

994.8 

994 

7 

990 

1 

989.4 

988 

2 

985 

1 

986 

5 

985.3 

988.2 

990 

9 

993.0 

995.3 

990.1 

1954 

991.7 

992 

2 

991 

8 

987.3 

986 

8 

985 

3 

985 

6 

984.8 

986.0 

991 

9 

993.2 

995.7 

989.4 

1955 

998.6 

989 

6 

989 

7 

988.5 

986 

1 

985 

0 

985 

5 

986.3 

988.2 

991 

5 

993.4 

994.3 

989.7 

1956 

993.0 

990 

0 

989 

6 

987.6 

986 

3 

985 

9 

985 

7 

984.7 

986.0 

991 

1 

994.6 

995.8 

989.2 

1957 

993.4 

992 

2 

990 

0 

989.0 

989 

0 

985 

7 

985 

8 

984.9 

987.7 

991 

,7 

994.3 

993.9 

989.8 

1958 

996.1 

993 

5 

990 

1 

988.8 

987 

1 

985 

0 

985 

0 

967.2 

986.9 

991 

.9 

995.3 

995.8 

990.2 

1959 

995.6 

991 

6 

992 

6 

988.4 

987 

3 

986 

4 

986 

0 

984.4 

987.4 

992 

.2 

992.5 

993.8 

989.9 

1960 

994.7 

994 

0 

988 

2 

987.8 

986 

6 

984 

5 

986 

2 

983.9 

987.4 

991 

3 

992.9 

995.3 

989.4 

MEAN 

995.0 

992 

1 

990 

4 

988.6 

987 

4 

985 

6 

985 

9 

985.4 

987.6 

991 

5 

993.6 

995.4 

989.9 

CLINO 

994.9 

992 

2 

990 

5 

988.6 

987 

.1 

985 

6 

986 

0 

985.3 

987.5 

991 

6 

993.6 

995.4 

989.8 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1956 
1957 
1958 
1959 
1960 


MEAN   1014.7  1011.7  1009.6  1007.6  1006.3  1004.6  1005.0  1004.4  1006.7  1010.9  1013.1  1015.2   1009.2 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FE8 


1951 

20 

1 

22 

5 

25.5 

27.8 

27 

0 

26 

5 

26 

7 

27.0 

26 

7 

25 

3 

24 

3 

21.0 

1952 

21 

0 

24 

2 

26.2 

27.6 

28 

1 

27 

5 

26 

8 

26.5 

26 

3 

26 

2 

24 

0 

19.2 

1953 

21 

4 

22 

6 

26.1 

27.5 

27 

2 

27 

3 

27 

2 

26.7 

26 

4 

26 

6 

24 

1 

21.6 

1954 

22 

8 

23 

5 

25.1 

28.4 

27 

0 

27 

6 

27 

6 

26.6 

26 

3 

25 

1 

23 

3 

20.1 

1955 

18 

2 

23 

2 

26.0 

27.6 

28 

1 

26 

7 

26 

9 

26.1 

26 

5 

25 

4 

22 

4 

19.6 

1956 

19 

2 

24 

1 

26.5 

27.4 

27 

0 

27 

2 

26 

9 

26.5 

26 

7 

25 

7 

22 

1 

20.6 

1957 

21 

6 

22 

4 

26.4 

28.6 

28 

4 

27 

6 

27 

2 

27.5 

27 

2 

26 

0 

24 

3 

22.0 

1958 

21 

4 

21 

9 

28.0 

29.7 

28 

6 

27 

8 

27 

5 

26.9 

26 

8 

25 

9 

22 

1 

19.4 

1959 

20 

.7 

24 

0 

24.6 

28.7 

27 

6 

28 

1 

26 

a 

26.9 

26 

1 

25 

8 

24 

9 

23.5 

1960 

21 

5 

23 

0 

27.6 

29.1 

28 

1 

28 

5 

26 

9 

27.1 

26 

7 

26 

1 

25 

2 

20.5 

MEAN 

20 

8 

23 

1 

26.2 

28.2 

27 

7 

27 

5 

27 

1 

26.8 

26 

6 

25 

8 

23 

7 

20.8 

LINO 

20 

•  6 

23 

2 

25.9 

27.8 

27 

5 

27 

3 

27 

0 

26.8 

26 

7 

25 

7 

23 

6 

20.9 

25.4 
25.2 


PRECIPITATION  MM 


1951 

27 

1952 

0 

1953 

50 

1954 

23 

1955 

0 

1956 

0 

1957 

0 

1958 

35 

1959 

0 

1960 

10 

MEAN 

14 

CLINO 

7 

24o 

275 

350 

242 

334 

193 

263 

250 

578 

462 

220 

366 

197 

291 

391 

390 

139 

122 

445 

237 

190 

272 

274 

300 

357 

388 

354 

212 

428 

385 

173 

356 

292 

274 

200 

97 

260 

186 

344 

234 

229 

?11 

437 

219 

678 

134 

116 

265 

420 

609 

226.0 

261.2 

258.5 

354.1 

388.7 

260 

294 

266 

327 

326 

8 

0 

1808 

8 

0 

1921 

9 

T 

1752 

5 

1465 

0 

1590 

0 

2003 

0 

1459 

0 

1200 

0 

1995 

0 

1651 

4.1 

0.5 

1684.4 

8 

T 

1739 

MACAO 


STATION  NOTES 


MACAO  (1  station) 


General:  Observations  are  taken  3  times  daily.  Precipitation  values  are  the 
totals  of  the  daily  amounts  read  at  the  morning  observation.  Mean  monthly  temperatures 
are  1/2  (mean  maximum  +  mean  minimum).  Mean  monthly  pressures  are  1/3  (mean 
monthly  pressures  for  0900,  1500  and  2100  hours). 

Latitude,  longitude,  and  elevation  values  given  in  the  table  heading  are  those 
in  use  at  the  end  of  1960. 
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STATION  PRESSURE  MB 


YEAR    JAN 


1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

1936 
1937 
1938 
1939 

1940 


1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 

1950 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 


1011 
1015 
1014 
1013 
1011 

1012 
1010 
1013 
1012 
1010 


FEB 

1009 
1012 
1010 
1011 
1010 

1008 
1010 
1010 
1011 
1012 


MAR 

1008 
1010 
1008 
1007 
1007 

1011 
1005 
1006 
1006 
1008 


APR 

1004 
1005 
1005 
1005 
1003 

1004 
1005 
1004 
1005 
1006 


MAY 

1001 
1001 
1003 
1001 
1001 

1002 
1002 
1002 
1000 
1001 


JUN 

998 
998 
999 
1000 
999 

999 
997 
999 
999 
998 


999 
996 
998 
998 
995 


AUG 

994 
998 
1000 
999 
997 


SEP 

1001 
1001 
1000 
1000 
1000 


OCT 

1007 
1006 
1006 
1006 
1005 


NOV 

1006 
1009 
1009 
1009 
1009 


997  997  1000  1006  1010 
996  997  1003  1007  1009 

998  997  1001  1005  1010 

994  995  1002  1005  1008 

995  999  1001  1007  1009 


DEC 

1012 
1012 
1010 
1010 
1012 

1010 
1010 
1010 
1015 
1012 


MEAN 

1004 
1005 
1005 
1005 
1004 

1005 

1004 
1005 
1004 
1005 


MEAN   1012.1  1010.3  1007.6  1004.6  1001.4   998.6   996.6   997.3  1000.9  1006.0  1008.8  1011.3   1004.6 


1010 
1013 
1013 
1012 
1010 

1011 
1010 
1013 
1013 
1008 


1010 
1010 
1012 
1011 
1010 

1011 
1010 
1010 
1009 
1009 


1008 
1008 
1006 
1008 
1010 

1007 
1009 
1009 
1008 
1007 


1005 
1006 
1006 
1005 
1005 

1006 
1004 
1004 
1006 
1004 


1002 
1001 
1001 
1002 
1002 

1001 
1001 
1002 
1002 
1001 


996 

1000 

996 

999 

998 

998 
997 
996 
997 
997 


996 
996 
994 
998 
998 

994 
997 
998 
998 
995 


997 
998 
997 
999 
999 

996 
999 
996 
998 
996 


1001 
1001 
1001 
1002 
1000 

1001 

1001 
1000 
1001 
1001 


1009 
1005 
1007 
1007 
1008 

1008 
1007 

1008 
1005 
1005 


1009 
1010 
1009 
1007 
1008 

1009 

1009 
1012 
1009 
1007 


1010 
1012 
1014 
1013 
1011 

1010 
1012 
1012 
1008 
1013 


1004 
1005 
1005 
1005 
1005 

1004 
1005 
1005 
1005 
1004 


MEAN   1011.3  1010.2  1008.0  1005.1  1001.5   997.4   996.4   997.5  1000.9  1006.9  1008.9  1011.5   1004.6 


1012  1008    1009 

1013  1010    1006 
1012    1012    1008 


1004 
1005 
1006 


1002 
1001 
1001 


1005    1000 


1010    1008    1008    1004 


1011 
1015 
1014 
1012 


1011 
1012 
1010 
1012 


1009 
1008 
1010 
1006 


1006 
1006 
1005 
1005 


1001 
1001 
1001 
1003 
1002 


997 
997 
998 


998 
998 
999 
997 


1000 
996 
999 


998 
999 
997 
999 

1000 


996 
998 
996 


999 
997 
1001 
996 
994 


1002 
1001 
1000 


1005  1010  1012 
1007  1008  1014 

1006  1009  1012 

1007  1007  1013 


998    1007    1012    1013 


1000 
1000 
1001 
1002 


1008 
1007 
1007 
1007 


1011 
1012 

1009 
1010 


1012 
1012 
1012 
1013 


1005 
1005 
1005 
1004 
1005 

1005 
1005 
1006 
1005 
1005 


MEAN   1012.4  1010.0  1008.1  1004.9  1001.3   998.1   998.3   997.2  1000.5  1006.8  1009.8  1012.3   1005.0 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1931 

1019 

1017 

1016 

1012 

1008 

1005 

1007 

1001 

1008 

1014 

1014 

1020 

1012 

1932 

1023 

1020 

1017 

1012 

1009 

1005 

1003 

1006 

1008 

1014 

1016 

1020 

1013 

1933 

1022 

1017 

1016 

1012 

1010 

1006 

1006 

1007 

1008 

1014 

1017 

1018 

1013 

1934 

1020 

1018 

1014 

1013 

1008 

1008 

1005 

1007 

1007 

1015 

1017 

1018 

1013 

1935 

1019 

1017 

1014 

1010 

1008 

1007 

1002 

1004 

1008 

1012 

1016 

1020 

1011 

1936 

1019 

1015 

1019 

1011 

1009 

1006 

1004 

1004 

1008 

1014 

1018 

1018 

1012 

1937 

1018 

1018 

1012 

1013 

1009 

1004 

1004 

1004 

1010 

1014 

1017 

1017 

1012 

1938 

1021 

1017 

1014 

1012 

1009 

1007 

1006 

1004 

1008 

1012 

1018 

1018 

1012 

1939 

1020 

1019 

1014 

1013 

1008 

1006 

1001 

1002 

1010 

1013 

1016 

1023 

1012 

1940 

1018 

1019 

1015 

1014 

1009 

1005 

1002 

1006 

1008 

1014 

1018 

1020 

1012 

MEAN   1019.9  1017.7  1015.1  1012.2  1008.7  1005.9  1004.0  1004.5  1008.3  1013.6  1016.7  1019.2   1012.2 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


19*1 

1017 

1018 

1015 

1012 

1010 

1004 

1004 

1004 

1008 

1016 

1017 

1018 

1012 

1942 

1020 

1018 

1015 

1014 

1008 

1007 

1004 

1006 

1008 

1012 

1017 

1019 

1012 

1943 

1021 

1020 

1013 

1014 

1008 

1004 

1002 

1004 

1008 

1014 

1016 

1021 

1012 

1944 

1020 

1019 

1016 

1012 

1009 

1006 

1005 

1007 

1009 

1014 

1014 

1021 

1013 

1945 

1018 

1018 

1018 

1013 

1009 

1006 

1005 

1006 

1007 

1016 

1016 

1019 

1013 

1946 

1019 

1018 

1014 

1013 

1008 

1005 

1002 

1004 

1009 

1015 

1016 

1018 

1012 

1947 

1017 

1019 

1016 

1012 

1008 

1005 

1004 

1006 

1009 

1015 

1016 

1019 

1012 

1948 

1020 

1017 

1016 

1012 

1009 

1003 

1005 

1004 

1008 

1015 

1020 

1017 

1012 

1949 

1021 

1016 

1016 

1014 

1010 

1004 

1006 

1005 

1008 

1012 

1017 

1016 

1012 

1950 

1016 

1017 

1015 

1011 

1008 

1004 

1003 

1004 

1009 

1012 

1015 

1021 

1011 

MEAN 

1018. 

9  1018. 

0  1015.4  1012. 

7  1008. 

7  1004. 

8  1004. 

0  1005.0 

1008.3 

1014. 

1  1016. 

4  1018.9 

1012.1 

1951 

1020 

1015 

1016 

1012 

1009 

1004 

1007 

1003 

1010 

1013 

1018 

1020 

1012 

1952 

1019 

1018 

1014 

1013 

1008 

1004 

1003 

1006 

1008 

1014 

1015 

1022 

1012 

1953 

1020 

1020 

1015 

1014 

1008 

1006 

1006 

1004 

1008 

1013 

1017 

1020 

1013 

1954 

1016 

1018 

1018 

1011 

1009 

1005 

1006 

1004 

1007 

1014 

1014 

1021 

1012 

1955 

1024 

1015 

1015 

1013 

1008 

1006 

1005 

1006 

1010 

1014 

1018 

1018 

1013 

1956 

1018 

1016 

1016 

1011 

1008 

1007 

1006 

1006 

1006 

1015 

1019 

1021 

1012 

1957 

1019 

1019 

1016 

1013 

1008 

1005 

1006 

1004 

1008 

1015 

1018 

1019 

1013 

1958 

1023 

1020 

1016 

1014 

1009 

1006 

1004 

1008 

1007 

1015 

1020 

1020 

1014 

1959 

1022 

1017 

1018 

1012 

1010 

1006 

1006 

1003 

1008 

1014 

1017 

1020 

1013 

1960 

1020 

1020 

1013 

1013 

1009 

1004 

1009 

1002 

1009 

1015 

1018 

1020 

1013 

MEAN 

1020. 

1  1017. 

8  1015.7  1012. 

6  1008. 

6  1005. 

3  1005. 

8  1004.6 

1008.1 

1014. 

2  1017. 

4  1020.1 

1012.5 

CL1NO 

1019. 

7  1017. 

9  1015.5  1012. 

5  1008. 

8  1005. 

4  1004. 

6  1004.8 

1008.2 

1014. 

0  1016. 

8  1019.3 

1012.3 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1931 

16 

8 

14 

9 

18 

4 

22 

6 

1932 

15 

6 

13 

2 

17 

4 

22 

1 

1933 

11 

3 

16 

4 

18 

3 

23 

6 

1934 

12 

1 

16 

1 

17 

6 

20 

3 

1935 

15 

3 

17 

8 

19 

6 

21 

1 

1936 

14 

3 

15 

4 

14 

3 

22 

4 

1937 

15 

7 

16 

0 

18 

2 

23 

6 

1938 

15 

5 

14 

8 

17 

3 

22 

8 

1939 

16 

>0 

18 

3 

18 

,7 

20 

8 

1940 

15 

8 

17 

3 

17 

,9 

20 

3 

16.0    17.8 


1941 

18 

2 

16 

4 

17 

5 

1942 

14 

0 

13 

2 

18 

7 

1943 

15 

8 

15 

0 

18 

.0 

1944 

17 

0 

15 

3 

17 

8 

1945 

12 

8 

9 

4 

17 

2 

1946 

15 

0 

16 

8 

18 

2 

1947 

15 

2 

12 

4 

16 

9 

1948 

13 

3 

15 

,2 

19 

.2 

1949 

13 

7 

16 

9 

19 

2 

1950 

18 

4 

14 

8 

19 

.9 

28.0 

28.6 

28.4 

28.0 

23.0 

21.1 

16.8 

28.6 

28.0 

28.6 

26.8 

24.0 

20.6 

16.4 

28.6 

29.0 

30.0 

28.4 

24.6 

20.2 

17.8 

27.8 

27.4 

27.4 

28.4 

23.0 

20.2 

17.9 

28.3 

28.6 

29.4 

27.5 

26.6 

21.9 

15.0 

28.8 

29.0 

29.0 

27.8 

24.1 

21.0 

17.8 

28.7 

29.3 

28.5 

28.1 

25.6 

21.0 

18.0 

29.2 

28.6 

28.4 

28.0 

25.6 

20.6 

18.2 

28.0 

29.2 

28.2 

27.8 

25.6 

22.0 

16.1 

27.6 

28.7 

27.6 

29.0 

25.8 

21.4 

19.0 

28 

6 

27 

6 

25 

7 

23 

7 

18 

8 

26 

6 

27 

5 

26 

6 

23 

9 

21 

4 

28 

0 

27 

3 

27 

0 

24 

4 

20 

8 

27 

2 

26 

8 

27 

7 

25 

0 

21 

6 

28 

5 

26 

3 

27 

0 

22 

3 

21 

6 

25.9    23.2 


22.7 
22.5 
23.0 


20.4 

14.8 

22 

1 

19.3 

14.6 

21 

1 

16.8 

17.2 

21 

5 

20.4 

17.4 

23 

1 

20.5 

14.6 

22 

8 
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TEMPERATURE  DE6  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

13.8 

16.3 

15.4 

1952 

16.0 

16.1 

19.4 

1953 

15.4 

16.1 

18.7 

1954 

17.8 

16.0 

15.9 

1955 

13.0 

17.1 

20.0 

1959 
1960 


MEAN 
CLINO 


15.7 
15.4 


18.8 
21.8 


21.0    25.6 


21.7    27.0 


28.5    28.0 


26.2    27.0    27.6    28.2 


27.4    28.8    29.0 


28 

0 

29 

1 

28 

2 

27 

8 

28 

7 

28 

7 

28 

5 

27 

5 

27 

6 

29 

1 

28 

6 

27 

6 

27 

8 

29 

0 

28 

5 

27 

6 

27 

8 

28 

5 

28 

2 

27 

5 

24.8 
26.2 
24.8 


24.0    21.0 
26.0    22.8 


17.2 

22.7 

15.2 

22.8 

18.4 

22.7 

15.7 

22.6 

18.2 

22.5 

18.2 

23.0 

16.9 

23.2 

16.0 

23.2 

16.7 

22.8 

16.5 

22.5 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1931 

7 

1932 

0 

1933 

20 

1934 

12 

1935 

69 

1936 

7 

1937 

68 

1938 

8 

1939 

11 

1940 

2 

MEAN 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

MEAN 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


130 

338 

122 

390 

174 

142 

338 

23 

10 

123 

1809 

54 

126 

37 

231 

410 

289 

162 

5 

10 

102 

1480 

24 

70 

191 

467 

192 

38 

319 

49 

187 

70 

1631 

53 

38 

116 

561 

320 

369 

176 

141 

20 

18 

1852 

145 

122 

80 

278 

306 

137 

152 

138 

31 

23 

1528 

24 

72 

299 

184 

365 

169 

384 

37 

6 

23 

1654 

84 

79 

658 

134 

294 

324 

250 

5 

0 

7 

1926 

147 

94 

349 

44 

140 

262 

99 

86 

0 

1 

1337 

106 

465 

137 

150 

265 

259 

119 

36 

128 

0 

1676 

340 

126 

166 

500 

375 

836 

36 

17 

30 

0 

2456 

38.7   110.7   153.0   215.5   293.9   284.1   282.5   203.5    53.7    42.2    36.7   1734.9 


180 

233 

330 

511 

417 

268 

76 

150 

188 

302 

160 

918 

194 

23 

79 

178 

279 

329 

149 

394 

183 

47 

172 

339 

660 

322 

465 

114 

5 

236 

153 

209 

193 

345 

218 

66 

3 

331 

429 

262 

117 

170 

98 

111 

224 

480 

402 

206 

375 

23 

171 

204 

365 

519 

166 

145 

17 

106 

240 

423 

290 

461 

218 

28 

94 

415 

363 

229 

326 

255 

57.8    69.3   149.2   281.7   392.9   370.1   294.2   177.7    73.4 


27 

119 

340 

430 

490 

189 

272 

112 

IZ 

48 

202 

272 

322 

167 

400 

383 

04 

137 

141 

202 

239 

66 

265 

474 

14 

61 

248 

36 

314 

212 

217 

135 

4 

33 

126 

488 

375 

439 

563 

180 

74 

10 

48 

173 

225 

97 

253 

130 

01 

110 

130 

805 

261 

286 

183 

206 

95 

98 

45 

59 

278 

296 

96 

266 

21 

53 

326 

178 

557 

393 

321 

267 

1 

50 

38 

301 

456 

67 

422 

203 

66.3 

71.9 

164.4 

294.4 

351.7 

221.2 

299.2 

235.6 

54 

83 

156 

263 

346 

292 

293 

205 

26 

43 

2489 

59 

2 

2166 

9 

20 

1651 

79 

13 

2385 

80 

32 

1630 

6 

69 

1614 

13 

12 

2024 

6 

38 

1762 

96 

23 

2098 

51 

8 

1860 

42.5 

26.0 

1967.9 

108 

18 

2296 

1 

8 

1849 

55 

112 

1917 

49 

0 

1331 

43 

12 

2267 

50 

12 

1174 

0 

6 

2148 

1 

2 

1309 

4 

18 

2353 

124 

13 

1738 

43.5 

20.1 

1838.2 

43 

28 

1846 

NEPAL 


STATION  NOTES 


NEPAL  (1  station) 


General:  Data  for  Katmandu  were  supplied  by  the  India  Meteorological  Department, 
New  Delhi,  India.  For  information  concerning  hours  of  observation  and  methods  of 
computing  means,  see  "General"  notes  for  India.  Latitude,  longitude,  and  elevation 
values  given  in  the  table  headings  are  those  used  at  the  end  of  1960. 

Date  Site  Lat.  Long.  Hz  (m.) 

Prior  to  1/51-  Indian  Embassy 

12/31/57  Building  27°42'N  85°21'E  1337 

1/1/58-12/31/60  Indian    Embassy 

Building*  "  85°20'E  1324 

*The  site  of  the  observatory  was  changed  within  the  limits  of  the  Indian  Embassy. 

Comparative  observations  were  not  taken  as  the  distance  between  the  sites 
were  within  a  few  hundred  meters. 

Height  of  rim  of  rain  gauge  above  ground  41  cm. 
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STATION  PRESSURE  MB 


1951 

871 

868 

868 

866 

866 

861 

862 

863 

867 

1952 

872 

870 

868 

868 

865 

862 

861 

862 

865 

1953 

871 

871 

868 

867 

864 

861 

862 

862 

866 

1954 

869 

869 

869 

866 

863 

860 

861 

861 

864 

1955 

873 

868 

868 

867 

864 

860 

860 

863 

866 

OCT  NOV  DEC  MEAN 

869  871  872  867 

868  870  873  867 

870  872  873  867 

869  871  871  866 

869  870  871  867 

870  872  871  866 


1958 

872 

869 

870 

868 

864 

861 

861 

863 

866 

869 

873 

873 

867 

1959 

871 

868 

869 

868 

864 

862 

861 

862 

865 

869 

871 

872 

867 

1960 

872 

871 

869 

867 

864 

862 

861 

862 

865 

870 

872 

872 

867 

870.8       869.1       868.6       867.0       864.0       861.2       861.2       862.2       865.4       869.3       871.5       872.0 


1951 

9, 

,2 

12, 

,7 

16, 

,8 

19. 

.4 

1952 

10, 

.3 

13, 

,2 

15, 

.0 

19, 

,8 

1953 

8, 

>6 

12, 

,7 

18, 

,8 

21, 

.2 

1954 

9, 

.3 

14, 

,2 

17, 

.5 

22, 

.2 

1955 

9, 

.4 

12, 

,4 

17, 

.8 

19, 

.3 

1956 

9, 

,9 

12, 

,7 

17, 

,4 

21, 

,6 

1957 

10, 

.3 

11, 

,5 

- 

20, 

.2 

1958 

11, 

.2 

11, 

.7 

15, 

,7 

20, 

.7 

1959 

9, 

.9 

11, 

,5 

16, 

.0 

20, 

•  2 

1960 

9, 

.2 

13, 

,7 

14 

.7 

19, 

.1 

23, 

,8 

24, 

,6 

23, 

,3 

24, 

.2 

24, 

,0 

22, 

,8 

23, 

,7 

24, 

,4 

23, 

,4 

23, 

,6 

23, 

.5 

23, 

,9 

23, 

.9 

23, 

,9 

23, 

.4 

24.0    24.2 


TEMPERATURE  DEG  C 


.9    15.7  10.4     18.7 

.6    15.0  11.2     18.5 

.1    13.9  12.2     18.8 

.0    14.1  10.1     18.8 

.2    15.9  11.1     18.6 

24.2    24.3    23.2    20.1    15.3  10.5     18.9 

24.5    24.4    23.2    19.5    15.7  11.5 

24.1    23.4    23.5    20.3    15.5  12.3     18.8 

24.1    23.8    22.9    19.7    15.0  11.7     18.4 

23.7    24.3    22.7    19.2    14.4  11.7     18.2 

MEAN      9.7    12.6    16.6    20.4    23.2    24.0    24.0    24.1    23.2    19.9    15.1  11.3     18.7 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV  DEC  TOTAL 

6  0  1242 

7  0  1324 
0  0  1399 
0  0  1723 
0  3  1214 

24  6  1811 

0  10 

0  0  1135 

0  0  1195 

0  0  1206 

99.4   197.9   378.3   346.1   167.6    37.2     3.7  1.9  1328.3 


1951 

15 

1952 

4 

1953 

23 

1954 

11 

1955 

11 

1956 

18 

1957 

62 

1958 

15 

1959 

33 

1960 

0 

206 

352 

418 

93 

158 

328 

332 

219 

199 

599 

205 

253 

274 

581 

564 

147 

174 

377 

321 

172 

334 

415 

369 

187 

126 

280 

365 

31 

120 

246 

358 

204 

180 

240 

309 

214 

208 

365 

220 

156 

PAKISTAN 


STATION  NOTES 


PAKISTAN  (22  stations) 


General:  The  values  of  latitude,  longitude  and  elevation  given  in  the  tables 
are  the  most  recent  ones.  They  have  been  checked  for  accuracy.  Changes  in  location 
are  given  under  individual  station  notes. 

Pressure:  Means  published  in  the  World  Weather  Records  are  based  on  obser- 
vations as  follows: 

Date  Hour 

8/47-2/49  0230  GMT 

3/49-12/50  0300  GMT 

1/51-1 2/60  0300  +  1 200  GMT 

Sea  level  pressure  values  are  included  only  for  those  stations  where  pressure 
data  are  reduced  to  that  level  in  conformity  with  the  World  Weather  Records  for  that 
period  (here  refers  to  1947-60). 

For  those  stations  at  high  elevations  not  having  pressure  data  reduced  to  sea 
level,  only  station  pressure  is  included  here.  The  following  are  in  this  category: 

Dalbandin  Panjgur 

Fort  Sandeman  Parachinar 

Kalat  Quetta/Cantonment 

Murree  Quetta/Samungli 

Temperature:  Mean  values  have  been  the  average  of  daily  maximum  and  daily 
minimum  throughout  the  period. 


CHITTAGONG 

On  September  27,  1957  at  0500  hours  GMT,  the  barometer  was  moved  from  its 
position  on  the  south  wall  of  the  Telegraph  Master's  room  at  a  height  of  87  ft.  (27  m.) 
m.s.l.  to  the  north  wall  of  the  Telecommmunications  Building,  a  distance  of  150  ft. 
The  new  location  is  46  ft.  (14  m.)  m.s.l.  A  correction  of +1.4  mb.  should  be  applied 
to  station  pressure  data  prior  to  September  1957  to  make  it  comparable  to  subsequent 
data. 

HYDERABAD 

On  April  15,  1955  the  observatory  was  shifted  from  the  old  site  at  the  Telegraph 
Office  to  a  new  site  in  the  near-by  District  Local  Board  Office.  The  conditions  of 
exposure  and  environments  being  about  the  same,  the  data  of  both  the  sites  have  been 
combined.  Since  the  Hb  has  changed  from  96  ft.  (29  m.),  to  98  ft.  (30  m.),  a  correction 
of  -.1  mb.  may  be  applied  to  the  station  level  pressure  prior  to  April  1955  to  make 
it  comparable  to  subsequent  data. 

JESSORE 

Prior  to  April  1958  the  barometer  was  on  the  north  wall  of  the  Collector' s 
Bungalow  with  Hb  of  26  ft.  (8  m.)  m.s.l.  Beginning  with  April  1958,  the  data  refers 
to  a  new  observatory  at  M.M.  College,  a  distance  of  about  400  yards.  The  new  barometer's 
Hb  is  23  ft.  (7  m.)  m.s.l.  The  correction  to  be  applied  to  the  past  station  level  pressure 
data  to  make  it  comparable  with  the  latest  data,  is  +.1  mb. 

*  403 
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PASNI 


The  barometer  was  moved  April  2,  1955  with  a  change  in  Hb  from  10  ft.  (3  m.) 
to  28  ft.  (9  m.)  m.s.l.  The  Pressure  values  through  January  1955  refer  to  10  ft.  (3  m.); 
those  from  February  1955  for  Hb  of  28  ft.  (9  m.)  m.s.l.  The  correction  to  be  applied 
to  the  past  station  level  pressure  data  to  make  it  comparable  with  the  latest  data  is 
-.6  mb. 

PESHEWAR 

Redetermination  gives  height  of  barometer  cistern  as  follows: 

Date  Elev.   (m.) 

3/1/29-12/31/50  Hb  358.8 

The  elevations  of  355  meters  and  358  meters  given  in  previous  issues  are  to 
be  disregarded.  Likewise,  a  correction  of  +0.4  mb.  applied  to  the  data  from  July  1945 
to  December  1950  is  cancelled  and  the  data  published  in  the  1941-1950  issue  of  World 
Weather  Records  should  be  adjusted  accordingly. 


QUETTA/SAMUNGLI 

Date  Elev.  (m.) 

1947-8/25/48  1618 

8/28/48-10/15/58  (0900Z)  1601 

10/15/58-12/31/60  1587 

Pressure   values   through   July   1948  refer  to  1618  m.  A  correction  of +1.8  mb. 
is  necessary  to  bring  these  data  in  line  with  the  later  values  at  1601  m. 

Pressure    data    from    8/28/40-10/15/58    refer    to   1601    meters    elevation.  To 
bring   these    data  in  line  with  the  later  data  a  correction  of +1.3  mb.  should  be  applied. 
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STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1947 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1002 

1C04 

1009 

1014 

1014 

- 

1948 

1015 

1013 

1010 

1006 

1002 

998 

999 

1000 

1004 

1009 

1014 

1015 

1007 

1949 

1015 

1012 

101C 

1008 

1005 

999 

1000 

1001 

1003 

1008 

1012 

1014 

1007 

1950 

1014 

1012 

1011 

1005 

1003 

999 

998 

1000 

1004 

1008 

1C11 

1015 

1007 

1951 

1013 

1008 

1006 

1003 

1002 

997 

999 

999 

1003 

1006 

1011 

1013 

1005 

1952 

1014 

1010 

1007 

1C05 

1002 

998 

998 

998 

1002 

1006 

1010 

1015 

1005 

1953 

1014 

1012 

1006 

1004 

1000 

998 

998 

998 

1002 

1008 

1011 

1013 

1005 

1954 

1012 

1010 

1008 

1002 

1000 

997 

998 

998 

1000 

1006 

1012 

1012 

1005 

1955 

1015 

1009 

1006 

10C4 

1000 

997 

998 

1000 

1003 

1007 

1009 

1C12 

1005 

1956 

1011 

1010 

1007 

1003 

999 

998 

999 

998 

1001 

1008 

1012 

1013 

1005 

1957 

1013 

1011 

1010 

1004 

J.00C 

997 

996 

999 

1003 

1008 

1013 

1013 

1006 

1958 

1014 

1010 

1008 

10C5 

1001 

997 

996 

1000 

1002 

1007 

1012 

1014 

1006 

1959 

1013 

1010 

1008 

ioc« 

100C 

998 

997 

997 

1001 

1007 

1011 

1013 

1005 

1960 

1014 

1010 

1008 

10C3 

999 

998 

998 

997 

1002 

1007 

1011 

1013 

1005 

MEAN 

1013. 

J  1010. C  1007.4  1003. 

7  1000.3 

997.5 

997.7 

998.4 

1001.9  1007. 

0  1011.2 

1013.1 

1005 

1947 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1004 

1006 

1012 

1948 

1017 

1015 

1012 

1009 

1004 

1000 

1001 

1002 

1006 

1012 

1949 

1018 

1014 

1012 

1010 

1007 

1001 

1002 

1003 

1006 

1010 

1950 

1016 

1014 

1013 

1007 

1006 

1001 

1000 

1002 

1006 

1010 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

1016  1016 

1016  1017  1009 

1C14  1017  1010 

1014  1017  1009 


1951  1015  1010 

1952  1016  1012 

1953  1016  1014 

1954  1014  1012    1010    1004    1002     999    1000    1000    1003 

1955  1018  1012    1008    1006    1002     999    1000    1003    1005 


1008 

1005 

1004 

999 

1001 

1001 

1005 

1008 

1013 

1015 

1007 

1009 

1007 

1004 

1000 

1000 

1000 

1C04 

1008 

1012 

1017 

1007 

1008 

1006 

1003 

1000 

1001 

1001 

1004 

- 

- 

- 

- 

1956 

1013 

1012 

1009 

1005 

1001 

1000 

1001 

iooo 

1003 

1010 

1014 

1015 

1007 

1957 

1015 

1013 

1012 

1006 

1002 

1000 

998 

1001 

1005 

1010 

1015 

1015 

1008 

1958 

1016 

1013 

1010 

1007 

1003 

1000 

999 

1003 

1004 

1009 

1014 

1016 

1008 

1959 

1016 

1012 

1010 

1006 

1002 

1001 

999 

999 

1003 

1010 

1013 

1015 

1007 

1960 

1016 

1012 

1010 

10C5 

1001 

1000 

1001 

999 

1004 

1009 

1013 

1015 

1007 

MEAN 

1015 

5 

1012 

2 

1009 

4 

1005 

7 

1002 

4 

999 

8 

1000 

n 

10C0 

7 

1004 

0 

1009. 

1013.2 

1015.2 

1007. 

3 

CLINO 

1015 

3 

1012 

7 

1009 

5 

1006 

4 

1002 

e 

999 

4 

999 

6 

1000 

7 

1004 

2 

1009.5  1013.1 

1015.1 

1007. 

4 
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TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1947 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

29 

3 

1948 

19.1 

20.5 

25.2 

28.6 

27.7 

29.0 

28 

9 

28 

9 

1949 

18.8 

19.7 

25.5 

25.8 

26.7 

28.9 

28 

9 

28 

8 

1950 

18.5 

19.9 

24.9 

29.9 

29.5 

28.8 

28 

9 

28 

2 

19 

3 

- 

18 

8 

25 

1 

17 

8 

25 

0 

19 

5 

25 

6 

21.7 

26.4 

22.3 

25.5 

20.1 

26.5 

50 

2 

27 

8 

29 

4 

28 

8 

29 

2 

28 

2 

31 

8 

28 

7 

29 

9 

30 

8 

28 

6 

28 

6 

29.5 

29 

2 

27 

8 

23 

5 

20 

2 

29.1 

28 

8 

27 

7 

23 

9 

19 

2 

29.1 

28 

4 

- 

- 

- 

29.1 

29 

1 

26 

3 

22 

2 

19 

2 

29.2 

29 

1 

28 

2 

23 

7 

19 

2 

28.7 

21 

6 

27 

5 

23 

6 

19 

3 

MEAN 

1951  16 

1952  19 

1953  17 
1954 

1955  18 

1956  18.1  20.1 

1957  18.8  19.6 

1958  19.3  20.5 

1959  17.7  19.9 

1960  18.2  22.2    24.2    30.9    31.1    29.1    28.3    29.4    28.5    27.6    22.7 

MEAN  18.4  20.9    25.3    29.7    29.7    28.8    28."    29.0    28.9    27.4    23.3 

CL1N0  IB. 3  20.4    25.2    28.9    28.9    28.8    28. P    28.8    28.8    27.1    23.0 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  EEB 

1947 

1948  3  4  3     107     276     216     269     422     282     304      21       0     1907 

1949  2  8  19     305     411     146     307     312     405      73       0       0     2388 

1950  0  26  35       2     172     420     140     530     116     151      19       0     1611 

MEAN      --_-__----_- 

1951  6  0  12       5     128     337     304     154      85      86      31       0     1148 

1952  0  0  23     200     115     430     333     220     417     248      74       0     2060 

1953  36  16  97      33     157     145     554     187     345      92       2       0     1664 

1954  28  21  0      14     136     168     517     262     221      75       0       5     1847 

1955  6  6  30      27     208     220     491     546     331     125      37       0     2027 

1956  7  0  45      46     159     442     190     493     186     270      29       9     1876 

1957  113  32  34       0       3     539     461     182     218      76       0       0     1658 

1958  1  51  0      42     121     162     361     441     307      e2       5       0     1573 

1959  63  1  117      52     254     293     149     722     311     634       0       0     2596 

1960  0  0  32       0     189     109     309     218     405      45       6       0     1313 

MEAN  26.0  12.7    39.0    41.9   147.0   324.5   366.9   342.5   282.6   173.3    18.4     1.4   1776. 

CLINO  14  17      27      63     195     322     317     351     27S     180      13       2     1776 


APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

- 

_ 

_ 

- 

184 

546 

150 

107 

276 

216 

269 

422 

282 

304 

305 

411 

546 

307 

312 

405 

73 

2 

172 

420 

140 

530 

116 

151 
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STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     jijn     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV  DEC     MEAN 

1004  1009  1C12  1013 

1004  1009  1C12  1013     1007 

1003  IOCS  1011  1013 

1004  1007  1010  1013     1006 


1947 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1002 

1948 

1014 

1012 

1010 

1007 

1003 

Q99 

1003 

100  0 

1949 

1014 

- 

1009 

1008 

1005 

loco 

1000 

1001 

1950 

1013 

1011 

1010 

1006 

1004 

998 

999 

1001 

1951 

1012 

1009 

1008 

1005 

1003 

998 

1001 

1000 

1003 

1006 

1010 

1011 

1006 

1952 

1012 

1009 

1007 

1006 

1002 

999 

998 

999 

1003 

1005 

1009 

1014 

1005 

1953 

1012 

1011 

1007 

1006 

1002 

999 

1000 

999 

1003 

1007 

1010 

1012 

1006 

1954 

1011 

1010 

1008 

1004 

1001 

998 

1000 

999 

1001 

1007 

1011 

1011 

1005 

1955 

1014 

1008 

1007 

1005 

1001 

097 

999 

1001 

1003 

1006 

1008 

1012 

1005 

1956 

1010 

1009 

1008 

1004 

999 

1000 

1000 

999 

1002 

1007 

1011 

1013 

1005 

1957 

1013 

1012 

1010 

1007 

1004 

1000 

1000 

1001 

1003 

1009 

1013 

1013 

1007 

1958 

1015 

1012 

1010 

1008 

1004 

100C 

999 

1003 

1004 

1008 

1012 

1015 

1008 

1959 

1014 

1012 

1010 

1007 

1003 

1001 

1000 

1000 

1003 

1009 

1012 

1013 

1007 

1960 

1014 

1012 

1010 

1007 

1003 

1000 

1002 

999 

1003 

1007 

1012 

1013 

1007 

MEAN   1012.7  1010.4  1008.5  1005.9  1002.2   999.2   999.9  1000.0  1002.8  1007.1  1010.8  1012.7   1006.0 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     'DEC     MFAN 


1947 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1005 

1007 

1012 

101s 

1016 

- 

1948 

1017 

1015 

1013 

1010 

1006 

1002 

1003 

1003 

1007 

1C12 

1015 

1016 

1010 

1949 

1017 

- 

1012 

1011 

1008 

1003 

1003 

1004 

1006 

1011 

1014 

1016 

- 

1950 

1016 

1014 

1013 

10C9 

1007 

1001 

1002 

1004 

1007 

1010 

1013 

1016 

1009 

MEAN 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

1951 

1015 

1012 

1011 

1008 

1007 

1001 

1004 

1C03 

1006 

1009 

1013 

1014 

1009 

1952 

1015 

1012 

1010 

1009 

1005 

1001 

1001 

1002 

1006 

1009 

1012 

1017 

10C8 

1953 

1015 

1015 

1010 

1009 

1005 

1002 

100  3 

1002 

1006 

101c 

1013 

1015 

1009 

1954 

1014 

1013 

1011 

1007 

1004 

1001 

1003 

1002 

1004 

1010 

1014 

1014 

1008 

1955 

1017 

1011 

1010 

1008 

1004 

1000 

1003 

1004 

1306 

1009 

1011 

1015 

1008 

1956 

1013 

1012 

1011 

1007 

1002 

1003 

1003 

1002 

1005 

1010 

1014 

1016 

1008 

1957 

1015 

1014 

1012 

1009 

1006 

1002 

1002 

1003 

1C06 

1011 

1015 

1015 

1009 

1958 

1017 

1014 

1011 

1009 

1006 

1002 

1001 

1005 

1005 

1010 

1014 

1017 

1009 

1959 

1016 

1013 

1012 

1009 

1005 

1003 

1001 

1001 

1005 

1010 

1013 

1015 

1009 

1960 

1015 

1013 

1011 

1008 

1004 

1002 

1003 

1001 

1005 

1009 

1013 

1015 

1008 

MEAN 

1015.2 

1012.9  1010.9  10C8.3  1004.8 

1001. 

7  1002. 

4  1002.5 

1005.4  1009.7  1013.2 

1015.3 

1008.5 

LINO 

1015.2 

1013.2  1011.0  1008.8  1C05.2 

1001. 

6  1001. 

9  1002.7 

1005.5  1009. 

i  1012. P 

1014.8 

1008.5 
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TEMPERATURE  OEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1947 

- 

1948 

20 

4 

1949 

20 

2 

1950 

20 

1 

27 

5 

28 

3 

27 

1 

27 

8 

ze 

7 

27 

8 

1951 

19 

4 

21 

4 

25 

3 

26 

4 

1952 

20 

4 

23 

2 

24 

9 

27 

2 

1953 

19 

4 

22 

5 

25 

9 

28 

1 

1954 

19 

2 

23 

4 

25 

8 

28 

6 

1955 

20 

1 

22 

1 

26 

1 

27 

2 

1956 

20 

2 

21 

5 

26 

1 

28 

3 

1957 

19 

9 

21 

3 

25 

6 

28 

6 

1958 

21 

5 

22 

1 

26 

8 

28 

4 

1959 

20 

3 

21 

3 

24 

7 

28 

1 

1960 

19 

6 

22 

9 

25 

0 

28 

6 

MEAN 

20 

0 

22 

2 

25 

6 

28 

0 

LINO 

19 

9 

23 

6 

25 

6 

27 

7 

27.6 
26.9 


27.6    27.3 


27.9 
27.8 


19.8 
21.7 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1947 
1948 
1949 
1950 

MEAN 


1951 

0 

1952 

0 

1953 

0 

1954 

12 

1955 

0 

1956 

8 

1957 

65 

1958 

0 

1959 

15 

1960 

0 

MEAN 

10 

CLINO 

10 

- 

- 

- 

708 

66C 

439 

449 

300 

350 

549 

312 

157 

272 

758 

737 

518 

526 

59 

292 

398 

596 

593 

237 

204 

248 

129 

441 

579 

769 

338 

538 

342 

109 

305 

435 

338 

197 

377 

58 

635 

548 

745 

680 

421 

272 

0 

270 

950 

616 

859 

208 

322 

34 

324 

426 

1303 

314 

256 

579 

48 

434 

655 

211 

647 

418 

159 

1 

86 

357 

664 

367 

191 

224 

91 

2g7 

248 

284 

377 

359 

141 

5 

246 

628 

521 

823 

329 

417 

0 

117 

410 

750 

297 

300 

154 

82.7 

263.7 

496. B 

610.8 

547.1 

301  .7 

318 

116 

285 

507 

642 

572 

344 

228 

2490 
3226 
2575 


3095 
2331 
3384 
3277 

3757 

2727 
1957 
1850 
3512 
2137 

2802. 
2853 


ASIA 


DALBANDIN  PAKISTAN  WMO  41712   28  53N   64  24E 

NOTES  ON  PAGE  403 


STATION  PRESSURE  MS 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1947 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

908 

912 

920 

923 

923 

- 

1948 

922 

920 

918 

916 

913 

908 

905 

907 

913 

920 

924 

922 

916 

1949 

924 

919 

919 

918 

913 

909 

906 

908 

912 

920 

925 

922 

916 

1950 

919 

921 

918 

917 

913 

907 

904 

907 

914 

919 

923 

925 

916 

1951 

920 

920 

917 

915 

913 

907 

906 

908 

913 

916 

920 

921 

915 

1952 

922 

918 

915 

915 

911 

O07 

905 

907 

913 

918 

921 

924 

915 

1953 

921 

919 

917 

916 

912 

907 

904 

907 

912 

919 

922 

922 

915 

1954 

918 

918 

919 

914 

911 

906 

905 

907 

911 

918 

922 

922 

914 

1955 

923 

917 

916 

915 

911 

907 

904 

905 

911 

917 

920 

920 

914 

1956 

919 

919 

915 

914 

911 

907 

905 

907 

911 

918 

922 

922 

914 

1957 

920 

920 

917 

916 

912 

90  8 

907 

909 

911 

918 

922 

922 

915 

1958 

921 

919 

917 

915 

913 

907 

904 

907 

911 

9ie 

923 

921 

915 

1959 

921 

917 

917 

915 

911 

907 

903 

904 

908 

916 

921 

92  3 

914 

1960 

922 

920 

916 

916 

913 

907 

905 

905 

912 

918 

921 

922 

915 

MEAN  920.7   918.7   916.6   915.1   911.8   907.0   904.8  906.6  911.3  917.6  921.4  921.9    914.5 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC     MEAN 

1947  -------      34.2    27.0  20.9  19.1  9.7 

1948  10.1    12.2    16.3    23.8    29.5    31.3    33.3    30.9    27.3  21.6  13.2  11.2     21.7 

1949  7.5    12.2    17.4    24.9    30.2    29.7    34.4    31.0    27.4  18.3  11. S  10.6     21.3 

1950  9.1     8.5    16.2    20.6    28.1    31.2    34.6    31.8    24.8  21.2  11.9  6.3     20.4 

MEAN      ___-_------- 


1951 

9 

9 

10 

8 

15 

8 

21 

6 

28 

6 

29 

7 

32 

5 

30 

8 

1952 

8 

1 

14 

3 

18 

3 

24 

8 

28 

2 

32 

8 

33 

7 

30 

1 

1953 

9 

9 

15 

4 

19 

2 

23 

9 

28 

9 

32 

4 

34 

6 

31 

3 

1954 

9 

9 

11 

8 

17 

9 

23 

3 

29 

3 

31 

6 

32 

8 

30 

7 

1955 

9 

2 

12 

9 

19 

4 

21 

9 

27 

3 

" 

33 

4 

33 

2 

1956 

8 

9 

12 

7 

18 

3 

23 

2 

29 

7 

30 

6 

31 

1 

30 

3 

1957 

9 

1 

10 

8 

17 

2 

21 

2 

26 

5 

30 

6 

32 

8 

31 

1 

1958 

11 

3 

13 

0 

20 

1 

26 

3 

27 

6 

32 

8 

34 

9 

31 

4 

1959 

8 

8 

12 

5 

19 

6 

24 

4 

28 

3 

32 

6 

33 

8 

34 

6 

1960 

10 

3 

15 

.2 

15 

8 

21 

6 

27 

5 

33 

4 

33 

8 

32 

3 

MEAN 

9 

5 

12 

9 

18 

2 

23 

2 

28 

2 

31 

.8 

33 

3 

31 

6 

CLINO 

9 

2 

12 

.5 

17 

4 

23 

1 

28 

4 

31 

,9 

33 

4 

31 

6 

13 

5 

22 

7 

8 

2 

22 

7 

9 

2 

21 

9 

10 

8 

21 

9 

10 

3 

21 

7 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  TOTAL 

1947  -------0005  10 

1948  1  25              11                B00000000  45 

1949  1  0            114                 300010000  119 

1950  77  10                 6020000000  95 

MEAN  ------------ 

1951  11  22               12                  1                 0                 0                 0                 0                 0                 0                 0                 6  52 

1952  41  02600000006  55 

1953  8  16                 06               12                 1000001  44 

1954  26  91      11      13       0       0       C       0       0       0       2       0  143 

1955  27  1        7        0        1        0        0        1        0        0       0       33  70 

1956  38  2      17      11       0       9      87       0       0       0       0      23  187 

1957  64  2      33      11       3       0       0       0       0       0       0      10  123 

1958  37  4200620000               23  74 

1959  18  23                 9                 2                 1                 0                 0                 4                 0                 1               11               21  90 

1960  75  13               26                 100C0008  65 

MEAN  27.7          16.6          11.1             7.6             1.8             1.6             8.9             0.5             0.0             0.1             1.3          13.1  90. 

CLINO  25              18               12                 5                 2                 1                 7                 0                 0                 0                 1               13  84 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


OERA  ISMAIL  KHAN  PAKISTAN  WMO  41624   31  49N   70  55E   174  M 

NOTES  ON  PAGE  403 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1947 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

981 

983 

990 

996 

997 

- 

1948 

996 

996 

994 

988 

981 

979 

977 

979 

934 

991 

997 

998 

989 

1949 

999 

995 

994 

988 

982 

981 

977 

980 

982 

991 

996 

996 

988 

1950 

996 

995 

994 

989 

984 

976 

977 

979 

985 

991 

995 

998 

988 

1951  996     994     991     987     984     976     977     979     984     987     993     997  987 

1952  997     994     990     987     981     976     977     978     983     989     994     999  987 

1953  998     997     989     988     983     977     977     979     985     989     995     997  988 

1954  996     995     993     987     980     974     973     975     981     989     995     995  986 

1955  999     993     990     987     984     975     975     979     983     989     993     997  987 

1956  995     995     991     987     977     976     979     978     982     990     995     997  987 

1957  997     995     993     990     983     977     975       -     984     990     996     996 

1958  997     994     992     987       -  983     990     996     996 

1959  996     993     990     988     991     976     977     977     981     988       -     997 

1960  998     994     991     989     980     977     976     977     982     990     995     997  987 

MEAN    996.9   994.4   991.0   987.7   991.4   976.0   976.2   977.8   982.8   989.1   994.7   996.8  987.1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG      SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1017  1019 

1018  1019  1008 
1017  1018  1009 
1016  1020  1009 


1947 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1000 

1003 

1011 

1948 

1020 

1017 

1014 

10C8 

1000 

997 

996 

998 

1003 

1011 

1949 

1020 

1016 

1015 

1007 

1001 

1000 

998 

999 

1000 

1011 

1950 

1018 

1017 

1015 

1009 

1003 

995 

996 

998 

1004 

1011 

1951 

1017 

1014 

1011 

1007 

1003 

995 

996 

998 

1003 

1007 

1013 

1017 

1007 

1952 

1018 

1014 

1010 

1007 

1000 

995 

996 

997 

1002 

1008 

1014 

1020 

1007 

1953 

1019 

1017 

1009 

1007 

1002 

996 

996 

998 

1004 

1009 

1016 

1017 

1008 

1954 

1017 

1016 

1013 

1006 

999 

993 

992 

994 

1000 

1009 

1015 

1016 

1006 

1955 

1019 

1013 

1010 

1007 

1004 

994 

994 

997 

1002 

1009 

1013 

1018 

1007 

1956 

1016 

1015 

1011 

1006 

996 

995 

998 

997 

1001 

1010 

1016 

1018 

1007 

1957 

1017 

1015 

1013 

1010 

1002 

996 

994 

- 

1003 

1010 

1016 

1017 

- 

1958 

1017 

1015 

1012 

1008 

- 

- 

- 

- 

1002 

1009 

1016 

1017 

- 

1959 

1016 

1013 

1010 

1007 

1000 

995 

996 

995 

1000 

1008 

- 

1018 

- 

1960 

1019 

1014 

1011 

1008 

999 

995 

995 

995 

1001 

1009 

1015 

1018 

1007 

MEAN 

1017. 

5  1014. 

6  1C11.0  10C7.3  1000.6 

094.9 

995.2 

996.4 

1001.8  1008.8 

1014.9  1017.6 

1006. 

7 

CLINO 

1017, 

,6  1015. 

1  1011.2  1007.0  1000.1 

994.9 

994.9 

996.9 

1C02.0  1009.4 

1014.7  1017.3 

1006. 

B 

ASIA 


DERA  ISMAIL  KHAN 
NOTES  ON  PAGE  403 


WMO  41624   31  49N   70  55E   174  M 


TEMPERATURE  DE6  C 
YEAR    JAN     FES 


1947 

- 

- 

- 

1948 

12 

7 

14 

9 

19 

5 

1949 

- 

- 

19 

7 

1950 

11 

7 

11 

8 

18 

3 

33.7 

31 

7 

25 

7 

20.6 

32.1 

31 

3 

26 

2 

16.7 

31.5 

32 

.3 

24 

1 

16.6 

1951 

12 

1 

1952 

- 

1953 

- 

1954 

11 

7 

1955 

12 

5 

1956 

13 

3 

1957 

12 

4 

1958 

14 

6 

1959 

11 

8 

1960 

11 

7 

MEAN 

12 

5 

CLINO 

12 

1 

20 

7 

26 

8 

33 

1 

35 

7 

23 

0 

" 

_ 

- 

19 

7 

23 

4 

28 

6 

33 

8 

21 

9 

29 

4 

31 

6 

35 

7 

- 

27 

7 

30 

9 

35 

1 

18 

6 

24 

3 

31 

6 

35 

4 

20 

6 

25 

8 

31 

4 

35 

2 

20 

2 

26 

3 

32 

1 

34 

e 

33.7    33.8 


30.8  25.3 

30.2  25.7 

31.6  23.9 

31.8  26.8 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1947 

1948  35  27 

1949  0  27 

1950  49  13 

MEAN 


1951 

4 

1952 

0 

1953 

22 

1954 

25 

1955 

1 

1956 

4 

1957 

47 

1958 

10 

1959 

21 

1960 

2 

MEAN 

13 

CLINO 

14 

266 
104 
174 


231 
183 
273 


374 
216 
238 

277 

256. 
223 


- 

- 

854 

856 

861 

664 

863 

- 

- 

851 

852 

855 

861 

864 

863 

- 

853 

852 

853 

856 

861 

864 

862 

858 

852 

851 

853 

857 

860 

861 

863 

858 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


FORT  SANDEMAN  PAKISTAN  WMO  41620   31  21N   69  27E  1406  M 

NOTES  ON  PAGE  403 


STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY 

1947  _____ 

1948  863     861  860  859  856 

1949  863     859  860  859  856 
195J  860     860  860  858  857 

MEAN      __---_------ 

1951  861     860  859  856  856  851  851     853     857     859     862     862      857 

1952  863     859  857  859  856  852  e51     851       -       -       -     863 

1953  862     862  859  858  856  852  851     852     855     859     861     861      857 

1954  e59     859  860  859  854  P51  851     851     855     861     863     862      857 

1955  863     860  859  658  856  852  851     852     856     860     862     863      858 

1956  86C     860  357  856  853  851  852     852     656     861     863     863      857 

1957  861     860  860  859  857  852  851     853     857     861     863     861      858 

1958  863     861  861  859  856  854  850     852     855     860     863     863      858 

1959  861     859  86C  859  855  853  851                                  862 

1960  861     862  858  859  855  953  851     851     856     861     863     863      858 

MEAN  861.4   86C.2  859.0  858.2  855.4  852.1  851.0   851.9   855.9   860.3   862.5   862.3    857.5 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 

1947  ___-_--      30.1    28.1    20.2    15. Q     8.9 

1948  7.2     9.3    14.5    20.7  28.2  -      30.7    29.4    26.7    18.0    13.4     8.3 

1949  6.9     8.5    14.4    21.9  28.1  27.6    30.6    28.4    27.9    19.2    12.1      9.1      19.6 

1950  5.1     5.6    12.3    17.8  25.6  30.4    29.9    29.3    25.3    19.8    12.4     6.1      18.3 

MEAN      ___--_------ 

1951  6.4     8.6    11.1    17.7  25.1  28.8    31.1 

1952  6.8    10.4    14.4    21.7  26.2  31.1    29.8 

1953  5.3    10.7    17.2    21.2  26.1  30.6    30.7 

1954  6.3     8.2    14.2    20.2  26.8  30.5    29.2 

1955  5.6    10.4    15.7    18.4  21.7  28.3    31.1 


30.8 
28.8 


PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAP     APR     MAY     JUN     JUL  AUG  SEP     OCT  NOV  DFC  TOTAL 

1947       -------  46  20  24  11 

1943      7      52      15      27       1       3      65  54  0       0  0  18  242 

1949  11      17      29      13       0       6      61  8  0       0  0  5  150 

1950  25       9      40      49      13       0      32  66  0       0  0  0  234 


1958 

9.2 

1959 

6.3 

1960 

8.1 

27.4 

23 

9 

15 

3 

10.8 

19 

6 

- 

- 

- 

8.2 

- 

26.2 

19 

6 

14 

5 

12.2 

20 

3 

26.4 

17 

9 

13 

2 

8.9 

19 

3 

27.1 

19 

6 

15 

1 

10.1 

19 

4 

27.1 

19 

7 

13 

7 

7.6 

19 

6 

28.9 

18 

7 

11 

A 

7.0 

18 

3 

26.7 

20 

7 

14 

4 

10.5 

20 

4 

- 

- 

- 

8.8 

- 

27.4 

20 

0 

13 

4 

8.4 

- 

27.2 

20 

0 

13 

9 

9.3 

19 

7 

26.5 

20 

1 

13 

9 

8.7 

19 

5 

MEAN 


1951 

0 

1952 

18 

1953 

19 

1954 

0 

1955 

28 

1956 

29 

1957 

71 

1958 

18 

1959 

54 

1960 

19 

MEAN 

25 

CLINO 

24 

258 
309 
239 
278 

379 

457 
426 
321 
497 
246 

341. 
280 


ASIA 


HYDERABAD  PAKISTAN  WMO  41765   25  23N   69  25E 

NOTES  ON  PAGE  403 

STATION  PRESSURE  MS 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1947 

- 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

997 

999 

1008 

1012 

1014 

- 

1948 

1014 

1012 

1008 

1004 

999 

996 

993 

995 

100C 

1006 

1013 

1013 

1004 

1949 

1014 

1010 

1009 

1004 

100C 

996 

994 

996 

998 

1006 

1013 

1013 

1004 

1950 

1012 

1013 

1009 

1005 

1000 

994 

994 

996 

1001 

1007 

1011 

1016 

1005 

1951  1013  1011 

1952  1013  1010 

1953  1013  1011 

1954  1011  1010 


1007 

ICO  3 

1C01 

o93 

995 

996 

10^2 

1004 

1009 

1013 

1004 

1006 

10C3 

998 

994 

994 

995 

1001 

1005 

1C09 

1014 

1004 

1006 

10C3 

1000 

994 

993 

995 

1000 

1006 

1011 

1012 

1004 

1956 

1011 

1010 

1006 

10C3 

995 

993 

995 

996 

999 

1006 

1012 

1014 

1003 

1957 

1012 

1011 

1008 

10C5 

1001 

995 

993 

996 

1002 

1006 

1012 

1013 

1005 

1958 

1013 

1010 

1008 

1003 

999 

994 

992 

995 

998 

1006 

1011 

1013 

1004 

1959 

1013 

1009 

1007 

1003 

998 

995 

992 

995 

998 

1005 

1010 

1013 

1003 

1960 

1014 

1011 

1007 

1005 

999 

995 

994 

995 

999 

1006 

1011 

1913 

1004 

MEAN   1012.8  1010.1  1006.8  1003.4   99B.7   994. C   993.4   995.2   999.5  1005.6  1010.6  1012.9  1003.6 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1015  1018 

1015  1017  1008 

1016  1017  1008 
1 "IS  1019  10"8 


1947 

- 

- 

- 

- 

- 

1948 

1018 

1016 

1011 

1007 

1002 

1949 

1017 

1013 

1012 

IOC  8 

10C3 

1950 

1015 

1017 

1013 

1008 

1003 

- 

1000 

1002 

1011 

997 

998 

1003 

1010 

997 

999 

1001 

1010 

997 

999 

1004 

1011 

1951 

1016 

1015 

1011 

100  7 

1004 

997 

998 

999 

1005 

1007 

1013 

1016 

1007 

1952 

1017 

1013 

1009 

1006 

1001 

997 

997 

998 

1005 

1008 

1013 

1018 

1007 

1953 

1016 

1015 

1009 

1006 

1003 

997 

997 

998 

1003 

1010 

1014 

1015 

1007 

1954 

1014 

1013 

1011 

1006 

1000 

996 

995 

997 

1000 

1010 

1014 

1015 

1006 

1955 

1018 

1012 

1008 

IOC  7 

1002 

997 

997 

999 

1003 

1009 

1013 

1016 

1007 

1956 

1015 

1013 

1009 

10.6 

999 

097 

998 

999 

1003 

1009 

1015 

1017 

1007 

1957 

1016 

1015 

1011 

1008 

1004 

998 

996 

999 

1005 

1010 

1015 

1016 

1008 

1958 

1017 

1013 

1011 

1006 

1002 

997 

995 

999 

1001 

1009 

1015 

1017 

1007 

1959 

1016 

1013 

1010 

1007 

1001 

998 

995 

998 

looi 

1008 

1014 

1017 

1007 

1960 

1017 

1014 

1011 

100  8 

1002 

998 

997 

998 

1003 

1009 

1014 

1017 

1007 

MEAN 

1016.2  1013.6  1010.0  1006.7  1001.8 

Q97.2 

996.5 

998.4 

1002.9  1008.9  1014.0  1016.4 

1006 

CLINO 

1017. 0  1014.4  1010. 

1    1006.7  1C02.2 

9°7.6 

996.9 

999.1 

1003.7  1009.7  1014.4  1016.9 

1007 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


HYDERABAD   -  CON.  PAKISTAN  WMO  41765   25  23N   6B  25E 

NOTES  ON  PAGE  403 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV 

1947  _-_-___  32.6  31.4  28.4  25.9 

1948  17.2    19.8    26.3    32.2    35.9    33.9    33.5  31.3  29.6  29.9  22.2 

1949  17.9    20.6    26.2    32.6    35.4    34.1    33.1  3C.8  31.9  27.0  21.9 

1950  17.6    17.6    25.2    29.5    34. C    33.9    32.5  31.1  31.6  29.0  23.1 

MEAN      --_-__----_ 

17.2    19.5    25.4    28.9    33.4    34.4    33.4  31.9  31.0    31.3  24. P 

.3    26.1    31.7    35.2    34.6    32.4  31.2  29.6  29.4  24.2 

.9    28.3    29.6    32.9    34.2    32.4  31.4  30.9  29.1  24.3 


31.8    30.9    29.8 
32.2    31.7    31.4 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL  AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  TOTAL 

1947  -------  53  35       000 

1948  0  10       3       0       0       1     110  0       0       0       0       3  127 

1949  0  0       0       C       0       0      81  115       0       0       0       0  196 

1950  000CC13  58  90000  80 

MEAN  -_____-__-__ 

1951  000420  10  35                 0000  51 

1952  0700  28                 0               70  00004  109 

1953  4  0       n       C       4      33      42  114       0       7       0      26  230 

1954  10  1       0       0       2       0       1  6      41       0       0       0  61 

1955  5  11                  00030  77              98                 000  194 

1956  13  0        0        0        0       36     274  157        1       47        0        0  528 

1957  6  0       0      17      24       0       5  19       0       0      13       0  84 

1958  1  0       0       0      10       3      84  0      24       0       2       9  133 

1959  12  3       0       4       0       0     163  14     193       0      14       0  403 

1960  0  0      12       0       0       0      58  23       0       0       0       1  94 

MEAN  5.1      2.2     1.2     2.5     7.0     7.5    70.7  44.5    35.7     5.4     2.9     4.0  188. 

CLINO  4        5        1        2        4       6      69  44       15        3        1        3  157 


1951 

17 

2 

1952 

17 

6 

1953 

17 

5 

1954 

16 

9 

1955 

16 

7 

1956 

16 

9 

1957 

It 

3 

1958 

19 

5 

1959 

17 

6 

1960 

19 

1 

MEAN 

17 

4 

CLINO 

17 

2 

ASIA 


JACOSADAD 

NOTES  ON  PAGE  403 


WMO  41715   28  1 8N   68  28E 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1947 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

993 

996 

1004 

1009 

1011 

- 

1948 

1012 

1009 

1005 

1000 

994 

991 

989 

991 

997 

1004 

1010 

1011 

1001 

1949 

1012 

1008 

1006 

1001 

994 

992 

990 

992 

995 

1005 

1010 

1010 

1001 

1950 

1009 

1010 

1007 

1001 

996 

990 

989 

992 

998 

1004 

1009 

1013 

1002 

1951 

1010 

1008 

1004 

100C 

996 

989 

990 

992 

998 

1000 

1007 

1010 

1000 

1952 

1011 

1007 

1002 

999 

994 

089 

989 

991 

997 

1002 

1007 

1012 

1000 

1953 

1011 

1009 

1002 

100C 

995 

989 

989 

991 

997 

1003 

1009 

1010 

1000 

1954 

10C9 

1008 

1006 

999 

993 

088 

988 

990 

994 

1004 

1009 

1010 

1000 

1955 

1013 

1006 

1003 

1000 

996 

988 

989 

991 

996 

1003 

1007 

1010 

1000 

1956 

1009 

1007 

1033 

999 

991 

98S 

991 

992 

995 

1004 

1009 

1011 

1000 

1957 

1010 

1009 

1005 

1002 

997 

990 

989 

992 

998 

1003 

1009 

1011 

1001 

1958 

- 

1007 

1005 

999 

995 

989 

988 

991 

995 

1003 

1009 

1011 

- 

1959 

1010 

1007 

1003 

1000 

993 

989 

989 

990 

994 

- 

1008 

1011 

- 

1960 

1011 

1008 

1034 

1001 

994 

990 

989 

989 

995 

1003 

1009 

1011 

1000 

MEAN 

1010.4  1007.6  1003.7 

999.9 

994.4 

989.0 

989.1 

990.9 

995.9  1002.8  1008.3  1010.7 

1000.2 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1947 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

999 

1003 

1011 

1016 

1018 

- 

1948 

1019 

1016 

1012 

1006 

1000 

098 

996 

997 

1003 

1010 

1017 

1018 

1008 

1949 

1019 

1015 

1012 

1006 

1001 

998 

996 

999 

1002 

1011 

1017 

1017 

1008 

1950 

1016 

1017 

1013 

1008 

1002 

996 

996 

998 

1004 

1010 

1015 

1020 

1008 

1951 

1017 

1015 

1011 

1007 

1003 

995 

996 

998 

1004 

1006 

1013 

1017 

1007 

1952 

1018 

1013 

1009 

10C6 

1000 

995 

995 

997 

1004 

1008 

1013 

1019 

1006 

1953 

1017 

1016 

1008 

10i,6 

1001 

995 

995 

997 

1003 

101C 

1015 

1016 

1007 

1954 

1015 

1014 

1012 

10C6 

999 

994 

995 

996 

10C0 

101C 

1015 

1016 

1006 

1955 

1020 

1013 

1009 

1006 

1002 

995 

995 

998 

1003 

1009 

1014 

1017 

1007 

1956 

1015 

1014 

1010 

1005 

997 

995 

997 

998 

1002 

1010 

1016 

1018 

1006 

1957 

1317 

1015 

1012 

1008 

1003 

996 

995 

998 

1004 

1010 

1016 

1017 

1008 

1958 

- 

1014 

1011 

1005 

1001 

995 

994 

997 

1001 

1009 

1016 

1017 

- 

1959 

1017 

1013 

1010 

10C7 

999 

995 

995 

997 

1001 

- 

1015 

1018 

- 

I960 

1018 

1014 

1011 

1007 

1000 

996 

995 

996 

1002 

1009 

1015 

1017 

1007 

MEAN 

1017. 

1014. 

1010.3 

1006.3  1000.5 

995.1 

995.2 

997.2 

1002.4 

1009.0  1014.8 

1017.2 

1006. 

6 

CLINO 

1016.9  1014. 

)  1010.2 

1005.7  1000.1 

995.0 

994.9 

996.9 

1002.2 

1008.9  1014.6 

1017.1 

1006. 

4 

32 

2 

27 

6 

31 

9 

29 

3 

3  2 

6 

26 

6 

32 

1 

27 

7 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


JACOBADAD  -  CON.  PAKISTAN  WMO  41715   28  1 8N   68  28E 

NOTES  ON  PAGE  403 


TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR 

1947  - 

1948  14.8  16.8  23.7 

1949  15.1  17.7  22.9 
195G  14.4  15.4  22.7 

MEAN      - 

1951  14.9  17.2  23.1 

1952  15.3  19.6  24.0 

1953  15.2  19.8  26.6 

1954  14.7  16.8  24.4 

1955  14. e  19.4  25.6 

1956  14. 7  19.2  23.8 

1957  14.1  18.3  22.9 

1958  -  19.1  25.4 

1959  15.7  17.5  25.7 

1960  15.4  20.5  22.1 

MEAN  15.0  18.7  24.4 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAP     APP     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  TOTAL 

1947  -------90000 

1948  0  34      15       0       0      43      53       5       0       0       0       3  153 

1949  0  2      30       0       0      13       6     129      16       0       0       5  201 

1950  10  0       2       2       T       0      22      15       0       0       0       0  51 

MEAN  ____________ 

1951  001  1C                  006                27                  0000  44 

1952  050510  19                 00003  33 

1953  1  2                 0                 0              25                 2               35               31                 0                 0                 0                 0  96 

1954  19  24                  4400412000  58 

1955  11  18      17       0      18       0       0      12       1       0       0       0  77 

1956  17  0      43       0       0      10     333       0       0       4       0       1  408 

1957  54  0       5       1      30       0       0       0       0       0      10       0  100 

1958  30000000000  14  17 

1959  12  10                 140              93                 02070  120 

1960  0  0                 9                 1                 0                 1               23                 0                 0                 0                 0               11  45 

MEAN  10.6     5.1     8.9     2.2     7.8     1.3    51.3     7.1     0.5     0.4     1.7     2.9  99. 

CLINO  8       8       7       2       4       6      37      22       1       0       1       3  99 


36 

8 

36 

1 

33.8 

31 

9 

30 

1 

22 

5 

17 

9 

37 

6 

35 

4 

33.2 

30 

9 

27 

5 

22 

1 

16 

1 

37 

4 

34 

8 

33.9 

32 

3 

27 

8 

22 

6 

19 

9 

37 

5 

35 

8 

34.0 

33 

2 

26 

7 

22 

7 

16 

4 

37 

2 

35 

3 

33.4 

32 

8 

27 

6 

21 

6 

17 

5 

35 

8 

32 

1 

31.4 

31 

8 

27 

5 

21 

3 

16 

8 

35 

9 

35 

9 

33.9 

30 

9 

27 

6 

22 

3 

16 

8 

37 

4 

36 

3 

34.4 

32 

6 

27 

5 

21 

7 

17 

8 

37 

3 

34 

3 

33.8 

32 

5 

29 

8 

21 

7 

16 

5 

37 

2 

34 

8 

34.1 

32 

5 

27 

7 

20 

9 

15 

2 

ASIA 


JESSORE 

NOTES  ON  PAGE  403 


WMO  41915   23  ION   89  13E 


STATION  PRESSURE  MF 

YEAR    JAN     FEB 

194"> 

194e  1016  1012 

1949  1016  1013 

1950  1015  1013 


1011 
1011 
1012 


- 

- 

1002 

- 

1009 

1015 

1015 

- 

998 

1C0C 

1001 

10"4 

- 

1015 

1016 

- 

000 

1001 

1001 

1004 

1010 

1014 

1015 

1008 

998 

iooc 

1001 

1005 

1009 

1013 

1016 

1008 

VEAN 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 


1015 
1015 


1014 
1017 


1011 
1012 
1013 
1012 
1010 


1009 
1009 
1008 

1010 
1007 


1956  1012    1011    1008 

1957  1014    1012    1C11 
1958 
1959 
1960 


1015  1012  1 0 1 C 
1015  1012  1010 
1015    1012    1010 


1005 
1007 
1006 


1004 
1003 
1002 
10C2 
1C01 

999 


999 
999 
999 
999 
997 


1001 

999 

1001 

1000 

999 

1000 


1C01 

999 

1002 


1005 
1003 
1C03 
1002 
1004 


1007 
1007 
1011 
1009 
1008 


1012 
1011 
1015 
1013 
1010 


1014 
1016 
1015 
1014 
1015 


1002    1009    1013    1015 


1007 
1007 
1007 
1007 
10C6 

1006 


1006 

1003 

999 

997 

1002 

1003 

1008 

1013 

1016 

1007 

1006 

1001 

1000 

999 

999 

1002 

1009 

1013 

1014 

1007 

1006 

1001 

999 

1000 

998 

1003 

1009 

1013 

1014 

1007 

MEAN   1014.7  1011.7  1009.2  1005.6  1001.9   998.9   999.5  1000.0  1003.1  1008.7  1012.6  1014.7   1006.7 


SEA  LEVEL  PRESSURE  M3 
YEAR    JAN     FE6     MAR 


1947 

1948  1017  1013 

1949  1017  1014 

1950  1016  1014 


1012 

1012 
1013 


_ 

- 

1003 

- 

1010 

1015 

1016 

- 

999 

1001 

1001 

1005 

- 

1016 

1017 

- 

1001 

1002 

1002 

1005 

1011 

1015 

1016 

1009 

999 

1001 

10C2 

10C6 

1010 

1013 

1017 

1009 

MEAN 


1951 

1015 

1012 

1010 

1006 

1005 

1C00 

1001 

1001 

1006 

1008 

1013 

1015 

1008 

1952 

1016 

1013 

1010 

1008 

1004 

1000 

999 

1000 

1004 

1008 

1012 

1017 

1008 

1953 

1016 

1014 

1009 

1007 

1003 

iroo 

1002 

1002 

1004 

1012 

1016 

1016 

1008 

1954 

1015 

1013 

1011 

1005 

1003 

1CO0 

1001 

1000 

1003 

1010 

1014 

1015 

1008 

1955 

1018 

1011 

1008 

1006 

1002 

998 

1000 

1003 

1005 

1009 

1011 

1016 

1007 

1956 

1013 

1012 

1009 

1C05 

1000 

999 

1001 

999 

1003 

1010 

1014 

1016 

1007 

1957 

1015 

1013 

1011 

1007 

1003 

1000 

1000 

1001 

1005 

1011 

1014 

1015 

1008 

1958 

1016 

1013 

1011 

1007 

1003 

1000 

998 

1003 

1004 

1009 

1014 

1017 

1008 

1959 

1016 

1013 

1011 

1007 

1002 

1001 

999 

999 

1003 

1009 

1014 

1015 

1007 

1960 

1016 

1013 

1011 

1007 

1002 

1000 

1001 

999 

1004 

1009 

1014 

1015 

1008 

MEAN 

1015 

6  1012. 

7  1010 

1  1006. 

5  1002.7   999. 

8  1000 

2  1000.7  1004.1 

1009. 

5  1013.6  1015.7 

1007 

6 

LINO 

1015 

4  1012 

8  1039 

9  1006. 

fi  1003.0   999. 

4   999 

6  1000.8  1004.2 

1009 

4  1013.2  1015.2 

1007 

5 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


JESSORE  -  CON.  PAKISTAN  WMO  41915   23  ION   89  13E 

NOTES  ON  PAGE  403 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL  AUG 

1947  -------  28.4 

1948  19.1    20. o    24.8    28.5     -      29.5    28.7  28.4 

1949  17.9    19.7    25.2    27.6    28.1    29.1    28.7  28.7 

1950  18.5    20.7    25.4    29.8    30.3    28.9    28.8  28.4 

MEAN      ___--__- 


OCT 

NOV 

26. 

,7 

22. 

.8 

- 

23, 

,3 

28. 

.1 

21. 

,7 

26. 

,6 

21. 

,7 

1951 

17.2 

20.1 

24.8 

30.2 

- 

1952 

- 

- 

- 

- 

29.5 

1953 

17.8 

22.2 

29.1 

31.1 

30.3 

1956 

19, 

,4 

19, 

,4 

26, 

,5 

1957 

19, 

,5 

20, 

,3 

24, 

,9 

1958 

19, 

,8 

21, 

,6 

26, 

.8 

1959 

19, 

,1 

20, 

,4 

25 

,9 

1960 

17, 

,9 

22, 

,6 

25, 

.0 

29. 

,5 

28, 

,3 

28, 

,9 

29, 

,1 

27, 

,6 

23, 

,7 

28. 

,9 

28, 

,8 

29, 

.0 

28, 

,7 

27. 

,4 

22, 

,8 

28. 

,4 

28, 

,8 

28, 

,9 

28, 

,9 

26. 

,6 

21, 

.6 

29, 

,2 

28, 

,4 

28, 

,4 

28, 

,8 

27, 

,3 

23, 

,2 

27, 

.9 

28, 

,5 

28, 

,8 

28, 

,3 

27, 

,5 

22, 

,9 

30, 

,7 

28, 

,7 

29, 

,4 

29, 

.1 

27, 

,7 

22, 

.8 

30, 

.8 

28, 

,9 

28, 

.9 

28, 

,8 

27, 

,P 

23, 

,5 

29, 

,2 

28, 

,6 

28, 

.6 

28, 

,3 

26, 

,7 

22, 

.6 

29, 

,8 

28, 

.1 

29, 

,2 

28, 

.6 

27, 

,5 

21, 

.9 

29, 

,4 

28, 

,6 

28, 

,9 

28, 

,7 

27, 

,3 

23, 

.0 

29, 

,3 

28, 

,5 

28, 

,6 

28, 

,7 

27, 

,2 

22 

,7 

- 

- 

366 

281 

89 

325 

286 

371 

124 

224 

248 

362 

314 

167 

224 

"58 

280 

327 

149 

61 

17C 

123 

278 

244 

150 

225 

94 

278 

306 

205 

210 

117 

180 

Q55 

346 

474 

376 

12 

197 

674 

196 

407 

166 

109 

126 

184 

311 

207 

80 

91 

230 

367 

316 

354 

30" 

30 

Is 

■■32 

377 

144 

83 

60 

161 

74 

271 

166 

lip 

51 

314 

204 

209 

477 

267 

509 

137 

.97 

537 

144 

212 

104 

25.8 
26.0 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MA 

1947  - 

1948  5      63      72     113       6     325     286     371     124     224      50       0     1639 


1949  13       2  30  320     234     248     362     314     167     224       0       0     1914 

1950  u  14  40  41      86     "58     280     327     149      61     124       0     1680 

MEAN  ______------ 

1951  0       0  34  18     170     123     278     244     150     225      27       0     1269 

1952  0       0  37  122      94     278     306     205     210     117      !0       0     1379 

1953  7        8  114  10      180     ?55     346     474     376       12       20        0     1902 

1954  21       3       0  3 

1955  0       6  11  6 

1956  13  19  57  3 

1957  27  3e        0  3 
1959  10  23        C  7 

1959  19  10  31  81      314     204     209     477     267     509  0     2121 

1960  0        0  22        0     137      .97     537     144     212     104        5        0     1258 

MEAN  9.7  1C.7  3". 6  46.2   162.4   ?65.8   314.7   282.2   196.1   13C.9    14.7     0.0   1466.9 


ASIA 


KALAT 

NOTES  ON  PAGE  403 


WMO  41696   29  02N   66  35E  2017  M 


STATION  PRESSURE  MB 


YEAR 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 


799 
801 


300 


1956  798 

1957  799 

1958  802 

1959  80C 
1960 


798 
799 

799 
799 
SCO 
798 


799 
799 


801 
798 
80J 

799 
799 


800 
798 
799 
797 


797 
799 
799 
798 
799 


795 
796 


793 
795 


796 
796 


795 
794 
794 
792 

793 

794 
794 
793 
793 


795 
795 
795 
793 
794 

795 
796 
795 
794 
794 


800 
799 
798 

795 
797 

798 
799 
798 
797 
799 


802 
801 
801 
799 
801 

801 
802 
802 
800 
802 


802 
802 
802 
801 


803 
803 
803 
802 
803 


802 
803 
801 
800 
801 

802 
801 
802 


799 
799 

799 
797 
798 

798 
799 
799 


MEAN  799.6       799.2       799.6       799.5       798.4       795.2       793.6       794.6       798.0       801.1       802.3       801.3 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB 

1951  3.4  4. 

1952  2.9  6. 

1953  3.6  8. 

1954  3.7  4. 

1955  3.3  5. 


16.1 
15.5 


22 

4 

20 

4 

22 

7 

18 

3 

22 

8 

19 

1 

22 

4 

19 

3 

24 

4 

20 

1 

1956 
1957 
1958 
1959 

1960 

MEAN 
CL1NO 


16.1 
12.9 


14.6 
13.8 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1951  1  50 

1952  49  13 

1953  34  50 

1954  55  97 
195  5  109  2 

1956  87  5 

1957  94  8 

1958  24  39 

1959  12  55 

1960  23  13 

MEAN  48.8  33. 

CLINO     54  46 


250 
159 
195 
196 
160 

460 
275 
156 
346 
205 

240. 
2  30 
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KARACHI  AIRPORT  PAKISTAN  WN'O  41780   24  55N   67  09E 

NOTES  ON  PAGE  403 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1947 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

999 

1P02 

10X0 

1013 

1015 

- 

1948 

1015 

1013 

1C09 

1005 

1001 

098 

996 

998 

1003 

1009 

1013 

1014 

1006 

1949 

1015 

ion 

1010 

1006 

1001 

99B 

996 

998 

1001 

1009 

1014 

1014 

1006 

1950 

1313 

1014 

101  ) 

10o6 

1002 

997 

995 

998 

1003 

1008 

1C12 

1016 

1006 

1951 

1013 

1011 

1008 

IC06 

1003 

995 

997 

999 

1004 

1006 

1010 

1014 

1006 

1952 

1014 

1011 

1007 

IOCS 

1000 

996 

996 

998 

1003 

1006 

1011 

1015 

1005 

1953 

1014 

1013 

1007 

1006 

1003 

996 

995 

997 

1003 

1008 

1012 

1013 

1006 

1954 

1011 

1011 

1009 

1005 

999 

995 

995 

997 

999 

1008 

1012 

1013 

1005 

1955 

1016 

1010 

1007 

1C05 

1001 

996 

997 

997 

1001 

1006 

1011 

1013 

1005 

1956 

1012 

1011 

1C07 

10C5 

998 

995 

996 

997 

1001 

1007 

1012 

1014 

1005 

1957 

1014 

1014 

1010 

100  8 

10  04 

998 

996 

999 

1005 

1009 

1014 

1015 

1007 

1958 

1014 

1011 

1009 

1005 

1001 

997 

994 

997 

1000 

1007 

1012 

1014 

1005 

1959 

1013 

1011 

1009 

100  5 

1000 

997 

994 

997 

looo 

1006 

1011 

1014 

1005 

1960 

1014 

1012 

1009 

1006 

1001 

997 

996 

997 

1002 

1007 

1011 

1014 

1006 

MEAN   1013.5  1011.5  1008.2  1035.6  1001.0   996.2   995.6   997.5  1001.8  1007.0  1011.6  1013.9  1005.3 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M3 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

1016  1017 

1016  1017  1009 

1016  1C16  1009 

1015  1019  1009 


1947 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1001 

1004 

1012 

1948 

1018 

1015 

1012 

1-0 

8 

1004 

1000 

999 

1000 

1005 

1011 

1949 

1018 

1014 

1013 

10 

)8 

100  3 

1001 

999 

1001 

1004 

1011 

1950 

1016 

1016 

1013 

10 

9 

1004 

999 

998 

1001 

1005 

1011 

1951 

1016 

1014 

1011 

100  8 

1006 

998 

999 

1001 

1006 

1008 

1013 

1016 

1008 

1952 

1017 

1013 

ioio 

1008 

1003 

999 

999 

1000 

1C06 

1009 

1013 

1018 

1008 

1953 

1017 

1015 

1010 

1008 

1005 

998 

99e 

1000 

1C05 

1010 

1015 

1016 

1008 

1954 

1014 

1014 

1012 

100  8 

1002 

097 

997 

999 

1001 

1011 

1015 

1015 

1007 

1955 

1019 

1012 

1009 

IOCS 

1003 

099 

999 

1000 

130  3 

1009 

1013 

1016 

1008 

1956 

1015 

1014 

1010 

100  7 

100C 

998 

999 

1COC 

1003 

1010 

1015 

1017 

1007 

1957 

1017 

1016 

1013 

1011 

1007 

1001 

999 

1002 

ions 

1012 

1017 

1017 

1010 

1958 

1017 

1014 

1012 

100  8 

1004 

999 

997 

1000 

1CC3 

1010 

1015 

1017 

1008 

1959 

1016 

1013 

1011 

1008 

1003 

099 

996 

1000 

1002 

1009 

1014 

1017 

1007 

1960 

1017 

1014 

1011 

1009 

1003 

1000 

998 

1000 

1004 

1010 

1014 

1016 

1008 

MEAN 

1016.5  1013.9  1010.9  1008.3  1003.6 

008.8 

998. 

1000.2 

1004. 

1009.8  1C14.4  1016.5 

inc7 

LINO 

1016. 

1014.0  1010.9  1007.7  1003.3 

09S.7 

997.9   999.7 

1004.3  1009.9  1014. 

1016.1 

1007 

ASIA 


KARACHI  AIRPORT  -  CON. 
NOTES  ON  PAGE  403 


WMO  41780   24  55N   67  09E    22  M 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB 

1947 

1948  17.8  20.1 

1949  17.8  20.2 

1950  17.7  17.5 

MEAN 

1951  17.5  19.4 

1952  18.3  21.0 

1953  17.9  21.9 

1954  18.2  20.5 

1955  17.7  20.5 

1956  17.4  20.2 

1957  17.2  18.8 

1958  19.8  20.3 

1959  18.1  20.7 

1960  17.4  21.4 


MEAN 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


24 

8 

26 

6 

30 

1 

24 

7 

28 

8 

31 

8 

26 

3 

27 

9 

29 

6 

25 

3 

28 

7 

30 

9 

26 

4 

27 

5 

31 

1 

MEAN 

18 

0 

20. 

5 

25.1 

CLINO 

17 

7 

20. 

2 

24.5 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

1947 

- 

- 

- 

1948 

0 

39 

35 

1949 

T 

0 

1 

195C 

15 

0 

0 

31.7 

31.4 


JUL 


30.3 
30.1 


213 
118 


131 
235 


AUC 


29.6 
30.4    30.2    28.2 

32.0  30.7    28.9 

31.1  29.5    28.7 


32.1  30.9  28.8 

32.1  29.9  28.3 

31.8  30.6  29.7 
31.7  30.9  29.7 
30.7  29.7  28.6 

31.6  28.8  27.9 

31.9  30.7  29.5 
32.0  30.5  29.3 
31.3  30.3  29.1 
31.6  30.7  29.4 


29.0 
28.8 


28.8 
27.9 


26.1 
26.9 


23.9 
23.9 


DEC 


19.8 
19.6 


MEAN 


24.7  19.6 

23.1  20.2  26.1 

21.9  19.3  26.0 

22.8  17.4  25.3 


24. fl  20.4  26.1 

23.4  19.1  26.0 

24.4  22.6  26.6 

24.7  19.5  26.3 

23.1  19.8  26.0 

22.6  19.7  25.6 

25.2  19.9  25.7 

24.3  20.3  26.7 

22.4  18.5  26.2 
24.2  18.2  26.0 


26.1 
25.9 


167 
374 
137 


225 
278 

288 
155 


226 

690 
130 

252.3 

223 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


KARACHl/MANORA 
NOTES  ON  PAGE  403 


W«0  41782   24  48\.   66  59E 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

1015 

014 

1010 

IOC  8 

1005 

997 

999 

1000 

1006 

1008 

012 

1015 

1037 

1952 

1016 

013 

1009 

1006 

1002 

Q9e 

998 

999 

1305 

1008 

313 

1317 

1037 

1953 

1016 

015 

1009 

1008 

1005 

°98 

998 

999 

1005 

1013 

014 

1015 

1008 

1954 

1013 

013 

1012 

1037 

1302 

097 

997 

999 

1001 

1010 

014 

1015 

1007 

1955 

1018 

012 

1039 

1007 

1304 

1001 

999 

999 

130  3 

1008 

312 

1015 

1007 

1956 

1  314 

313 

1339 

IOC  7 

999 

007 

998 

999 

1003 

1009 

014 

1316 

1037 

1957 

1315 

014 

1010 

100  9 

1005 

998 

997 

130  3 

1006 

1010 

014 

1015 

1008 

1958 

1015 

013 

1011 

1007 

1C04 

999 

996 

1000 

1002 

1009 

013 

1316 

1007 

1959 

1015 

013 

1311 

1007 

1C02 

Q99 

996 

999 

ino2 

1008 

313 

1016 

lno7 

1960 

1016 

014 

1011 

10  39 

1003 

999 

998 

999 

1303 

1039 

313 

1315 

1007 

MEAN 

1015.3 

313.4  1010. 

100  7.7  130 3.1 

998.3 

997.6 

999.3 

1003.6  1006.9 

013.2 

1015.5 

1007 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M3 
YEAR    JAN     FES     MAR 


AUO 


SEP 


1951 

1016 

1014 

1011 

ICO  8 

1006 

998 

999 

1952 

1017 

1013 

1010 

1C08 

10C3 

999 

998 

1953 

1016 

1015 

1010 

1038 

1C05 

999 

996 

1954 

1014 

1014 

1012 

1C08 

1003 

998 

997 

1955 

1318 

1012 

1010 

1008 

1004 

1002 

999 

1956 

1014 

1013 

1310 

1007 

1000 

998 

999 

1957 

1015 

1315 

1311 

100  9 

1005 

999 

997 

1958 

1016 

1013 

1312 

1008 

1004 

999 

997 

1959 

1016 

1013 

1011 

1008 

1003 

999 

996 

1960 

1017 

1014 

1011 

1C09 

1003 

1000 

998 

MEAN 

1015.9 

1013.6  1313.6 

10C8. 

1003.6 

999.1 

997. 

8 

LINO 

1015.9 

1013.8  1011.3 

1007.8  1003.3 

998.7 

997. 

8 

1301  1006 

1000  1006 

999  1005 

999  1002 

1000  1^0  3 

100C  1003 

100C  1006 

1000  1003 

999  1CC2 

999  1004 


999.7  1304.0  1039.4  1014.1  1016."   1007.7 
999.7  1004.3  1009.7  1313.7  1315.9   1007.6 


1008 

1013 

1016 

1008 

1009 

1013 

1017 

1008 

1010 

1015 

1016 

1008 

1011 

1015 

1015 

1007 

1008 

1013 

1315 

1008 

1010 

1015 

1017 

1007 

1011 

1015 

1015 

1008 

1C09 

1014 

1016 

1008 

1008 

1014 

1317 

1007 

1010 

1014 

1016 

1008 

TEMPERATURE  DEC 
YEAR    JAN 


1951 
1952 


1956 

18 

e 

21 

1957 

18 

6 

20 

1958 

2. 

5 

22 

1959 

19 

1 

20 

196 

18 

9 

2j 

MEAN 

19 

4 

21 

CL1NC 

18 

9 

21 

PRECIS 

I  TAT  ION 

.-■ 

YEAR 

JAN 

FEB 

1951 

0 

0 

1952 

44 

1953 

0 

C 

1954 

23 

29 

1955 

3 

0 

1956 

36 

0 

1957 

0 

0 

1958 

5 

8 

1959 

3 

0 

1960 

4 

0 

MEAN 

7 

1 

8 

CLINO 

7 

11 

29.7 
29.2 


106 
164 


26.4  24.3 
27.9  25.6 
26.9    25.5 


25.8 
25.9 
26.6 
26.1 


26.1 
25.8 


192 
253 

155 
191 


147 
422 


188. 
204 


ASIA 


LAHORE  CITY  PAKISTAN  WMO  41640   31  33« 

NOTE?  ON  PAGE  403 

STATION  PPESSURE  MB 


1951 

992 

939 

997 

983 

980 

972 

974 

976 

991 

993 

989 

992 

983 

1952 

993 

989 

935 

OP3 

977 

073 

974 

974 

979 

985 

900 

994 

983 

1953 

993 

991 

984 

982 

979 

073 

973 

975 

980 

986 

901 

991 

993 

1954 

990 

989 

938 

992 

976 

Q72 

973 

973 

978 

997 

991 

991 

983 

1955 

995 

989 

985 

983 

979 

971 

972 

975 

980 

985 

989 

992 

983 

1956 

99. 

989 

986 

981 

973 

o73 

975 

97^ 

979 

986 

091 

993 

983 

1957 

991 

990 

988 

985 

9eo 

074 

973 

977 

991 

996 

991 

992 

984 

195B 

993 

989 

997 

982 

978 

973 

972 

975 

979 

986 

991 

993 

983 

1959 

991 

9S9 

986 

983 

976 

173 

973 

974 

978 

985 

990 

Q92 

993 

1960 

993 

990 

987 

984 

977 

P73 

973 

974 

979 

956 

990 

992 

983 

992.1        989.4       986.3       982.8       977.4       o72.7       973.2       974.8        979.4       985.5       9^0. 


SEA  LEVEL  P9 

ESS'JRE 

vg 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

"■•EAN 

1951 

1017 

1014 

1011 

10C7 

1CC3 

095 

997 

999 

1004 

1007 

101? 

1-17 

10C7 

1952 

1018 

1014 

1010 

1C36 

1000 

096 

997 

998 

1003 

1009 

1014 

1019 

1007 

1953 

1C18 

1016 

1009 

10C6 

1001 

995 

996 

999 

1004 

1010 

1016 

1-17 

1007 

1954 

1016 

1015 

1012 

1006 

999 

995 

996 

997 

1001 

1011 

1016 

1017 

1007 

1955 

1C20 

1013 

1009 

1037 

1003 

994 

995 

999 

1004 

1009 

1014 

1017 

1007 

1956 

1015 

1014 

1011 

100s 

996 

097 

999 

999 

1002 

1011 

1017 

1018 

1007 

1957 

1017 

1015 

1013 

10C9 

10C3 

997 

996 

999 

1005 

1010 

1017 

1017 

1-0° 

1958 

1018 

1015 

1012 

1006 

1002 

096 

996 

999 

1002 

1010 

1016 

1018 

1008 

1959 

1017 

1014 

1011 

1007 

1000 

096 

997 

997 

1002 

1009 

1015 

1318 

1007 

1960 

1019 

1015 

1011 

IOC  8 

100c 

996 

996 

997 

1003 

1C1C 

1015 

1018 

1007 

MEAN 

1017. 

5  1014 

5  1010 

8  1006.7  1000.7 

995.7 

996.5 

998.3 

1003.0 

1009.6 

1015.3 

1017.6 

1007 

CLINO 

1017. 

3  1014 

6  1010 

9  10C6.2  10C0.4 

O05.7 

996.2 

998.3 

1003.0 

1009.9 

1014.6 

1017.2 

1007 

TE'-'PERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR 

1951  12.2  14.8  19. 

1952  13.6  16.8  20. 

1953  12.3  17.3  24. 

1954  11.6  16.1  21. 

1955  12.1  16.7  22. 

1956  12.5  15.7  20. 


1959 
I960 


31 

3 

31 

1 

31 

3 

32 

4 

30 

6 

29 

2 

32 

5 

33 

3 

29 

8 

32 

7 

30 

4 

29 

2 

3  0 

1 

30 

3 

30 

8 

3? 

1 

30 

2 

29 

1 

26 

2 

19 

1 

13 

5 

24 

9 

25 

9 

18 

9 

16 

6 

25 

3 

23 

6 

18 

9 

13 

4 

24 

7 

23 

7 

19 

6 

14 

3 

24 

1 

24 

2 

17 

9 

14 

2 

24 

3 

25 

3 

18 

9 

13 

9 

23 

4 

25 

1 

IS 

7 

14 

5 

24 

7 

MEAN  12.5  15.9  21.1  26.7  31.6  34.2    31.9    31.0  30.0  25.5  18.9  14.2  24. 

CLINO  12.2  15.3  20.5  26.6  31.8  33.9    32.1    31.2  29.9  25.4  18.°  13.8  24. 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NCV  DEC  TOTAL 

1951  27  2  16  31  22  11  168       85  0  "33  0  395 

1952  1C  5  41  1       3  34  145      33  2  3  1  0  27P 

1953  33  3  7       7  15  191  212  95  1  11  565 

1954  19  52  1  0       1  23      42      30  526  15  0  0  709 

1955  15  2  44  13  12  20      83      83  218  80  0  6  576 

1956  37  3  36  9       0  109  209  206  1  50  0  0  660 

1957  95  6  61  40  16  10  115  275  11  5  9  37  690 

1958  9  0  8  4       2  54  151      63  493  11  4  71  870 

1959  55  16  14  0  13        6  207  292  44  11  26  0  684 

1960  27  0  46  16        -  20      68       60  54  0  0  10  3^1 

MEAN  32.7  8.9  26.7  12.1      7.6  30.2  137.9  133.9  143.4  17.5  7.4  13.5  571. 

CLINO  31  23  24  16  12  38  122  123  eO  9  3  11  492 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


MULTAN 

NOTES  ON  PAGE  403 


30  12N   71  26E   126 


1956 
1957 
1958 
1959 
1960 


1002 
1002 
1003 
1C02 
1003 


999 
1002 
1000 

999 

1000 


997 
999 
998 
996 
997 


993 
992 


STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB 

1947 

1948   1004    1001 

1949 

1950 

MEAN 


1951  1002  1000  997  993 

1952  1003  999  995  992 

1953  1003  1002  994  992 

1954  10C1  1000  998  992 

1955  1035  1000  995  993 


991 
994 
992 
993 
993 


987 
986 


987 
985 
989 

982 
99C 
988 
986 
986 


984 
984 


981 
981 


°81 
983 
982 


983 
982 
981 
981 
981 

983 
981 
981 
982 
981 


AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

986 

988 

996 

1001 

1003 

984 

989 

996 

1002 

l~n4 

983 
984 


984 
985 
984 
982 
982 


989 
989 
989 
987 


987 
99C 
988 


996 
995 
995 
994 
995 


1001 
10n? 
1002 
1001 

1001 


100  3 
1004 


992  999 

994  999 

995  1C00    1002 

996  1001    1002 
995  1000    1003 


1003 
1003 
1003 
1003 
1003 


MEAN   1002.6  1000.1   996.6   992.5   986.8   981.4   981.6   983.4   988.2   994.7  1000.7  1002.9 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAP     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1947 

- 

- 

- 

- 

- 

1948 

1020 

1016 

1013 

1008 

1000 

1949 

- 

- 

- 

1006 

1000 

1950 

- 

- 

- 

- 

- 

1000 

1O03 

1010 

1C16 

1-M9 

997 

1003 

1010 

1017 

1019 

993 
992 
993 
992 
993 

992 
994 
993 
992 
993 


1951 

1C17 

1015 

1011 

1007 

1003 

995 

997 

998 

1003 

1006 

013 

018 

1007 

1952 

1018 

1014 

1010 

1036 

1000 

995 

996 

996 

1003 

1008 

013 

019 

1007 

1953 

1018 

1017 

1009 

10C6 

1002 

995 

995 

998 

1003 

1009 

015 

017 

lon7 

1954 

1016 

1015 

1013 

1006 

999 

994 

995 

996 

1001 

1010 

016 

017 

1007 

1955 

1020 

1014 

1009 

1C07 

1003 

094 

995 

998 

1003 

1009 

014 

017 

1007 

1956 

1016 

1014 

1011 

1005 

995 

995 

997 

998 

1001 

1010 

016 

cia 

1006 

1957 

1017 

1017 

1014 

10^9 

1004 

°97 

994 

999 

1004 

1009 

016 

018 

1008 

1958 

1018 

1315 

1012 

1006 

1C02 

096 

995 

998 

10H2 

1009 

CI  6 

?1B 

1007 

1959 

1017 

1014 

1011 

1007 

999 

995 

995 

996 

1002 

1008 

01* 

018 

1006 

1960 

1019 

1015 

1011 

1008 

999 

995 

995 

996 

1001 

1009 

01s 

018 

1007 

MEAN 

1017.6 

1015.0  1011. 

10C6.7  1C00.6 

995.1 

995.4 

997.3 

1002.3  1008.7 

014.9 

017.8 

10"6. 

9 

CLINO 

1017.8 

1014.9  1011. 

1006.3  1000.3 

994.9 

995.0 

997.3 

1002.0  1009.2 

014.  7 

017.8 

1006. 

S 

ASIA 


MULTAN  -  CON. 
NOTES  ON  PAGE  403 


WMO  41675   30  12N   71  26E   126  M 


TEMPERATURE  DEC  C 

YEAR    JAN     FEB 

1947 

1948      14.1    15. 

1949 

195C 

MEAN 


1951 

12 

9 

1«52 

14 

6 

1953 

13 

3 

1954 

12 

e 

1955 

13 

3 

1956 

- 

1957 

12 

5 

1958 

15 

8 

1959 

13 

5 

1960 

13 

1 

MEAN 

13 

5 

CLINO 

13 

1 

PRECIPITATION 

YEAR 

JAN 

1947 

- 

1948 

1 

1949 

- 

1950 

- 

31.7 
29.2 


- 

- 

- 

34.5 

34.9 

34.9 

34.4 

33.4 

35.7 

34.3 

- 

- 

33.6 
32.8 


20.6 
20.8 


DEC     TOTAL 


MEAN 

1951 
1952 
1953 
1954 

1955 

1956 
1957 
1958 
1959 

1960 

MEAN 
CLINO 


292 
173 


178 
176 


184. 
158 


1947 

- 

- 

1948 

785 

783 

1949 

785 

782 

1953 

783 

731 

1951 

785 

782 

1952 

785 

783 

1953 

783 

786 

1954 

781 

782 

1955 

785 

783 

1956 

782 

783 

1957 

782 

782 

1958 

785 

783 

1959 

763 

781 

1960 

784 

785 

780 

781 

781 

785 

786 

786 

786 

783 

780 

780 

780 

784 

786 

786 

736 

783 

780 

779 

781 

784 

786 

787 

786 

784 

780 

779 

779 

782 

785 

787 

784 

782 

780 

780 

781 

784 

785 

785 

785 

783 

780 

781 

780 

783 

786 

787 

786 

783 

780 

779 

781 

784 

786 

787 

785 

783 

781 

779 

781 

783 

786 

787 

786 

784 

781 

760 

781 

784 

786 

786 

785 

783 

731 

780 

780 

784 

787 

787 

736 

784 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


PURREE  PAKISTAN  WMO  41573   33  54N   73  24E  2168  M 

NOTES  ON  PAGE  403 


STATION  PRESSUPE  MB 


-  782  784  786  788  785 

783  781  780  780  784  787  787  785  784 

784  781  781  781  783  786  767  784  734 
783  780  78C  781  784  786  786  785  783 


783  782  784 

732  785  783 

733  784  783 

784  784  782 
783  783  783 

783  784  781 

783  783  783 
735  785  785 

784  785  731 
782  734  783 

MEAN    783.5   783.0   783.2   733.9   782.8   780.3   779.8   780.5   783.7   785.9   786.5   785.5 

TEMPERATURE  QEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1947  -------  19.1  17.5  13.6  n.i  5.0 

1948  4.6     2.8     7.1     14.7    19.7    20.3    20.4  18.6  17.4  14.6  9.3  3.8 

1949  4.4     3.2     7.9    16.1    20.4    19.2    19.6  18.6  18.5  14.2  8.7  5.3 

1950  2.9     2.3     6.0    11.2    18.2    21.3    18.9  17.9  16.1  13.6  9.5  4.7 

yEAN      ---------___ 

1951  2.2  3.4  7.9  10.7  1 

1952  4.0  5.5  6.9  15.9  1 

1953  2.1  6.9  11.5  14.5  18.9    22.1    19.8    18.8    17.3    13.8    10.2     9.1     13.8 

1954  1.5  3.4  8.7  14.5  20.2    21.7    19.9    19.4    17.8    12.3     8.9     5.6     12.8 

1955  2.P  6.3  9.3  11.7  1 

1956  2.6     5.9     7.6    14.1    2 

1957  1.4     2.8     6.7    10.4    1 
195e      5.3     5.1     9.1    15.5    1 

1959  3.5     1.9     9.4    14.7    1 

1960  2.5     8.3     5.6    11.3    1 

MEAN      2.8     5.0     8.3    13.3    1 
CLINO      2.8     4.3     3.2    13.3    1 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

328     196      47  1  72 

25  5  93  1938 

21  6  15  1470 

52  0  3  1727 


1291 
1393 
1480 
1773 
1892 

1987 
2637 
1634 
1864 
1361 

1731. 

1618 


19 

9 

20 

1 

13 

8 

18 

4 

21 

3 

19 

1 

18 

4 

17 

9 

22 

1 

19 

8 

18 

8 

17 

3 

21 

,7 

19 

9 

19 

4 

17 

8 

22 

3 

20 

1 

18 

2 

17 

4 

20 

R 

18 

1 

17 

8 

17 

7 

19 

6 

21 

3 

18 

8 

17 

2 

21 

8 

19 

8 

18 

7 

17 

5 

21 

8 

IB 

9 

18 

9 

17 

3 

22 

3 

19 

4 

19 

2 

17 

5 

21 

4 

19 

7 

18 

7 

17 

6 

21 

2 

19 

8 

18 

7 

17 

5 

1947 

- 

- 

- 

1948 

61 

151 

407 

1949 

66 

174 

234 

1950 

247 

131 

163 

- 

- 

328 

196 

99 

341 

455 

165 

127 

355 

234 

130 

105 

310 

521 

74 

1951 

139 

119 

126 

125 

1952 

126 

144 

146 

34 

1953 

172 

67 

57 

119 

1954 

259 

221 

153 

48 

1955 

39 

7 

145 

54 

l'956 

84 

36 

236 

93 

1957 

243 

44 

214 

258 

1959 

29 

26 

153 

67 

1959 

94 

162 

124 

1C9 

I960 

112 

7 

183 

81 

MEAN 

129.7 

83.3 

153.7 

98 

CLINO 

116 

108 

155 

103 

80 

195 

254 

29 

40 

102 

416 

282 

74 

3 

56 

344 

289 

199 

52 

57 

337 

258 

242 

114 

76 

409 

841 

123 

44 

183 

617 

443 

82 

127 

726 

200 

274 

78 

230 

18 

322 

519 

133 

69 

123 

558 

254 

46 

71 

51 

431 

264 

120 

12 

147.7 

382.9 

367.3 

112.6 

76 

106 

360 

348 

133 

53 

- 

- 

.- 

- 

- 

- 

1005 

1010 

1014 

1014 

- 

1011 

1008 

1004 

1000 

- 

1001 

1005 

1012 

1015 

1016 

- 

1011 

1009 

1006 

1001 

1001 

1002 

1004 

1010 

1013 

1015 

1009 

1011 

1007 

1004 

999 

999 

1001 

1005 

1008 

1011 

1015 

1007 

ASIA 


NARAYANGANJ  PAKISTAN  WMO  41919   23  37N   90  30E 

NOTES  ON  PAGE  403 


STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB 

1947 

1948  1015    1014 

1949  1017    1013 

1950  1014    1C12 

MEAN       ------------ 

1951  1014    1010    1009    1005    1004     998    1001    1000    1004    1006    1011    1013     1006 

1952  1014    1010    1038    10:7    1003     999     999    1000    1004    1007    1011    1016     1007 

1953  1015    1014    1039    1007    10Q3    1"00    1001    1000    1004    1010    1013    1015     1008 

1954  1013    1011    1010    1005    1002     999    1001    1000    1003    1009    1013    1014     1007 

1955  1017    1011    1008    1007    1003     999    1000    1002    1005    1008    1010    1014     1007 

1956  1013    1011    1009    1005    1000    1000    1001    1000    1003    1010    1013    1015     1007 

1957  1014    1013    1011    1007    1003    1000    1000    1001    1005    1010    1014    1014     1008 

1958  1015    1012    1010    1038    1004    1^00     999    1003    1004    1009    1013    1016     1008 

1959  1015    1012    101O    1006    1002    lool     999     999    1003    1009    1012    1014     1007 

1960  1015    1012    1010    1006    1002    1"00    1001     999    1004    1009    1013    1014     1007 

MEAN  1014.5  1011.6  1009.4  1G06.3  1002.6   999.6  1000.2  1000.4  1003.9  1008.7  1012.3  1014.5   1007.0 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG      SEP     OCT      NOV     DEC     MEAN 

1947 

1948  1016    1014 

1949  1018    1014 

1950  1015    1013 

MEAN 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

1006 

1011 

1015 

1015 

- 

1012 

1009 

1004 

1001 

- 

1002 

1006 

1012 

1016 

1016 

- 

1012 

1010 

1C07 

1002 

1002 

1003 

1005 

1010 

1014 

1016 

1009 

1012 

1008 

1005 

999 

1000 

1002 

1006 

1009 

1012 

1016 

1008 

1951 

1015 

1011 

1010 

1006 

1005 

999 

1002 

1001 

1005 

1007 

1012 

1014 

1007 

1952 

1015 

1011 

1039 

1008 

1004 

1000 

1000 

1001 

1005 

1008 

1012 

1017 

1008 

1953 

1016 

1015 

1009 

1008 

1004 

1001 

1002 

1001 

1005 

1011 

1014 

1016 

1009 

1954 

1014 

1012 

1011 

1006 

1003 

1000 

1002 

1001 

1004 

1010 

1014 

1015 

1008 

1955 

1018 

1012 

1009 

100  8 

1004 

1000 

1001 

1003 

1006 

1009 

1011 

1015 

1008 

1956 

1013 

1012 

lOlfl 

100  6 

1001 

1001 

1002 

1001 

1004 

1011 

1014 

1016 

1008 

1957 

1015 

1013 

1012 

1008 

1004 

1001 

1001 

1C02 

1006 

1011 

1015 

1015 

1009 

1958 

1016 

1013 

1011 

1009 

1005 

1001 

999 

1004 

1005 

1009 

1014 

1016 

1009 

1959 

1016 

1013 

1011 

10"7 

1003 

1001 

1000 

1000 

1004 

1009 

1013 

1015 

1008 

1960 

1015 

1013 

1011 

10u7 

1003 

1001 

1002 

10C0 

1005 

1009 

1013 

1015 

1008 

MEAN   1015.3  1012.^  1010.3  1007.3  1003.6  1000.5  1001.1  1001.4  10C4.9  1009.4  1013.2  1015.4   1007.9 
CLINO   1C15.2  1012.6  1010. C  1007. 3  10C3.8  l^CO.2  1000.5  10C1.4  1004.7  1009.6  1012. 1  1014.9   1007.8 


1947 

- 

1948 

20 

9 

1949 

19 

e 

1950 

20 

4 

24 

9 

21.5 

- 

24 

8 

20.1 

- 

2*. 

1 

19.4 

25 

8 

23 

7 

21.1 

26 

3 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


NARAYANGANJ  -  CON.  PAKISTAN  WMO  41919   23  37N   90  30E 

NOTES  ON  PAGE  403 


TEMPERATURE  PEG  C 


28.8 
28.6 


.6  28.9  29.1    28.6    29.4  29.6  28.6 

.9  28.9  29.3    28.8    29.3  29.0  28.2 

.5  28.9  28.8    28.4    28.6  29.1  28.0 

.9  29.1  ----- 

.1  29.3  29.2    28.3    28.4  29.3  28.7 

1.2    26.6    29.1  29.2  27.8    28.7    29.1  28.7  28.5 

1.2  25.7    29.7  30.3  29.3    28.9    29.7  29.7  28.1 

2.3  27.3    29.9  29.9  30.4    29.3    28.9  29.6  28.8 

1.4  26.5    29.2  28.6  29.2    28.9    28.5  28.4  26.9 

4.1  25.4    30.4  30.2  29.5    28.4    29.4  28.7  28.4 

2.5  26.4    29.0  29.3  29.2    28.7    29.0  29.1  28.2 

2.2  26.6    28.7  29.1  29.0    28.7    28.8  29.2  28.2 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MA 

1947 

1948  0      59      8 

1949  0       6     146     742  134  196  280  358  207  180              0     2249 

1950  5      40        1       65  11  439  287  711  100  76     177        0     1912 

MEAN       ------------ 

1951  0       0      39     271  202  484  411  314  253  306      19       0     2299 

1952  0       0      46     198  210  437  341  188  351  151      50       0     1972 

1953  6       0     101     109  3^8  380  558  483  329  36      33       0     2393 

1954  15      16       7     153  149  866  332  416  90  220       0       6     2270 

1955  0       0      54     142  342  232  336  295  194  61      87       0     1743 


1951 

19 

,7 

1952 

20 

7 

1953 

19 

2 

1954 

18 

3 

1955 

19 

6 

1956 

19 

9 

1957 

20 

2 

1958 

21 

6 

1959 

19 

9 

I960 

19 

8 

MEAN 

19 

9 

CLINO 

19 

8 

23 

2 

27.4 

23 

1 

25.4 

21 

8 

27.1 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

- 

- 

_ 

- 

- 

272 

151 

2C0 

192 

266 

- 

212 

- 

- 

742 

134 

196 

280 

358 

207 

180 

65 

11 

439 

287 

711 

100 

76 

202 

484 

411 

314 

253 

306 

210 

437 

341 

188 

351 

151 

3^8 

380 

558 

483 

329 

36 

149 

866 

332 

416 

90 

223 

342 

232 

336 

295 

194 

61 

154 

386 

387 

239 

205 

112 

71 

480 

283 

212 

146 

60 

235 

169 

254 

372 

233 

196 

256 

354 

322 

405 

431 

605 

203 

303 

530 

332 

230 

114 

1956  5       8  149  294  154  386  387  239  205  112  36  8  1983 

1957  95  49  13  186  71  480  283  212  146      60       0  1  1596 

1958  3  63       7      60  235  169  254  372  233  196       0  0  1592 

1959  29  22  54  153  256  354  322  405  431  605       0  0  2631 

1960  0       0  37      55  203  303  530  332  230  114  39  0  1843 

MEAN  15.3  15.6  50.7  162.1  218.0  409.1  375.4  325.6  246.2  186.1  26.4  1.5  2032.2 


ASIA 


PANJGUR  PAKISTAN  WMO  41739   26  58N   64  06E   968  M 

NOTES  ON  PAGE  403 


STATION  PPESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1947 

- 

- 

- 

1948 

908 

907 

906 

1949 

909 

905 

905 

1950 

905 

906 

905 

- 

- 

- 

898 

900 

907 

909 

909 

- 

902 

998 

896 

897 

902 

906 

910 

908 

904 

904 

098 

895 

897 

899 

906 

910 

907 

903 

901 

896 

894 

896 

901 

905 

908 

910 

9C3 

1951 

9C6 

905 

933 

90  2 

901 

896 

895 

897 

901 

903 

906 

907 

902 

1952 

9^6 

905 

903 

903 

899 

895 

894 

895 

900 

905 

907 

909 

9C2 

1953 

907 

907 

905 

903 

900 

896 

894 

896 

901 

906 

909 

909 

903 

1954 

905 

90  5 

906 

903 

899 

895 

894 

895 

899 

905 

908 

907 

902 

1955 

9^9 

905 

904 

9C4 

90C 

896 

895 

895 

900 

905 

907 

907 

9C2 

1956 

906 

906 

903 

902 

897 

896 

895 

896 

399 

905 

908 

909 

902 

1957 

906 

907 

905 

904 

901 

897 

895 

895 

903 

905 

909 

908 

9C3 

1958 

908 

907 

905 

9C3 

902 

897 

893 

896 

899 

903 

909 

°08 

903 

1959 

908 

905 

906 

904 

90C 

897 

894 

895 

e98 

905 

907 

909 

902 

1960 

909 

906 

905 

9C4 

901 

897 

895 

895 

901 

906 

908 

908 

9C3 

12 

0 

17 

4 

11 

2 

17 

5 

13 

2 

IB 

6 

1.1 

21 

4 

1.7 

20 

7 

0.9 

21 

0 

2.6 

20 

9 

MEAN  907.0   906. C   904.5   903.2   900. C   896.2   894.4   895.5   90C.1   904.3   907.8   908.1 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1947  -------  30.6    27.2    21.7    19.2    11.9 

1948  ------------ 

1949  ------------ 

1950  ------  31.4    30.8    25.1    21.6    13.6     8.3 

MEAN  ______-__-_- 

1951  10.6    11.2    15.4    20.8    27.1    29.3    30.7    28.6    27.1    23.9    15.1    12.2 

1952  8.7    13.7    15.9     -  -      30.8    31.2    29.1    24.8    19.2    15.7    10.3 

1953  10. 1    13.7    17.6    21.6    25.3    28.1  29.4    25.9    20.2    16.7    15.2 

1954  10 

1955  10 

1956  8 

1957  7 

1958  11 

1959  9.8    11.9    18.7     -  27.3    30.6    30.4    30.6    28.8    23.4    15.8     9.7 

1960  10.4    10.1    14.9    20.6    25.6    31.4    30.1    29.8    27.3    21.5    16.4    10.9     20.8 

MEAN  9.9    12.2    17.3    21.7    26.9    30.3    30.2    29.4    26.5    21.2    16.0    11-8     21.1 

CLINO  10.4    13.3    17.8    22.2    28.2    31.2    31.3    30.2    26.6    21.8    16.4    11.?     21.8 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1947  -------  39        001        6 

1948  0  15      46       7       0      14       0       0       0       0       0       4       86 

1949  00  88                 000               11                  50002               106 

1950  26  22000               18CC00C48 

MEAN  --_--_-_--_- 

1951  9  52               28                 0               15                 00000CC               104 

1952  503  11                 0500000               11                  35 

1953  0  15                 040003C000                 22 

1954  43  29               24                 600000000               102 

1955  46  OC^0000ooo               15                 61 

1956  43  0      19       0       0      17     105       3       0       0       1      34      221 

1957  57  0       5      19       6       o       0       0       0       0      18      37      142 

1958  46  90040      83       0000      2?      169 

1959  5  24      11      15       4       4      25       7      28       -       4       4 

1960  5  11       43        7        1        2       16        0        0        0        0       19       104 

MEAN  25.9    14.0    13.3     6.2     3.0     2.8    22.9     1.3     2.8     0.0     2.2    14.7    109.1 

CLINO  24       18       17        8        3        3       27        8        1        0        1       11       121 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


PARACH1NAR  PAKISTAN  WMO  4156C   33  52N   70  05E  1729  M 

NOTES  ON  PAGE  403 


STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1948  829     826  826  826  824  821  819  821  825  829  830  828  825 

1949  829     824  927  826  824  821  820  822  824  827  830  828  825 

1950  826     826  827  825  824  820  619  821  925  828  829  829  825 


1951 

827 

826 

826 

824 

825 

820 

821 

822 

825 

827 

829 

829 

825 

1952 

829 

827 

825 

827 

824 

820 

820 

820 

825 

- 

- 

830 

- 

1953 

827 

829 

825 

825 

824 

820 

B19 

821 

825 

829 

828 

829 

825 

1954 

825 

826 

828 

e27 

824 

820 

819 

821 

824 

829 

B31 

829 

825 

1955 

831 

827 

826 

826 

325 

821 

820 

822 

825 

827 

829 

829 

826 

1956 

827 

827 

826 

826 

822 

820 

821 

821 

822 

828 

831 

330 

825 

1957 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1958 

- 

- 

- 

826 

823 

- 

- 

- 

823 

827 

830 

830 

- 

1959 

827 

825 

- 

827 

822 

821 

- 

- 

- 

- 

- 

829 

- 

1960 

829 

830 

826 

827 

825 

823 

821 

821 

825 

830 

830 

830 

826 

MEAN 

827.8 

827.1 

826.0 

826.1 

823.8 

820.6 

820.1 

821.1 

824.3 

828.1 

829.7 

829.4 

825.3 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FES 

1948  5.9  5.9 

1949  4.5  3.9 

1950  3.8  3.3 

1951  4.3  5.3 

1952  5.3  6.3 

1953  3.9  8.6 

1954  2.9  5.2 

1955  4.2  8.4 

1956  4.3  6.5 
1957 

1958  7.2  6.8 

1959 

1960  8.2  9.8 

MEAN  5.C  7.1 

CLINO  4.2  6.2 

PPECIPITATION  MM 


9 

2 

15 

7 

21 

5 

24 

1 

25 

5 

23.8 

22 

5 

17 

g 

11 

2 

5 

7 

15.7 

9 

9 

17 

7 

22 

9 

22 

2 

25 

3 

22.9 

23 

1 

16 

3 

9 

a 

6 

7 

15.4 

9 

2 

12 

7 

1" 

9 

25 

0 

24 

9 

23.3 

20 

0 

16 

8 

10 

° 

5 

5 

14.5 

9 

4 

12 

9 

19 

3 

23 

0 

24 

0 

23.7 

22 

2 

19 

2 

13 

2 

9 

3 

15.5 

9 

3 

17 

1 

20 

3 

25 

7 

23 

7 

23.5 

21 

1 

- 

- 

7 

2 

- 

2 

7 

16 

4 

20 

1 

25 

2 

25 

1 

23.5 

21 

7 

16 

4 

11 

8 

10 

2 

16.3 

0 

4 

15 

8 

21 

2 

24 

3 

23 

7 

23.8 

22 

2 

14 

9 

10 

6 

7 

2 

15.2 

1 

6 

14 

6 

17 

4 

24 

2 

25 

2 

24.2 

21 

1 

16 

1 

13 

0 

7 

6 

15.6 

1948 

13 

1949 

22 

1950 

143 

1951 

6: 

1952 

26 

1953 

65 

1954 

121 

1955 

16 

1956 

94 

1957 

533 

1958 

23 

1959 

73 

196^ 

16C 

MEAN 

117 

CLINO 

82 

114 

74 

183 

57 

70 

111 

162 

90 

150 

89 

35 

69 

119 

70 

197 

41 

199 

283 

245 

258 

216 

104 

- 

182 

360 

273 

42  92  29  3  0  117  630 
103  107  38  T  2  15  728 
138     124      24       0       7       0      766 


129  102  45  23  10  15  685 
155  67  25  36  4  3  822 
137     219     127       3       0      33      962 


56  37  103  177  110  23       1  73      986 

*5  53       -  137  171       8  166  63 

93  55  210  157  107  10      44  93  17C1 

82. fc   187.0   145.9    83. S  39.9  160.1  135. <.  7e.7  30.  f  31.0  31.6  1123.5 

78     136     104      64  47  122  112  c4  17      13  31      860 


1947 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1002 

1004 

1948 

1317 

1015 

1012 

1008 

1003 

999 

998 

1000 

1005 

1949 

1018 

1014 

1012 

10C8 

1003 

1001 

999 

1001 

1004 

1950 

1015 

- 

- 

1009 

1004 

999 

997 

1001 

1005 

ASIA 


PASNI  PAKISTAN  WMO  41759  25  16N   63  29E     9  M 

NOTES  ON  PAGE  404 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     VAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV     DEC  "FAN 

1013  1015  1017 

ion  ici6  1016  looe 

1012  1016  1016  1009 

1011  1015  1018 

MEAN      ___--------- 

1951  1016    1015    1011    1009    1006     998     999    1001    1006    1009  1013  1016  1008 

1952  1016    1013    101C    1008    1003     998     998     999    1005    1009  1013  1017  1007 

1953  1016    1015    1011    1038    1005     098     997     999    1005    1010  1015  1015  1008 

1954  1013    1013    1013    1008    1002     997     997     999    1002    1010  1015  1015  1007 

1955  1018    1011    1309    1007    13C2     997     998     999    1002    1008  1012  1014  1006 

1956  1013    1013    1039    1C06     999     997     997     999    1002    1009  1014  1015  1006 

1957  1015    1015    1011    1009    1004     999     997    1000    1006    1010  1014  1015  1008 

1958  1016    1013    1011    10C7    1003     998     996    1000    1002    1009  1014  1015  1007 

1959  1C15    1013    1011    1007    1302     998     995     998    1001    1008  1013  1016  1006 

1960  1016    1014    1011    1009    1003     999     997     998    1003    1009  1013  1015  1007 

MEAN   1015.4  1013.5  1010.7  10C7.8  1002.9   997.9   997.1   999.2  1003.4  1009.1  1013.6  1015.3  1007.2 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV     DEC  MEAN 


1947 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

1302 

1005 

1013 

1016 

1018 

- 

1948 

1018 

1015 

1012 

10C9 

1004 

1000 

998 

10CC 

1005 

1011 

1016 

1017 

1009 

1949 

1018 

1015 

1012 

1009 

1004 

1001 

999 

1001 

1004 

1012 

1017 

1316 

1009 

1950 

1015 

- 

- 

1009 

1005 

999 

998 

1001 

1005 

1011 

1015 

1018 

- 

1951 

1016 

1015 

1012 

1039 

1006 

998 

1000 

1001 

1006 

1009 

1013 

1017 

1009 

1952 

1017 

1014 

1010 

1008 

1003 

998 

999 

1000 

1006 

1009 

1013 

1018 

1008 

1953 

1017 

1015 

1011 

1009 

1005 

999 

998 

999 

1005 

1011 

1015 

1016 

1008 

1954 

1014 

1014 

1013 

1008 

1003 

998 

997 

999 

1002 

1011 

1015 

1015 

1007 

1955 

1018 

1013 

1010 

1008 

1003 

998 

999 

999 

1003 

1009 

1013 

1015 

10C7 

1956 

1014 

1014 

1010 

1037 

1000 

997 

998 

1000 

1003 

101C 

1015 

1017 

1007 

1957 

1016 

1015 

1012 

1010 

1005 

1000 

998 

1001 

1007 

1011 

1015 

1016 

1009 

1958 

1017 

1014 

1012 

10C8 

1004 

999 

997 

1001 

1003 

1010 

1015 

1016 

1008 

1959 

1016 

1013 

1012 

1008 

1003 

999 

996 

999 

1002 

1009 

1014 

1017 

1007 

1960 

1017 

1015 

1012 

1009 

1004 

999 

998 

999 

1C04 

1010 

1015 

1016 

1008 

MEAN 

1016.2  1014. 

2  1011 

4  1008 

4  1C03.6 

998.5 

998 

0   999.8 

1004. 

1  1009 

9  1C14.3  1016.3 

1007 

CLINO 

1016. 

1014. 

3  1011 

3  1008 

3  1003.4 

998.6 

997 

7   999.8 

1004. 

3  1010 

3  1014. 

1016.1 

1007 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


NOTES  ON  PAGE  404 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR 

1947  - 

1948  18.7    20.5    23. 

1949  17.7    19.2    23. 

1950  17.9 

MEAN      - 

1951  18.1    18.6    20. 

1952  17.6    19.8    23. 

1953  18.7    21.1    25. 


1956 

17 

8 

20 

1 

24 

.2 

1957 

17 

7 

19 

2 

22 

5 

1958 

20 

1 

20 

6 

24 

2 

1959 

18 

3 

20 

1 

23 

9 

1960 

19 

1 

20 

1 

21 

.9 

MEAN 

18 

5 

20 

0 

23 

5 

CLINO 

18 

6 

20 

0 

23 

.3 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1947 

1948  1  4 

1949  0  0 

1950  6 

MEAN 

1951  35  91 

1952  65  0 

1953  0  54 

1954  87  10 

1955  64  0 


WMO  41759   25  16N   63  29E 


- 

- 

28 

7 

27 

9 

25.4 

23 

.3 

19 

8 

29.6 

29.1 

27 

4 

27 

6 

27.4 

22 

2 

20 

e 

30.8 

30.4 

29 

9 

27 

8 

24.8 

21 

.8 

19 

8 

30.1 

29.3 

28 

8 

27 

9 

25.7 

21 

.6 

17 

9 

29 

2 

28.1 

27 

2 

27 

2 

23 

3 

20 

29 

4 

27.9 

27 

5 

26. 

1 

22 

4 

19 

30 

5 

28.7 

27 

2 

25 

8 

23 

2 

21 

30 

0 

28.7 

27 

6 

25 

8 

23 

8 

20 

29 

1 

27.9 

27 

5 

27 

7 

23 

2 

20 

28 

8 

28.6 

28 

0 

26 

3 

22 

9 

20 

30 

2 

28.5 

26 

7 

26 

3 

23 

9 

21 

30 

6 

28.7 

27 

8 

26 

8 

23 

4 

20 

31 

1 

29.6 

29 

4 

28 

1 

23 

1 

19 

30 

3 

29.6 

28 

2 

26 

8 

23 

7 

19 

29 

9 

28.6 

27 

7 

26 

7 

23 

.3 

20 

29 

7 

28.4 

27 

5 

26 

6 

23 

5 

20 

1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


25.5 
25.4 


1956     45       0       0      23       0       4     160       3       0       0       0      23      258 


240 
132 


125. 
128 


ASIA 


PESHAWAR 

NOTES  ON  PAGE  404 


WMO  41530   34  01N   71  35E   359  M 


STATION  PRESSURE  MB 


1951 

976 

974 

972 

969 

962 

1952 

977 

974 

971 

969 

963 

1953 

977 

976 

96° 

968 

963 

1954 

975 

974 

973 

968 

962 

1955 

978 

973 

970 

968 

965 

1956 

974 

973 

971 

967 

95e 

1957 

975 

974 

973 

970 

965 

1958 

977 

974 

9-73 

968 

964 

1959 

976 

973 

971 

969 

962 

1960 

977 

974 

972 

97C 

962 

958 

960 

965 

967 

973 

976 

967 

957 

956 

964 

969 

974 

978 

96e 

957 

959 

964 

971 

97? 

976 

968 

957 

957 

962 

971 

975 

975 

967 

956 

959 

964 

969 

973 

976 

967 

959 

959 

962 

970 

975 

977 

967 

956 

959 

965 

971 

976 

976 

968 

955 

959 

963 

969 

976 

977 

968 

957 

957 

962 

969 

975 

977 

967 

958 

957 

963 

970 

975 

977 

968 

976.2       973.9       971.5       968.6       962.6       °57.3       957. P       958. 


?63.4       969.6       974.7       976. 


SEA  LEVEL  PRESSURE  M3 


1951 

1019 

1016 

1013 

10?8 

1005 

996 

997 

999 

1004 

1007 

1014 

1018 

IOCS 

1952 

1020 

1016 

1012 

10:8 

1001 

995 

996 

997 

1003 

1009 

1015 

1020 

1008 

1953 

1019 

1018 

1010 

100  8 

1003 

995 

995 

998 

1003 

1011 

1016 

1018 

1008 

1954 

1017 

1017 

1014 

100  8 

1001 

o95 

995 

996 

1000 

1011 

1017 

1019 

1007 

1955 

1021 

1C14 

1011 

100  7 

1003 

993 

993 

997 

1003 

1009 

1014 

1018 

ICO7 

1956 

1016 

1014 

1012 

100  7 

995 

095 

998 

997 

1001 

1010 

1016 

1018 

10C7 

1957 

1017 

1015 

1013 

1010 

1004 

996 

993 

998 

1004 

1C11 

1018 

1018 

1008 

1958 

1019 

1016 

1014 

1008 

1003 

996 

994 

993 

1002 

1011 

1017 

1019 

10C8 

1959 

1018 

1015 

1013 

10C9 

1CC1 

996 

996 

996 

1001 

1009 

1017 

1019 

1008 

1960 

1020 

1016 

1013 

1010 

1001 

996 

995 

996 

100? 

1010 

1017 

1019 

1008 

MEAN 

1018.6  1015.7  1012.5  1008 

3  1001.7 

095.3 

995.2 

997.2 

1002.3  1009. 

9  1016. 

1  1019.5 

1007 

CL1NO 

1018.9  1016.6  1012.9  1O08 

6  1001.9 

095.3 

995.3 

997.6 

1C02.7  1010. 

3  1015. 

3  1018.6 

1007 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEE 


1951 

10 

2 

1952 

11 

9 

1953 

10 

4 

1954 

9 

4 

1955 

11 

2 

1956 

11 

3 

1957 

9 

,9 

1958 

12 

2 

1959 

10 

,7 

I960 

10 

5 

MEAN 

10 

.8 

LINO 

10 

.7 

12.5 
13.9 


31.8 
32.4 


31.1 
32.1 


29 

1 

26 

4 

28 

6 

23 

8 

28 

6 

23 

1 

29 

7 

21 

9 

28 

8 

23 

4 

PRECIPITATION  ■'•' 

YEAR  JAN  FEB 

1951  7  23 

1952  2C  53 

1953  31  35 

1954  113  91 

1955  1  2 

1956  1  24 

1957  5.  C 

1958  19  5 

1959  93  78 

1960  13  5 

MEAN  34.8  31, 

CLINO  39  41 


266 
175 
310 
300 
186 


503 
232 
678 
339 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


QUETTA  CANTONMENT  PAKISTAN  WMO  41661   30  12N   67  01E  1673  M 

NOTES  ON  PAGE  403 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEJ 


1951 

832 

832 

830 

830 

830 

825 

825 

826 

830 

833 

834 

835 

830 

1952 

834 

831 

830 

832 

829 

825 

824 

825 

829 

833 

834 

835 

830 

1953 

833 

834 

831 

831 

829 

826 

823 

825 

829 

834 

836 

835 

831 

1954 

831 

831 

833 

831 

828 

825 

824 

825 

828 

833 

835 

834 

830 

1955 

P35 

831 

831 

831 

828 

825 

823 

825 

829 

834 

834 

834 

830 

1956 

832 

832 

831 

831 

827 

825 

824 

824 

827 

831 

836 

834 

830 

1957 

831 

832 

831 

831 

829 

826 

824 

826 

e30 

834 

835 

834 

830 

1958 

834 

832 

833 

831 

829 

824 

823 

826 

828 

833 

- 

- 

- 

1959 

- 

831 

833 

832 

- 

827 

- 

825 

827 

e33 

835 

835 

- 

196C 

835 

e34 

831 

831 

829 

826 

829 

825 

328 

833 

835 

835 

831 

MEAN 

833.0 

832.0 

831.4 

831.1 

828.7 

825.4 

824.3 

825.2 

828.5 

833.1 

834.9 

834.6 

830.2 

TEMPERATUPE 

DEG 

C 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

1951 

4 

2 

4 

3 

9 

3 

13 

8 

1952 

3 

7 

7 

6 

11 

4 

16 

8 

1953 

4 

1 

8 

8 

13 

1 

16 

1 

1954 

4 

2 

6 

1 

11 

1 

16 

3 

1955 

4 

4 

7 

5 

13 

1 

14 

7 

1956 

4 

2 

6 

4 

11 

4 

15 

8 

1957 

2 

8 

6 

8 

10 

3 

13 

3 

1958 

6 

4 

5 

9 

- 

18 

1 

1959 

3 

6 

5 

6 

12 

4 

16 

2 

25.2    26.9 


24 

2 

19 

8 

11 

9 

26 

7 

21 

6 

12 

9 

23 

8 

21 

3 

13 

5 

24 

2 

17 

6 

14 

1 

25 

4 

22 

8 

- 

26 

9 

24 

4 

16 

5 

26 

7 

20 

6 

13 

9 

15.1 
14.3 


16.0 
15.4 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY     JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1951  21  43  89  35  26  0        0  2C  0  1        2  9  246 

1952  56  67  15  1C  1  2       8       0  0  3       1  19  182 

1953  36  59  0  10  38  0        7        9  0  0        5  0  164 

1954  49  145  22  12  41200031  239 

1955  47  2  34       3  14  0       0  15  0  0       0  43  158 

1956  51  24  91  28  0  9  182       6  0  3       0  4  398 

1957  112  15  68  43  15  0       0       0  0  0  38  80  371 

1958  23  23  23       7  0  0       0       0  0  0       0  46  122 

1959  20  85  19  21  13  4  65  55  6  0  52  34  374 

1960  49  12  45  40  0  1       6       0  0  0       0  11  164 

MEAN  46.4  47.5  40.6  2C.9  11.1  1.7  27.0  10.5  0.6  0.7  10.1  24.7  241. 


ASIA 


QUETTA/SAMUNGLI  PAKISTAN  WMO  61660   30  15N   66  C3E  lc?7  M 

NOTES  ON  PAGE  404 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FCB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1948 

842 

34C 

839 

1949 

944 

841 

842 

195: 

841 

842 

842 

MEAN 

- 

- 

- 

1951 

342 

842 

641 

1952 

844 

841 

94C 

1953 

844 

843 

841 

1954 

941 

841 

843 

1955 

844 

34C 

84" 

- 

- 

- 

- 

837 

842 

844 

842 

- 

837 

°33 

331 

833 

841 

S44 

847 

844 

839 

839 

936 

834 

836 

838 

844 

847 

844 

841 

830 

935 

833 

835 

84C 

844 

846 

846 

840 

84? 

834 

835 

835 

84? 

842 

844 

845 

840 

839 

935 

833 

834 

840 

843 

844 

846 

840 

838 

835 

632 

834 

939 

844 

946 

845 

840 

839 

934 

e33 

833 

836 

842 

345 

344 

839 

8  37 

934 

832 

833 

838 

342 

844 

843 

839 

836 

834 

833 

834 

837 

842 

645 

844 

839 

839 

935 

832 

335 

839 

843 

845 

643 

839 

838 

934 

831 

334 

837 

842 

845 

843 

839 

837 

934 

831 

832 

835 

841 

843 

844 

338 

838 

835 

833 

833 

838 

e43 

e45 

844 

840 

841 
841 
B4C 

94^ 

1956  341  842  340  339 

1957  841  341  84?  839 
1956  843  841  841  841 
1959  842  839  841  84? 
196?  843  8*4  84?  841 

MEAN    842.5   841.4   840.7   840.2   837.8   834.4   832.5   833.7   837.9   842.4   844.6   844.1 


28.8  26.4    20.5    13.9 
27.3    23.7    20.3    11.8 

27.9  25.3    18.3    13.6 


TEMPERATURE 

DEG  C 

YEAR 

JAN 

FE 

1947 

- 

1948 

5 

4 

1949 

2 

6 

195C 

3 

9 

1951 

3.6 

1952 

3.6 

1953 

3.6 

1954 

3.8 

1955 

4.1 

1956 

4.4 

1957 

3.2 

1958 

5.6 

1959 

3.6 

I960 

4.2 

MEAN 

4.0 

CLINO 

4.? 

PRECIP 

I  TAT  I  ON  V.M 

YEAR 

JAN     F 

1947 

- 

1943 

14 

1949 

)  95? 

83 

25 

8 

24 

3 

27 

7 

24 

3 

28 

3 

25 

4 

25 

e 

24 

1 

27 

l 

27 

3 

25 

6 

24 

2 

25 

5 

23 

9 

27 

6 

25 

8 

26 

3 

27 

B 

27 

3 

26 

6 

26 

.7 

25 

4 

27 

2 

25 

4 

15.5 

16.0 
15.3 


MEAN  ------------ 

1951  22  48  91  26  33  0       0  3  0  8  1  12  244 

1952  32  60  11  2  1  2       3  0  0  1  0  15  127 

1953  28  44  0  7  17  0      12  12  0  0  5  0  125 

1954  41  140  1C17  0000C06  214 

1955  45  0  29  1  9  0       0  7  0  0  C  37  128 

1956  42  33  79  9  0  11  164  0  0  5  0  3  346 

1957  101  40  58  43  16  0       P  0  0  0  37  59  354 

1958  33  26  19  2  4  0       0  0  0  0  0  54  138 

1959  7  76  1C  6  12  0      49  5  8  0  39  29  241 

1960  12  13  49  32  1  0       7  0  0  3  6  17  137 

MEAN  36.3  48.0  35.6  14.5  9.3  1.3    23.5  2.7  0.8  1.4  9.4  22.6  205. 

CLINO  37  43  42  12  7  1       18  4  1  1  6  23  195 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


SRIMANUAL 

NOTES  ON  PAGE  403 


WMO  41880   24  19N   91  44E 


STATION  PRESSURE  MB 


1947 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1004 

1005 

1948 

1015 

1013 

1011 

10C8 

1004 

1000 

1000 

- 

1004 

1949 

1015 

1011 

1009 

100  8 

1005 

1000 

1001 

1002 

1004 

I960 

1013 

1011 

1011 

1006 

1004 

099 

iooo 

1001 

1005 

OCT 


NOV 


DEC 


1010  1013  1014 

1009  1014  1014 

1008  1011  1013 

1008  1011  1014 


1007 
1007 


1951 

1013 

1009 

looe 

1005 

1004 

998 

1001 

1000 

1004 

1007 

1011 

1012 

1006 

1952 

1013 

1010 

1008 

1007 

1003 

999 

999 

999 

1003 

1005 

1009 

1015 

1006 

1953 

1014 

1012 

1003 

1006 

1002 

999 

1000 

999 

1003 

1008 

1011 

1013 

1006 

1954 

1012 

101C 

1008 

1004 

1002 

099 

1000 

999 

1002 

1008 

1012 

1012 

1006 

1955 

10X5 

1009 

1007 

1006 

1002 

998 

999 

1001 

1003 

1007 

1C09 

1013 

1006 

1956 

1011 

1010 

1008 

1004 

1000 

1000 

1000 

999 

1002 

1008 

1011 

1013 

1006 

1957 

1012 

1011 

1009 

1005 

1003 

999 

999 

1000 

1004 

1009 

1012 

1013 

1006 

1958 

1014 

1C11 

1C09 

1007 

1003 

999 

998 

1002 

1003 

1008 

1012 

1014 

1007 

1959 

1014 

1010 

1009 

10C6 

1002 

1000 

999 

998 

1002 

1008 

1011 

1012 

1006 

1960 

1013 

1011 

1009 

1005 

1001 

099 

1000 

998 

1003 

1007 

1011 

1012 

1006 

MEAN   1013.1  101C.3  1008.3  1005. 5  1002.2   998.9   999.5   999.5  1002.9  1007.5  1010.9  1012.9   1006.0 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1947 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1006 

1007 

1012 

1015 

1016 

- 

1948 

1017 

1015 

1013 

1010 

1006 

1002 

1003 

- 

1007 

1011 

1016 

1016 

- 

1949 

1017 

1013 

1012 

1010 

1007 

1002 

10C3 

1004 

1006 

1011 

1014 

1016 

1010 

1950 

1015 

1014 

1013 

100  9 

1007 

1001 

1002 

1004 

1007 

1010 

1013 

1017 

1009 

1951 

1015 

1012 

1011 

1007 

1C06 

1"01 

1003 

1002 

1007 

1009 

1013 

1015 

1008 

1952 

1015 

1012 

1010 

1009 

1005 

1001 

1001 

1001 

1005 

1008 

1012 

1017 

1008 

1953 

1016 

1015 

101" 

1008 

1005 

1001 

1C02 

1002 

1005 

1010 

1013 

1016 

1009 

1954 

1015 

1012 

1011 

1007 

1004 

1001 

1002 

1001 

1004 

1010 

1014 

1014 

1008 

1955 

1018 

1012 

1009 

1008 

1C05 

1001 

1001 

1004 

1006 

1009 

1011 

1015 

1008 

1956 

1014 

1012 

1010 

10J7 

1002 

1002 

1003 

1001 

1005 

1011 

1014 

1016 

1008 

1957 

1015 

1013 

1012 

1C08 

1005 

1002 

1002 

1003 

1006 

1011 

1015 

1015 

1009 

1958 

1017 

1013 

1011 

100  9 

1005 

1001 

1001 

1004 

1005 

1009 

1014 

1017 

1009 

1959 

1016 

1013 

1011 

100  8 

1C05 

1003 

1001 

1001 

10Q4 

1010 

1013 

1015 

1008 

1960 

1016 

1013 

1011 

10C7 

1003 

1001 

1003 

1001 

1005 

1009 

1013 

1015 

1008 

MEAN 

1C15.7  1012.7  1C10 

6  10C7.8  1004.5 

1001 

4  1001 

9  1002.0 

10C5.2 

1009.6  1013.2 

1015.5 

1008. 

3 

LINO 

1015.6  1013.2  1010 

5  1008. 

1004.7 

1001 

0  1001 

2  1002.0 

1C05.1 

1009.9  1013.0 

1015.1 

1008. 

5 

ASIA 


SRIMANGAL.  -  CON. 
NOTES  ON  PAGE  403 


WMO  41880   24  19N   91  44E 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 

1947 

1948  17.8  19. 

1949  17.3  19. 

1950  17.3  19. 


MEAN 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 


MEAN 

:lino 


19.4    24.7 


18.4    22.7 


23.8 
22.8 


27.1 
26.5 
28.2 


27 

5 

23 

2 

28 

2 

28 

7 

27 

8 

27 

6 

28 

4 

28 

3 

28 

4 

28 

1 

27 

2 

27 

6 

29 

1 

28 

7 

27 

9 

28 

6 

27 

5 

2S 

3 

28 

2 

28 

7 

28 

1 

27 

9 

27 

9 

27 

6 

27 

8 

28 

3 

28 

6 

27 

1 

22 

6 

28 

5 

27 

6 

25 

7 

21 

3 

29 

3 

28 

1 

26 

6 

21 

8 

28 

5 

28 

0 

26 

4 

22 

0 

28 

3 

28 

2 

26 

4 

22 

.2 

19.1 

17.7 


PRECIPITATION  «M 
YEAR    JAN     FEB 


1947 
1948 
1949 
1950 

MEAN 

1951 
1952 

1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


- 

- 

- 

- 

139 

379 

339 

442 

663 

656 

260 

300 

326 

108 

4C9 

305 

637 

299 

241 

316 

169 

210 

194 

45 

228 

395 

148 

224 

340 

447 

427 

468 

427 

277 

424 

no 

400 

326 

517 

290 

314 

304 

260 

576 

647 

118 

325 

410 

163 

280 

368 

656 

299 

249 

105 

194 

210 

344 

561 

335 

412 

390 

46 

216 

560 

763 

477 

479 

263 

79 

201 

364 

613 

277 

356 

283 

90 

153 

419 

426 

333 

291 

373 

268 

135 

429 

538 

404 

448 

231 

299 

44 

252 

5B4 

433 

173 

349 

152 

194.9 

415.9 

55*. 1 

366.1 

345.0 

299.5 

203 

225 

437 

"il8 

340 

340 

280 

192 

2929 
2466 
1678 


2914 
2440 
2678 
2322 
2633 

3150 
2305 
2424 
2790 
2090 

2574. 
2509 


SOVIET  UNION 


STATION  NOTES 


SOVIET  UNION  (86  stations) 

The  stations  presented  in  this  volume  include  only  those  listed  under  WMO 
Region  II.  Insofar  as  possible,  latitude,  longitude  and  elevation  values  are  those  in 
use  at  the  end  of  1960. 

At  most  stations  in  high  latitudes,  precipitation  data  have  been  omitted  for 
the  winter  months  (October  to  May). 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


ALDAN  SOVIET  UNION  WMO  31004   58  37N  125  22E   682  M 

NOTES  ON  PAGE  439 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1030 

1034 

1020 

1017 

1008 

1007 

1005 

1008 

1018 

1018 

1019 

1021 

1017 

1952 

1025 

1033 

1022 

1015 

1012 

1007 

1007 

1009 

1015 

1018 

1029 

1031 

1019 

1953 

1034 

1027 

1020 

1019 

1011 

1009 

1007 

1008 

1015 

1018 

1026 

1024 

1018 

1954 

1026 

1032 

1022 

1016 

1013 

1008 

1008 

1011 

1015 

1024 

1023 

1036 

1020 

1955 

1027 

1028 

1025 

1018 

1010 

1006 

1005 

1012 

1014 

1020 

1023 

1025 

1018 

1956 

1028 

1035 

1024 

1010 

1007 

1007 

1006 

1008 

1014 

1016 

1031 

1037 

1019 

1957 

1022 

1041 

1026 

1014 

1008 

1010 

1005 

1013 

1014 

1016 

1022 

1024 

1018 

1958 

1032 

1027 

1022 

1013 

1010 

1008 

1006 

1013 

1016 

1020 

1017 

1025 

1017 

1959 

1028 

1025 

1021 

1013 

1009 

1010 

1007 

1007 

1015 

1022 

1022 

1025 

1017 

1960 

1035 

1020 

1027 

1015 

1013 

1006 

1007 

1008 

1013 

1020 

1022 

1029 

1018 

MEAN 

1028.7 

1030.2  1022.9 

1015.0  1010. 

1007.8  1006. 

)  1009.7 

1014.9  1019.2  1023.4  1027.7 

1018. 

0 

CLINO 

1024.7 

1025.0  1022.6 

1015.5  1010. 

1006.2  1005. 

1008.7 

1015.5  1019.2  1023.0  1023.2 

1016. 

6 

TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

-28 

9 

-28 

4 

-16 

9 

- 

6 

0 

1952 

-30 

9 

-30 

3 

-18 

0 

- 

6 

1 

1953 

-30 

3 

-24 

2 

-13 

3 

- 

3 

9 

1954 

-27 

8 

-24 

9 

-17 

5 

- 

5 

4 

1955 

-23 

0 

-29 

6 

-21 

1 

- 

9 

1 

1956 

-31 

4 

-27 

2 

-17 

5 

_ 

9 

1 

1957 

-21 

4 

-29 

3 

-17 

6 

- 

5 

9 

1958 

-29 

8 

-21 

6 

-19 

6 

- 

6 

3 

1959 

-30 

0 

-18 

5 

-10 

0 

- 

5 

2 

1960 

-32 

6 

-23 

4 

-20 

0 

- 

6 

9 

MEAN 

-28 

.6 

-25 

7 

-17 

2 

_ 

6 

4 

CLINO 

-27 

,7 

-24 

9 

-16 

9 

- 

5 

9 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

14 

1952 

17 

1953 

9 

1954 

17 

1955 

41 

1956 

13 

1957 

7 

1958 

24 

1959 

22 

1960 

9 

MEAN 

17 

CLINO 

19 

141 

217 

72 

122 

45 

78 

47 

83 

72 

101 

51 

199 

149 

89 

191 

57 

156 

164 

SEP 
6.8 


-26.6   -30.8 


4.3  -  7.3  -19.2  -27.5 

4.9  -  6.3  -18.6  -27.0 

5.9  -  6.2  -19.8  -29.0 

3.1  -  7.2  -17.9  -24.0 

4.5  -  6.0  -14.4  -23.8 


5.0   -  6.5   -19.1   -26.0 
5.5   -  6.1   -19.7   -26.4 


4.8 

7.1 


99.8   119.2 


11 

756 

12 

514 

12 

435 

22 

375 

13 

447 

15 

699 

12 

547 

22 

736 

26 

622 

24 

480 

16.9 

561.1 

21 

551 

ASIA 


ALEKSANDROVSK  SAKHALINY 
NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  32061   50  54N  142  10E 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1014 

1017 

1008 

1011 

1003 

1004 

1007 

1005 

1010 

1010 

1012 

1009 

1009 

1952 

1012 

1014 

1012 

1010 

1006 

1005 

1008 

1008 

1007 

1011 

1015 

1014 

1010 

1953 

1016 

1014 

1013 

1010 

1012 

1009 

1007 

1006 

1007 

1012 

1012 

1014 

1011 

1954 

1015 

1014 

1013 

1009 

1005 

1012 

1011 

1009 

1008 

1015 

1012 

1013 

1011 

1955 

1015 

1008 

1012 

1006 

1013 

1005 

1002 

1009 

1010 

1013 

1009 

1004 

1009 

1956 

1007 

1012 

1017 

1002 

1002 

1009 

1010 

1008 

1010 

1012 

1011 

1012 

1009 

1957 

1012 

1016 

1013 

1006 

1008 

1008 

1007 

1009 

1010 

1008 

1010 

1012 

1010 

1958 

1013 

1018 

1007 

1008 

1006 

1006 

1006 

1010 

1010 

1015 

1012 

1013 

1010 

1959 

1012 

1015 

1017 

1005 

1008 

1008 

1004 

1009 

1010 

1013 

1012 

1010 

1010 

1960 

1012 

1008 

1013 

1009 

1010 

1008 

1005 

1006 

1006 

1016 

1014 

1006 

1009 

MEAN   1012.8  1013.6  1012.5  1007.6  1007.3  1007.4  1006.7  1007.9  1008.8  1012.5  1011.9  1010.7  1010.0 

TEMPERATURE  DE6  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

4.2  -  4.2  -10.3  0.3 

4.5  -  9.2  -19.9  -  1.2 

4.1  -  9.3  -14.5  -  0.4 
5.7  -  4.9  -  9.9  0.3 

4.2  -  4.5  -  9.6  0.5 


1951 

-19.0 

-18.2 

-10.0 

0.2 

5.2 

10.4 

16.2 

19.0 

10.0 

1952 

-20.2 

-18.2 

-  9.8 

-  0.6 

4.9 

11.0 

14.8 

17.2 

11.6 

1953 

-19.7 

-17.2 

-  7.7 

-  1.1 

4.4 

9.6 

15.9 

16.8 

13.6 

1954 

-21.9 

-13.2 

-  9.8 

0.0 

3.9 

11.9 

13.5 

15.8 

12.4 

1955 

-20.6 

-15.8 

-  9.6 

-  0.4 

6.0 

10.9 

16.7 

15.9 

12.2 

1956 

-18.8 

-14.0 

-  9.0 

-  1.7 

5.4 

11.5 

14.8 

15.0 

12.5 

1957 

-16.7 

-14.1 

-10.4 

-  0.4 

6.7 

11.0 

16.4 

15.7 

12.0 

1958 

-18.1 

-15.0 

-11.0 

-  0.7 

5.8 

11.8 

16.2 

16.2 

13.2 

1959 

-21.9 

-13.6 

-  5.2 

1.5 

6.3 

11.6 

14.7 

17.0 

12.4 

1960 

-18.7 

-15.4 

-10.8 

-  2.0 

4.8 

9.6 

15.3 

18.5 

12.7 

MEAN    -19.6   -15.5 
PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


4.5  -  2.6 
4.8  -  3.4 
4.4   -  5.2 


4.7   -  5.2 


11.1 

0.7 

12.2 

0.8 

11.0 

0.7 

14.2 

0.7 

16.0 

-  0.3 

1951 

20 

1952 

13 

1953 

15 

1954 

12 

1955 

13 

1956 

60 

1957 

30 

1958 

20 

1959 

11 

1960 

17 

15 

471 

11 

647 

23 

466 

78 

485 

46 

586 

32 

748 

38 

482 

24 

498 

42 

570 

67 

595 

45.3    47.6 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


ALMA-ATA 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  36870   43  14N   76  56E   847  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1029 

1034 

1028 

1017 

1013 

1012 

1009 

1011 

1016 

1020 

1029 

1027 

1020 

1952 

1028 

1026 

1020 

1018 

1016 

1010 

1010 

1012 

1017 

1024 

1035 

1035 

1021 

1953 

1029 

1024 

1021 

1021 

1013 

1010 

1010 

1010 

1014 

1025 

1030 

1032 

1020 

1954 

1025 

1026 

1029 

1017 

1016 

1011 

1007 

1006 

1014 

1020 

1030 

1035 

1020 

1955 

1033 

1024 

1021 

1021 

1013 

1007 

1003 

1005 

1014 

1022 

1024 

1023 

1018 

1956 

1031 

1024 

1020 

1016 

1011 

1010 

1002 

1008 

1013 

1021 

1024 

1032 

1018 

1957 

1029 

1032 

1023 

1022 

1015 

1011 

1008 

1011 

1016 

1023 

1027 

1026 

1020 

1958 

1030 

1025 

1020 

1018 

1017 

1011 

1004 

1010 

1014 

1023 

1032 

1027 

1019 

1959 

1030 

1024 

1025 

1018 

1016 

1012 

1005 

1009 

1011 

1021 

1029 

1034 

1020 

1960 

1028 

1027 

1023 

1020 

1017 

1009 

1006 

1007 

1016 

1022 

1030 

1032 

1020 

MEAN 

1029. 

2  1026. 

6  1023. 

0  1018. 

8  1014. 

7  1010. 

3  1006. 

4  1008. 

9  1014. 

5  1022. 

1  1029. 

0  1030.3 

1019. 

5 

:lino 

1029, 

9  1026. 

8  1026. 

4  1019. 

4  1015. 

0  1009. 

8  1004. 

2  1008. 

5  1015. 

6  1022. 

6  1028. 

3  1030.0 

1019. 

8 

TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

- 

7.8 

14.1 

-  2.4 

12.1 

18.7 

19.7 

23, 

,8 

22.3 

18.2 

1952 

- 

3.6 

- 

4.0 

2.0 

10.2 

15.2 

19.8 

23, 

,2 

22.8 

16.2 

1953 

- 

5.2 

- 

0.9 

2.9 

10.0 

18.2 

20.8 

24, 

,2 

20.7 

19.2 

1954 

- 

7.6 

- 

6.3 

-  2.2 

10.8 

14.7 

17.6 

21, 

,4 

22.2 

16.3 

1955 

- 

7.9 

- 

3.0 

0.7 

7.6 

16.5 

22.9 

24, 

,2 

24.1 

17.4 

1956 

_ 

9.9 

_ 

4.7 

1.1 

12.5 

16.6 

18.8 

26, 

,5 

22.6 

17.4 

1957 

- 

9.2 

- 

8.3 

2.7 

8.1 

15.4 

22.2 

22, 

,4 

21.6 

17.5 

1958 

- 

5.5 

0.2 

4.7 

9.5 

13.2 

18.4 

23, 

,3 

20.1 

16.4 

1959 

- 

5.2 

- 

5.2 

-  0.2 

12.6 

14.0 

21.2 

21, 

,4 

22.0 

20.6 

1960 

- 

3.6 

- 

2.0 

-  2.3 

8.9 

12.4 

21.2 

22, 

.3 

22.4 

16.2 

MEAN 

_ 

6.6 

_ 

4.8 

0.7 

10.2 

15.5 

20.3 

23, 

.3 

22.1 

17.5 

:lino 

- 

6.7 

- 

5.1 

1.6 

10.8 

16.0 

20.4 

23, 

.3 

22.3 

17.4 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1951  33  26 

1952  10  35 

1953  44  45 

1954  38  20 

1955  4  36 

1956  18  45 

1957  25  16 

1958  45  38 

1959  23  46 

1960  33  21 


157 
114 


147 
146 


MEAN 
CLINO 


32.8    68.9    92.9   108.7 


41.6    27.0 


6.5   -  2.2 
11.3   -  0.7 


9.3     0.4   -  1.9 

8.7   -  1.2   -  2.4 

10.0   -  1.5   -  8.3 


10.0  -  0.1 

OCT  NOV 

133      69 

48      35 

102      63 


-  8.5 

7.9 

-  4.8 

9.1 

-10.6 

7.2 

-  2.0 

9.5 

0.4   -  4.8 


8.1 
8.5 


632 
622 
632 
494 

448 

527 
584 
923 
651 
623 

613. 
581 


ASIA 


ANADYR 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  25563   6*  47N  177  34E    62  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB      MAR 


1951 

1028 

1022 

1032 

1024 

1023 

1020 

1015 

1016 

1024 

1018 

1014 

1019 

1021 

1952 

1019 

1025 

1026 

1019 

1022 

1018 

1017 

1020 

1024 

1013 

1013 

1017 

1019 

1953 

1022 

1015 

1018 

1016 

1017 

1015 

1014 

1006 

1010 

1013 

1006 

1012 

1014 

1954 

1020 

1019 

1013 

1021 

1012 

1011 

1009 

1005 

1008 

1017 

1010 

1020 

1014 

1955 

1009 

1027 

1019 

1015 

1013 

1010 

1008 

1008 

1008 

1010 

1010 

1017 

1013 

1956 

1020 

1022 

1018 

1013 

1010 

1013 

1012 

1011 

1010 

1005 

1018 

1025 

1015 

1957 

1012 

1026 

- 

- 

1015 

1013 

1011 

1010 

1016 

1011 

1011 

1013 

- 

1958 

1015 

1019 

1012 

1011 

1014 

1012 

1009 

1010 

1012 

1013 

1006 

1015 

1012 

1959 

1018 

1006 

1022 

1017 

1015 

1012 

1010 

1013 

1012 

1017 

1013 

1016 

1014 

1960 

1013 

1008 

1024 

1021 

1016 

1012 

1013 

1009 

1012 

1005 

1013 

1005 

1013 

MEAN 

1017. 

6  1018. 

9  1020. 

4  1017. 

4  1015. 

7  1013. 

6  1011. 

e  loio. 

8  1013. 

6  1012. 

2  1011. 

4  1015.9 

1014. 

9 

CLINO 

1016. 

4  1019. 

1  1018 

8  1015 

0  1015. 

6  1013. 

4  1010. 

2  1010. 

2  1012 

9  1010. 

3  1013. 

3  1014.6 

1014. 

1 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

-21.6 

-22.8 

-19.9 

-13.8 

- 

1952 

-18.2 

-27.7 

-19.4 

-13.2 

- 

1953 

-22.3 

-25.5 

-23.0 

-13.1 

- 

1954 

-16.2 

-21.9 

-19.4 

-  6.2 

1955 

-23.5 

-25.4 

-20.4 

-15.0 

- 

1956 

-15.1 

-24.4 

-23.2 

-12.7 

- 

1957 

-13.8 

-20.3 

-23.1 

-10.2 

- 

1958 

-26.6 

-20.0 

-13.5 

-11.6 

- 

1959 

-11.8 

-16.7 

-25.3 

-13.4 

- 

1960 

-22.3 

-21.8 

-11.4 

-15.8 

- 

MEAN 

-19.1 

-22.7 

-19.9 

-12.5 

- 

CLINO 

-21.5 

-22.0 

-19.9 

-12.2 

- 

JUL 

10.1 
10.4 
12.5 
11.6 


12.9 
12.7 

10.4 


11.4 
10.8 


4.0  -  2.2 

5.3  -  2.5 

5.0  -  4.3 
3.9 


7.2   -16.5 


2.8   -  8.0 
4.2   -  4.6 


-  7.0 

-  7.5 

-  7.6 


-20.5 

-21.0 

-  7.9 

-17.0 

-27.4 

-  7.1 

-16.5 

-18.9 

-  7.7 

-11.5 

-23.5 

-  6.2 

-17.5 

-16.8 

-  7.1 

-15.3 

-21.1 

-  7.3 

-14.2 

-20.1 

-  7.4 

PRECIPITATION  MM 


1951 

3 

1952 

124 

1953 

25 

1954 

12 

1955 

21 

1956 

56 

1957 

87 

1958 

2 

1959 

60 

1960 

69 

MEAN 

45 

CLINO 

21 

20.2 
13 


436 
178 
365 

277 

369 
363 
249 
273 
289 

296.5 
260 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


ARALSKOYE  MORYE 
NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  357*6   46  47N   61  40E    56  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1027 

1034 

1027 

1018 

1013 

1012 

1007 

1014 

1017 

1021 

1029 

1023 

1020 

1952 

1026 

1024 

1019 

1020 

1018 

1011 

1008 

1012 

1020 

1024 

1036 

1033 

1021 

1953 

1025 

1019 

1019 

1025 

1014 

1010 

1010 

1014 

1016 

1022 

1029 

1027 

1019 

1954 

1024 

1026 

1030 

1020 

1018 

1013 

1006 

1009 

1017 

1022 

1033 

1034 

1021 

1955 

1030 

1020 

1024 

1023 

1016 

1010 

1006 

1009 

1018 

1025 

1024 

1023 

1019 

1956 

1028 

1026 

1029 

1018 

1013 

1012 

1008 

1013 

1017 

1022 

1023 

1029 

1020 

1957 

1028 

1031 

1022 

1026 

1018 

1013 

1008 

1012 

1018 

1023 

1026 

1023 

1021 

1958 

1026 

1021 

1019 

1018 

1017 

1011 

1007 

1010 

1015 

1023 

1029 

1026 

1019 

1959 

1030 

1019 

1024 

1018 

1020 

1010 

1007 

1007 

1014 

1022 

1030 

1035 

1020 

1960 

1023 

1025 

1026 

1021 

1017 

1010 

1009 

1010 

1020 

1023 

1031 

1032 

1021 

MEAN 

1026.9  1024. 

5  1023.9  1020. 

7  1016.4  1011.2  1007. 

6  1011.0 

1017.2  1022. 

7  1029. 

0  1028.5 

1020 

TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

-15.4 

-20.3 

-  2.0 

12.6 

19.0 

23.0 

26.8 

23.8 

17.8 

6. 

8 

- 

4.0 

-  2 

1952 

-12.8 

-10.1 

-  4.7 

6.5 

19.0 

23.5 

28.6 

25.8 

18.2 

8. 

.0 

- 

5.3 

-11 

1953 

-10.4 

-  4.9 

-  0.6 

9.7 

18.4 

21.6 

26.5 

25.3 

18.1 

5. 

.8 

- 

4.8 

-  8 

1954 

-16.4 

-18.2 

-11.0 

7.7 

16.0 

21.9 

27.1 

23.9 

18.1 

10. 

.0 

- 

0.2 

-  9 

1955 

-11.0 

-  7.1 

-  1.8 

7.4 

19.4 

26.2 

25.6 

24.0 

17.1 

8. 

.1 

- 

2.0 

-  8 

1956 

-15.6 

-14.2 

-  6.2 

9.6 

16.1 

22.0 

26.4 

25.0 

14.9 

9. 

.0 

1.6 

-  6 

1957 

-17.1 

-13.5 

-  4.9 

7.7 

19.8 

24.6 

23.2 

23.2 

21.2 

9, 

,6 

- 

2.9 

-  3 

1958 

-  8.2 

-  3.2 

-  0.2 

6.5 

15.3 

24.2 

25.4 

23.8 

15.0 

7. 

.5 

- 

1.3 

-10 

1959 

-12.6 

-  9.4 

-  5.0 

9.2 

17.6 

23.2 

24.4 

22.8 

17.4 

4, 

,9 

- 

5.3 

-15 

1960 

-  9.0 

-  8.7 

-10.8 

7.8 

13.1 

24.4 

23.7 

23.0 

15.8 

7. 

.1 

- 

4.9 

-10 

7.7   -  2.9   -  8.7 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FE 

1951  12 

1952  9  1 

1953  11  1 

1954  5  1 

1955  2  1 

1956  6 

1957  13 

1958  4 

1959  0  1 

1960  13 

MEAN  7.5 


125 
146 
183 


202 
167 
106 
146 


15.4    134.1 


ASIA 


ASHKHABAD 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  38880   37  58N   58  20E   230  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1024 

1027 

1019 

1016 

1012 

1010 

1007 

1010 

1015 

1018 

1023 

1022 

1017 

1952 

1023 

1015 

1015 

1017 

1012 

1010 

1007 

1009 

1016 

1019 

1026 

1027 

1016 

1953 

1020 

1016 

1018 

1018 

1011 

1007 

1008 

1009 

1015 

1023 

1026 

1028 

1017 

1954 

1018 

1022 

1025 

1016 

1013 

1011 

1005 

1009 

1015 

1019 

1025 

1025 

1017 

1955 

1025 

1016 

1018 

1017 

1014 

1009 

1004 

1007 

1014 

1020 

1020 

1019 

1015 

1956 

1022 

1020 

1018 

1014 

1012 

1010 

1006 

1010 

1014 

1020 

1021 

1026 

1016 

1957 

1023 

1022 

1018 

1018 

1011 

1011 

1008 

1010 

1014 

1021 

1023 

1022 

1017 

1958 

1019 

1020 

1014 

1014 

1015 

1008 

1005 

1009 

1013 

1020 

1029 

1022 

1016 

1959 

1022 

1020 

1022 

1015 

1012 

1009 

1006 

1005 

1010 

1019 

1026 

1028 

1016 

1960 

1021 

1020 

1021 

1015 

1015 

1008 

1007 

1007 

1015 

1019 

1023 

1027 

1017 

MEAN 

1021. 

7  1019. 

8  1018.8  1016.0  1012. 

7  1009. 

3  1006. 

3  1008.5 

1014.1 

1019. 

8  1024. 

2  1024.6 

1016. 

3 

CLINO 

1022. 

3  1019. 

9  1018.0  1015.6  1012. 

5  1008. 

9  1005. 

8  1008.6 

1014.1 

1019. 

6  1023. 

8  1023.9 

1016. 

0 

TEMPERATURE  OEG  C 
YEAR    JAN 


1951 

1.7 

1952 

3.0 

1953 

6.0 

1954 

3.2 

1955 

4.6 

1956 

1.5 

1957 

-  0.2 

1958 

6.8 

1959 

1.5 

1960 

5.5 

MEAN 

3.4 

CLINO 

2.1 

EB 

MAR 

2, 

,9 

9.5 

7, 

.0 

8.8 

10 

,3 

8.0 

1, 

.3 

4.8 

9, 

,9 

9.6 

3, 

.9 

7.2 

4, 

.8 

9.8 

8, 

,4 

12.6 

1. 

,8 

6.9 

9, 

.2 

4.9 

PRECIPITATION  MM 


YEAR 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 

1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


23.4 
23.0 


28.0    31.8 


28.3 
28.6 


31.1 

30. 

.1 

23.0 

31.8 

29. 

,1 

23.3 

32.2 

30. 

.5 

24.6 

31.6 

29, 

.8 

23.6 

29.2 

28. 

.5 

24.1 

31.0 

28. 

,4 

23.0 

29.8 

30. 

.6 

25.1 

30.4 

29, 

.2 

23.1 

4.5   -  1.5 


16.2 
15.8 


21.6    28.2 


202 
293 
292 
254 

214 

174 
235 
210 
225 
142 

224.1 
210 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


BALKHASH  SOVIET  UNION  WMO  35796   46  54N   75  00E   423  M 

NOTES  ON  PAGE  439 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1033 

1037 

1031 

1019 

1013 

1011 

1010 

1014 

1017 

1021 

1031 

1029 

1022 

1952 

1032 

1032 

1024 

1019 

1017 

1010 

1008 

1014 

1018 

1025 

1037 

1037 

1023 

1953 

1032 

1027 

1023 

1022 

1015 

1011 

1009 

1011 

1015 

1024 

1032 

1033 

1021 

1954 

1029 

1029 

1021 

1018 

1010 

1007 

1006 

1016 

1023 

1023 

1033 

1036 

1021 

1955 

1040 

1027 

1026 

1023 

1014 

inoa 

1004 

1006 

1015 

1025 

1027 

1026 

1020 

1956 

1036 

1029 

1026 

1019 

1012 

1010 

- 

1013 

1015 

1023 

1027 

1033 

- 

1957 

1032 

1036 

1026 

1023 

1017 

1010 

1005 

1011 

1018 

1024 

1028 

1028 

1022 

1958 

1034 

1028 

1023 

1020 

1017 

1013 

1005 

1011 

1016 

1024 

1031 

1030 

1021 

1959 

1033 

1028 

1027 

1018 

1018 

1009 

1005 

1006 

1013 

1022 

1032 

1038 

1021 

1960 

1031 

1029 

1027 

1022 

1018 

1010 

1008 

1009 

1018 

1024 

1033 

1036 

1022 

MEAN 

1033.2  1030.2  1025.4  1020. 

3  1015. 

1009. 

9  1006. 

7  1011. 

1016.8  1023.5  1031. 

1032.6 

1021 

LINO 

1031.8  1029.6  1025.8  1020. 

8  1014.6  1008 

7  1005 

1  1008.7  1016.3  1023.2  1030.4  1032.6 

1020 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC 

1951  -15.4   -21.4   -  7.4    11.0    19.2    22.6  26.2  21.1  16.7  5.9  -  4.5   -  5.8 

1952  -12.8   -12.0   -  6.3     6.7    16.8    21.6  25.5  24.6  15.6  4.8  -10.5   -14.6 

1953  -15.5   -  8.9   -  1.6     7.5    18.6    22.3  26.0  20.4  18.2  4.6  -  8.4   -11.6 

1954  -16.5   -16.2   -  9.0     6.6    13.0    18.3  23.1  23.2  15.6  7.3  -  3.6   -12.3 

1955  -14.0   -12.7   -  6.2     5.4    18.6    25.2  24.8  23.6  15.4  6.2  -  1.9   -  9.3 

■3  27.0  23.3  14.4  7.4     0.1 

.0  23.2  20.8  17.8  7.0  -  3.8 

.9  23.0  21.3  14.1  5.2  -  3.6 


1956 

-18 

2 

-13 

3 

-  5 

1 

9 

6 

16 

U 

1957 

-18 

4 

-15 

8 

-  5 

8 

5 

9 

15 

6 

1958 

-14 

4 

-10 

2 

-  3 

8 

5 

7 

12 

9 

1959 

-12 

2 

-12 

0 

-  4 

6 

9 

0 

14 

4 

1960 

-13 

1 

-12 

1 

-11 

8 

6 

3 

11 

8 

MEAN 

-15 

1 

-13 

5 

-  6 

2 

7 

4 

15 

.7 

LINO 

-14 

8 

-13 

2 

-  5 

4 

7 

H 

16 

2 

10.8 

5.9 

9.0 

5.0 

10.8 

4.9 

16.3 

5.1 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1951  9  4  1  0  5  15  2  6  3  32  15  13  105 

1952  3  7  20  14  4  27  27  1  8  4        1  14  130 

1953  6  17  7  18  8  6  6  32  0  18  14  24  156 

1954  16  6  13  5  0  55  10  9  40  0       3  4  161 

1955  13  14  5  9  2  0  20  0  2  0  9  15  89 

1956  4  8  6  13  7  16  0  2  0  11       2  8  77 

1957  10  3  13  4  0  10  18  26  0  14  26  19  143 

1958  16  7  10  37  33  28  3  43  1  6       8  10  202 

1959  2  8  12  36  3  14  9  10  0  3  13  7  117 

1960  14  5  14  7  11  16  33  7  0  12  6  8  133 

MEAN  9.3  7.9  10.1  14.3  7.3  18.7  12.8  13.6  5.4  10.0  9.7  12.2  131. 


ASIA 


BARNAUL 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  29838   53  20N   83  42E   196  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR    JAN 


1951 

1032 

1032 

1028 

1022 

1014 

1010 

1008 

1013 

1019 

1022 

1028 

1024 

1021 

1952 

1031 

1038 

1026 

1017 

1018 

1010 

1010 

1010 

1017 

1020 

1036 

1033 

1022 

1953 

1031 

1030 

1021 

1025 

1016 

1008 

1007 

1012 

1016 

1019 

1031 

1031 

1021 

1954 

1031 

1030 

1031 

1025 

1016 

1010 

1008 

1008 

1016 

1023 

1030 

1042 

1023 

1955 

1035 

1027 

1027 

1024 

1016 

1012 

1005 

1008 

1016 

1027 

1025 

1024 

1021 

1956 

1036 

1034 

1028 

1020 

1011 

1010 

1006 

1009 

1014 

1020 

1032 

1033 

1021 

1957 

1028 

1034 

1027 

1020 

1017 

1011 

1007 

1012 

1022 

1022 

1023 

1023 

1021 

1958 

1036 

1026 

1027 

1020 

1016 

1014 

1005 

1012 

1015 

1022 

1028 

1028 

1021 

1959 

1034 

1027 

1026 

1018 

1017 

1009 

1005 

1007 

1014 

1020 

1032 

1036 

1020 

1960 

1031 

1029 

1025 

1024 

1018 

1010 

1006 

1010 

1018 

1022 

1030 

1033 

1021 

MEAN 

1032.5 

1030. 

7  1026.6 

1021.5 

1015.9 

1010.4  1006. 

7  1010.1 

1016.7 

1021.7 

1029.5  1030.7 

1021. 

1 

LINO 

1032.0 

1030. 

7  1025.6 

1021.4 

1015.2 

1009.7  1005. 

9  1011.1 

1016.6 

1022.2 

1028.3  1031.1 

1020. 

8 

TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

-19.9 

-23.7 

-  7.3 

1952 

-14.4 

-17.9 

-10.4 

1953 

-16.3 

-13.9 

-  4.1 

1954 

-21.3 

-20.1 

-12.0 

1955 

-16.1 

-16.1 

-  9.8 

1956 

-21.0 

-19.7 

-  9.8 

1957 

-17.5 

-14.9 

-10.1 

1958 

-17.5 

-  9.1 

-11.9 

1959 

-16.6 

-13.3 

-  5.3 

1960 

-17.3 

-13.0 

-12.8 

MEAN 

-17.8 

-16.2 

-  9.4 

CLINO 

-17.7 

-16.3 

-  9.1 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1951  16  21 

1952  12  2 

1953  22  8 

1954  23  36 

1955  23  28 

1956  16  11 

1957  37  32 

1958  19  41 

1959  12  16 

1960  28  20 

MEAN  20.8  21. 

CLINO  19  18 


18.8  21.4 

19.1  23.1 

17.4  18.0 

20.6  20.4 


18.0 
18.0 


15 

3 

13 

0 

18 

2 

13 

1 

16 

9 

14 

1 

18 

8 

11 

8 

19 

5 

9 

9 

18 

2 

9 

8 

16 

5 

11 

7 

17 

5 

9 

5 

1.6   -17.3 


5.1  -  6.5  -13.8 

3.4  -  6.6  -  9.0 

3.1  -  3.9  -13.9 

2.7  -12.9  -19.0 

1.1  -11.2  -14.6 

3.0  -  9.4  -14.1 

3.3  -  8.6  -15.3 


14.8 

1 

0 

12.5 

2 

9 

22.7 

-  0 

5 

14.1 

2 

3 

257 
345 
473 
463 
331 

489 
520 
483 
532 

604 

449.7 
464 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


BEREZOVO  SOVIET  UNION  WMO  23631   63  56N   65  03E 

NOTES  ON  PAGE  439 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1018 

1025 

1016 

1017 

1011 

1011 

1008 

1017 

1009 

1013 

1010 

1004 

1013 

1952 

1012 

1034 

1021 

1013 

1014 

1010 

1010 

1007 

1015 

1015 

1032 

1020 

1017 

1953 

1013 

1026 

1005 

1024 

1013 

1011 

1008 

1016 

1004 

1011 

1024 

1014 

1014 

1954 

1017 

1022 

1016 

1018 

1021 

1009 

1012 

1006 

1011 

1007 

1025 

1031 

1016 

1955 

1009 

1022 

1021 

1022 

1009 

1009 

1009 

1009 

1017 

1008 

1007 

1016 

1013 

1956 

1022 

1040 

1020 

1018 

1012 

1013 

1003 

1006 

1001 

1010 

1019 

1020 

1015 

1957 

1010 

1025 

1016 

1016 

1015 

1008 

1014 

1014 

1013 

1007 

1009 

1001 

1012 

1958 

1022 

1014 

1018 

1020 

1014 

1017 

1008 

1012 

1006 

1009 

1012 

1016 

1014 

1959 

1015 

1013 

1011 

1016 

1014 

1011 

1011 

1009 

1001 

1009 

1026 

1026 

1014 

1960 

1021 

1010 

1019 

1021 

1021 

1010 

1015 

1011 

1013 

1008 

1018 

1024 

1016 

MEAN 

1015.9  1023. 

1016.3  1018.5  1014.4  1010.9  1009. 

8  1010.7  1009.0  1009. 

7  1018. 

1017.2 

1014 

13.9 

- 

2.2 

22.1 

- 

4.7 

13.2 

- 

2.9 

17.8 

- 

2.8 

29.8 

- 

4.4 

16.6 

_ 

3.8 

20.6 

- 

3.7 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV 

1951  -21.7  -23.6  -12.9     3.1     3.0  11.3  17.7  13.8  8.4  0.0  -11.0 

1952  -16.2  -17.0  -21.5  -  7.0     1.0  11.3  18.0  11.6  8.5  -  5.0  -18.2 

1953  -21.6  -21.8  -15.8     3.5     5.0  12.8  17.7  16.8  4.0  -  2.8  -19.8 

1954  -19.6  -24.1  -12.0  -  1.6     3.8  12.9  19.0  11.7  8.4  0.5  -14.3 

1955  -14.8  -25.3  -20.2  -  2.0     6.1  13.2  16.2  11.3  5.6  1.6  -14.9 

1956  -21.3  -23.0  -  8.4  -  9.4     5.8  12.4  17.0  14.2  3.3  -  4.3  -15.2 

1957  -20.3  -18.9  -21.6  -  4.6     5.9  13.3  17.3  16.6  10.2  -  2.8  -18.4 

1958  -19.0  -20.6  -20.5  -  6.8  -  0.7  12.5  14.9  13.2  2.2  -  1.3  -10.5   -27.2 

1959  -16.9  -20.7  -  9.7  -  9.2     4.1  13.1  18.1  13.7  6.7  -  5.0  -11.0   -17.6 

1960  -25.8  -22.2  -21.1  -  3.4     1.6  12.1  15.2  11.2  7.0  -  6.3  -13.9   -18.0 

MEAN  -19.7  -21.7  -16.4  -  3.7     3.6  12.5  17.1  13.4  6.4  -  2.5  -14.7   -19.7 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC 

1951  25  8      23      31  55  33  140  14  70  32  24 

1952  26  4      17      34  14  56  16  84  38  40       S 

1953  23  13      23       6  72  43  24  40  61  68  11 

1954  16  13      14      22  38  94  62  85  74  53  5! 

1955  19  24      12       24  67  136  69  61  36  37  44 

1956  17  6       7      24  41  53  70  70  80  35  4C 

1957  13  16      17      12  49  96  65  37  39  54  61 

1958  20  34      20      29  34  33  50  81  82  67  2! 

1959  25  12      12      31  56  28  35  48  68  50  15 

1960  20  41      22      17  18  100  28  47  78  36       ? 

MEAN     20.4  17.1    16.7    23.0  44.4  67.2  55.9  56.7  62.6  47.2  27.1    26.2    464.5 


26 

481 

22 

360 

11 

395 

21 

525 

11 

540 

51 

494 

57 

516 

32 

507 

15 

395 

16 

432 

ASIA 


BERING  ISLAND  SOVIET  UNION  WMO  32618   55  12N  165  59E     6 

NOTES  ON  PAGE  439 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 

1951  1000  1000  1010  1009  1007  1011  -1009  1012  1015  999  1000  1002  1006 

1952  1001  1001  1007  1006  1005  1005  1011  1011  1012  1006  998  996  1005 

1953  1001  1001  1009  1003  1010  1010  1016  1008  1015  1005  994  1003  1006 

1954  1006  -  1005  1015  1000  1014  1012  1007  1008  1014  1000  1008 

1955  ____________ 

1956  -------_____ 

1957  --_-------_- 

1958  ------    ioil    1012    1011       -      -    1013 

1959  1009       -    1016    1007    1011    1011    1016    1013    1009    1008    1001    1008 

1960  -    1000    1005    1010    1013    1012    1009    1006       -       _       _     996 

MEAN   1003.4     -    1008.7  1008.3  1007.7  1010.5  1012.0  1009.9  1011.7  1006.4   998.6  1003.7 
CLINO    999.8  1001.4  1004.9  1006.5  1010.1  1011.3  1010.1  1009.4  1011.1  1007.0  1003.8   998.9   1006. 

TEMPERATURE  DEG  C 


11.4  9.0  4.6  -  0.6  -  3.4  1.7 

11.1  9.0  4.6  -  4.0  -  5.4  1.1 

10.3  9.2  3.7  -  1.3  -  4.4  1.3 

11.0  8.8  4.7  -  0.7  -  2.6 


8.2  10. 

.2  5.4  9.6  13. 

.1  4.9  9.2  10. 

.2  5.2  9.2  11. 

.0  5.1  8.7  10. 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1958  47      17      39      28      62  32  44  41      37     112      79      48      586 

1959  93      19      12      26      13  56  39  62     100      67      60      61      608 

1960  58      26      33      32     123  24  59  53      60      83      29      45      625 


1951 

-  5.7 

-  6.2 

- 

4.2 

-  1.8 

1952 

-  5.9 

-  7.3 

- 

4.9 

-  0.8 

1953 

-  6.0 

-  7.1 

- 

4.6 

-  1.1 

1954 

-  4.7 

- 

- 

3.8 

0.8 

1955 

- 

- 

" 

" 

1956 

- 

- 

_ 

_ 

1957 

- 

- 

_ 

- 

1958 

- 

- 

_ 

- 

1959 

-10.6 

- 

- 

2.5 

0.2 

1960 

- 

-  4.9 

- 

1.0 

-  0.2 

MEAN 

-  6.6 

_ 

_ 

3.5 

-  0.5 

CLINO 

-  3.5 

-  3.9 

- 

3.2 

-  1.0 

9.6 

- 

- 

-12.3 

9.1 

5.0 

0.2 

-  2.6 

- 

- 

- 

-  2.6 

9.1 

4.5 

-  1.3 

-  4.8 

9.1 

4.6 

0.3 

-  2.4 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


BLAGOVESHCHENSK. 
NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  31510   50  16N  127  30E   137  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1026 

1026 

1014 

1011 

1004 

1005 

1003 

1001 

1011 

1015 

1020 

1020 

1013 

1952 

1022 

1026 

1019 

1011 

1007 

1002 

1006 

1007 

1010 

1015 

1023 

1025 

1014 

1953 

1025 

1022 

1019 

1012 

1007 

1004 

1001 

1006 

1011 

1018 

1022 

1025 

1014 

1954 

1024 

1024 

1018 

1012 

1006 

1007 

1008 

1008 

1010 

1018 

1022 

1026 

1015 

1955 

1023 

1018 

1019 

1011 

1008 

1002 

1002 

1009 

1009 

1018 

1019 

1016 

1013 

1956 

1019 

1024 

1022 

1004 

1002 

1004 

1004 

1007 

1007 

1015 

1021 

1028 

1013 

1957 

1024 

1026 

1019 

1011 

1005 

1007 

1002 

1007 

1010 

1015 

1020 

1021 

1014 

1958 

1024 

1024 

1014 

1009 

1006 

1004 

1002 

1010 

1011 

1019 

1019 

1023 

1014 

1959 

1020 

1025 

1019 

1008 

1006 

1005 

1003 

1003 

1011 

1016 

1021 

1023 

1013 

1960 

1026 

1017 

1020 

1011 

1007 

1004 

1005 

1006 

1009 

1021 

1022 

1022 

1014 

MEAN 

1023. 

3  1023. 

2  1018.3 

1010. 

0  1005. 

8  1004.4 

1003. 

6  1006.4  1009. 

9  1017. 

0  1020. 

9  1022.9 

1013. 

8 

CLINO 

1022. 

8  1022. 

4  1017.4 

1009. 

7  1005. 

9  1004.1 

1003 

8  1006.7  1011. 

0  1015. 

8  1020. 

3  1022.2 

1013. 

5 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

-26 

1 

-19.2 

-10 

3 

3 

3 

1952 

-26 

8 

-24.2 

-10 

8 

3 

7 

1953 

-25 

1 

-18.2 

-  8 

6 

3 

8 

1954 

-27 

3 

-17.4 

-  9 

8 

2 

6 

1955 

-22 

3 

-23.3 

-14 

8 

0 

1 

1956 

-25 

4 

-21.2 

-10 

2 

1 

0 

1957 

-23 

2 

-19.3 

-11 

1 

3 

1 

1958 

-24 

2 

-17.8 

-10 

8 

0 

8 

1959 

-25 

1 

-15.9 

-  2 

4 

3 

7 

1960 

-25 

9 

-16.6 

-10 

.6 

1 

0 

MEAN 

-25 

1 

-19.3 

-  9 

.9 

2 

3 

CLINO 

-24 

2 

-19.0 

-  9 

>6 

2 

•  6 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1951  7  1 

1952  4  2 

1953  8  1 

1954  6  0 

1955  8  15 

1956  2  1 

1957  8  7 

1958  6  1 

1959  6  2 

1960  6  3 

MEAN  6.1  3. 

CLINO  5  3 


10.7    18.4 


21 

4 

19.0 

10 

8 

2 

9 

-  7 

4 

-17 

2 

20 

8 

20.6 

11 

5 

1 

6 

-14 

0 

-24 

5 

21 

0 

18.5 

12 

0 

3 

0 

-12 

4 

-23 

2 

23 

8 

20.9 

11 

8 

1 

3 

-11 

3 

-21 

0 

21 

2 

20.3 

11 

9 

2 

4 

-  9 

6 

-16 

0 

20 

4 

20.2 

11 

4 

2 

2 

-12 

2 

-23 

2 

19 

.8 

17.2 

10 

5 

2 

.4 

-  8 

5 

-19 

0 

21 

.8 

18.4 

12 

4 

2 

4 

-  7 

9 

-18 

0 

19 

0 

20.3 

14 

9 

3 

3 

-12 

8 

-20 

3 

22 

.5 

19.3 

11 

6 

1 

.3 

-13 

4 

-25 

8 

21 

.2 

19.5 

11 

9 

2 

.3 

-11 

.0 

-20 

8 

21 

,7 

19.3 

12 

.3 

2 

6 

-11 

.6 

-21 

4 

102 
107 


134 

2 

31 

135 

125 

96 

92 

134 

7 

34 

122 

144 

118 

89 

90 

96 

165 

189 

117 

24 

99 

94.7 

118.9 

116 

100 

120 

106 

1.1 

0.1 


742 
479 
629 
363 
686 

532 
474 
559 
654 

487 

560.5 
534 


ASIA 


BOLSHAYA  YELAN 
NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  32150   46  55N  142  44E 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 


1011 
1010 

1002 

1008 
1007 
1006 
1008 


1012 
1010 
1003 

1005 
1011 
1013 
1012 

1007 


1009 
1010 
1010 

1012 
1007 
1004 
1014 
1010 


1008 
1007 
1006 

1002 
1005 
1006 
1004 
1008 


1010 
1003 
1010 

1001 
1006 
1005 
1006 
1009 


1007 
1010 
1003 

1006 
1006 
1004 
1006 
1008 


1006 
1009 
1001 

1008 
1005 
1004 
1002 
1005 


1005 
1007 
1006 

1006 
1007 
1008 
1006 
1006 


1007 
1007 
1009 

1008 
1007 
1008 
1007 
1007 


1010 
1014 
1009 

1012 
1007 
1014 
1010 
1016 


1009  1011 

1010  1008     1009 
1008    1001     1006 


1009 
1009 
1012 
1010 
1014 


1006 
1007 
1008 
1007 
1005 


1951 

-15.7 

-15 

0 

1952 

- 

- 

1953 

- 

-14 

7 

1954 

-17.3 

-11 

1 

1955 

-15.3 

-12 

3 

1956 

-14.1 

-  9 

9 

1957 

-12.3 

-12 

3 

1958 

-12.6 

-12 

7 

1959 

-16.4 

-10 

9 

1960 

-15.4 

-12 

3 

15.4 

16.6 

13.8 

12.8 

15.0 

13.6 

18.9 

16.8 

12.9 

12.6 

14.3 

13.6 

15.8 

16.2 

12.4 

15.4 

15.8 

13.7 

15.6 

16.7 

12.8 

14.6 

18.5 

14.1 

6.2   -  1.4 


2.2   -  8.3 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1006 
1007 
1008 
1008 
1009 


MEAN   1007.6  1009.6  1009.3  1006.2  1006.3  1006.3  1005.0  1006.4  1007.5  1011.5  1010.1  1006.6   1007.7 
TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG     SEP     OCT      NOV      DEC     MEAN 


5.6  -  7.0  -10.0 

6.0  -  2.1  -  7.0 

6.6  -  1.1  -  6.3 

7.6  -  1.3  -  8.5 

6.4  -  0.5  -  6.9 


1951     13 

1952 

1953 

1954  15 

1955  23 


1956 
1957 
1958 
1959 
1960 


24 


136 
118 


135 
194 


174 
38 


114 
139 


703 
860 


777 
856 
830 


54.5    84.0    98.8   117.9 


50.9    745.4 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


BOMNAK 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  31253   54  43N  128  56E   357  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1027 

1028 

1016 

1014 

1004 

1006 

1005 

1005 

1015 

1015 

1022 

1022 

1015 

1952 

1023 

1027 

1018 

1013 

1008 

1005 

1008 

1009 

1012 

1016 

1025 

1026 

1016 

1953 

1028 

1023 

1020 

1014 

1010 

1007 

1005 

1006 

1010 

1018 

1022 

1027 

1016 

1954 

1026 

1023 

1018 

1013 

1009 

1009 

1009 

1009 

1011 

1020 

1024 

1029 

1017 

1955 

1025 

1021 

1020 

1011 

1010 

1004 

1003 

1011 

1010 

1019 

1020 

1018 

1014 

1956 

1021 

1027 

1023 

1004 

1003 

1007 

1007 

1007 

1011 

1015 

1022 

1030 

1015 

1957 

1028 

1030 

1021 

1011 

1006 

1007 

1005 

1010 

1011 

1015 

1021 

1025 

1016 

1958 

1027 

1027 

1015 

1010 

1007 

1005 

1005 

1012 

1012 

1019 

1019 

1026 

1015 

1959 

1023 

1025 

1021 

1010 

1008 

1008 

1004 

1007 

1013 

1019 

1022 

1023 

1015 

1960 

1028 

1017 

1021 

1012 

1010 

1006 

1006 

1007 

1011 

1021 

1022 

1024 

1015 

MEAN 

1025.6  1024. 

8  1019 

3  1011.2  1007. 

5  1006. 

4  1005. 

7  1008. 

S  1011. 

6  1017. 

7  1021 

9  1025.0 

1015 

CLINO 

1022.0  1022. 

3  1018, 

4  1011. 

1006. 

6  1004. 

9  1005. 

1  1008. 

1  1012. 

3  1016. 

8  1020 

6  1021.4 

1014 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951  -32 

1952  -36 

1953  -31.9   -2 

1954  -35.0   -2 

1955  -31.2   -2 


27.7   -14.2 


29.5   -15.6 


1956 

-34 

6 

-26 

0 

-15 

6 

- 

3 

8 

1957 

-33 

0 

-24 

0 

-14 

1 

- 

0 

6 

1958 

-34 

2 

-25 

0 

-15 

8 

- 

? 

4 

1959 

-34 

7 

-21 

S 

-  9 

4 

- 

0 

9 

1960 

-35 

0 

-24 

7 

-15 

6 

- 

3 

7 

MEAN 

-33 

9 

-25 

4 

-14 

4 

_ 

1 

9 

CLINO 

-32 

4 

-24 

4 

-13 

6 

- 

1 

5 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB 

1951  3  2 

1952  5  2 

1953  6  1 

1954  4  9 

1955  4  4 

1956  1  2 

1957  1  3 

1958  3  0 

1959  2  4 

1960  0  5 

MEAN  2.9  3. 

CLINO  4  3 


JUL 

18.4 
18.5 
15.1 
20.7 
16.4 

17.4 
17.8 
16.2 


207 

129 

44 

156 

244 

276 

36 

119 

188 

225 

78 

116 

108 

87 

171 

31 

192 

171 

95 

137 

136.3 

144 

113 

130 

8.0   -  3.9 


8.0   -  2.9 


-18.8 
-23.8 
-20.8 


-18.3   -30.5 


1.3   -20.6   -29.0 
4.9   -20.6   -33.0 


3.4   -19.9   -30.1 
2.7   -20.0   -30.2 


5.5 
4.9 


634 
433 
727 
482 
726 

647 
539 
586 
658 
492 

592. 
546 


ASIA 


BRATSK  SOVIET  UNION  WMO  30309   56  04N  101  50E   326  M 

NOTES  ON  PAGE  439 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1036 

1033 

1024 

1021 

1014 

1009 

1008 

1011 

1022 

1021 

1024 

1026 

1021 

1952 

1028 

1038 

1025 

1017 

1016 

1008 

1008 

1011 

1018 

1019 

1034 

1035 

1021 

1953 

1035 

1035 

1023 

1025 

1014 

1010 

1007 

1011 

1018 

1020 

1031 

1028 

1021 

1954 

1030 

1031 

1029 

1020 

1014 

1009 

1007 

1009 

1018 

1022 

1029 

1044 

1022 

1955 

1038 

1026 

1027 

1021 

1014 

1009 

1005 

1010 

1015 

1024 

1024 

1026 

1020 

1956 

1034 

1037 

1027 

1017 

1011 

1008 

1005 

1010 

1015 

1019 

1038 

1042 

1022 

1957 

1029 

1040 

1028 

1017 

1013 

1011 

1009 

1012 

1020 

1020 

1023 

1023 

1020 

1958 

1036 

1031 

1026 

1017 

1015 

1010 

1007 

1013 

1018 

1021 

1023 

1026 

1020 

1959 

1032 

1031 

1023 

1015 

1013 

1010 

1005 

1008 

1015 

1020 

1029 

1034 

1020 

1960 

1033 

1023 

1025 

1017 

1016 

1008 

1005 

1008 

1017 

1021 

1026 

1035 

1020 

MEAN   1033.1  1032.5  1025.7  1018.7  1014.0  1009.2  1006.6  1010.3  1017.6  1020.7  1028.1  1031.9 
TEMPERATURE  DEG  C 


17.8  12.7  8.3  -  0.3  -  8.5  -16.3  -  2.2 

19.0  15.2  8.1  -  1.2  -19.2  -26.8  -  3.0 

20.1  15.1  9.8  0.9  -14.0  -15.9  -  0.9 

17.4  17.2  8.0  0.4  -12.4  -25.8  -  2.7 

18.2  16.8  6.2  0.2  -  7.4  -18.0  -  1.7 

19.5  14.9  7.7  0.7  -14.8  -26.6  -  2.8 

16.6  14.0  6.7  -  0.1  -12.5  -15.2  -  2.5 

18.3  15.4  6.2  0.0  -  6.7  -16.5  -  1.6 

17.9  15.6  9.0  -  1.4  -14.8  -23.7  -  1.9 
18.3  14.4  8.2  -  1.6  -12.6  -22.4  -  2.4 

18.3  15.1  7.8  -  0.2  -12.3  -20.7  -  2.2 


151 
124 


1951 

-27 

8 

-23 

6 

-11 

4 

1952 

-17 

8 

-22 

7 

-13 

4 

1953 

-24 

2 

-23 

2 

-  8 

0 

1954 

-23 

1 

-23 

2 

-12 

4 

1955 

-22 

0 

-22 

2 

-15 

3 

1956 

-23 

6 

-22 

6 

-12 

6 

1957 

-21 

2 

-27 

4 

-13 

3 

1958 

-22 

1 

-21 

2 

-13 

.2 

1959 

-22 

9 

-18 

0 

-  6 

9 

1960 

-27 

3 

-14 

2 

-14 

2 

PRECIPITATION  MM 


1951 

15 

1952 

30 

1953 

26 

1954 

23 

1955 

5 

1956 

29 

1957 

10 

1958 

23 

1959 

22 

1960 

17 

21 

384 

21 

476 

16 

278 

16 

358 

12 

446 

5 

277 

18 

274 

25 

277 

22 

352 

18 

453 

7.9    15.0 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


CAPE  CHELYUSKIN 
NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  20292   77  43N  104  17E 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1015 

1019 

1023 

1018 

1014 

1008 

1014 

1006 

1013 

1004 

1003 

1008 

1012 

1952 

1017 

1026 

1024 

1020 

1011 

1015 

1004 

1009 

1011 

1009 

1026 

1022 

1016 

1953 

1025 

1019 

1004 

1014 

1016 

1010 

1011 

1009 

1002 

1013 

1020 

1005 

1012 

1954 

1016 

1016 

1007 

1014 

1026 

1014 

1007 

1011 

1011 

1010 

1011 

1021 

1014 

1955 

1004 

1031 

1036 

1018 

1019 

1011 

1009 

1004 

1014 

1002 

1016 

1014 

1015 

1956 

1021 

1028 

1010 

1027 

1015 

1007 

1012 

1017 

1007 

1011 

1022 

1025 

1017 

1957 

1005 

1034 

1026 

1016 

1014 

1011 

1014 

1012 

1013 

1019 

1023 

1011 

1017 

1958 

1018 

1020 

1024 

1016 

1021 

1010 

1012 

1001 

1010 

1011 

1013 

1019 

1015 

1959 

1020 

1000 

1001 

1017 

1016 

1011 

1014 

1017 

1015 

1017 

1017 

1013 

1013 

1960 

1028 

1014 

1021 

1019 

1023 

1008 

1013 

1013 

1013 

1005 

1014 

1010 

1015 

MEAN 

1016. 

9  1020. 

7  1017. 

6  1017. 

9  1017.5  1010. 

5  1011. 

0  1009. 

9  1010.9  1010. 

1  1016. 

5  1014.8 

1014. 

5 

CLINO 

1015. 

4  1018. 

0  1017. 

7  1014. 

4  1014. 

1011. 

2  1010. 

4  1009. 

9  1010.2  1008. 

2  1015. 

0  1016.3 

1013. 

3 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

-34 

0 

-30 

2 

-27 

5 

-21 

4 

-  9 

1952 

-29 

1 

-26 

5 

-29 

3 

-21 

0 

-  9 

1953 

-30 

5 

-25 

7 

-25 

6 

-17 

4 

-  7 

1954 

-26 

4 

-28 

8 

-31 

1 

-19 

3 

-  8 

1955 

-20 

e 

-31 

0 

-29 

5 

-21 

9 

-12 

1956 

-29 

0 

-21 

3 

-24 

1 

-22 

5 

-12 

1957 

-29 

3 

-29 

1 

-29 

0 

-22 

4 

-10 

1958 

-30 

7 

-31 

2 

-29 

5 

-24 

3 

-11 

1959 

-34 

4 

-30 

2 

-25 

6 

-19 

2 

-10 

1960 

-27 

1 

-32 

8 

-32 

8 

-23 

0 

-  8 

MEAN 

-29 

1 

-28 

7 

-28 

,4 

-21 

2 

-10 

CLINO 

-27 

3 

-27 

4 

-28 

.0 

-21 

0 

-  9 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 

1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO      12       14 


3.3 
2.1 
2.5 


0.1 
1.8 


0.8   -  8.6   -21.2 
0.5   -11.4   -19.8 


0.2   -  3.2 
2.1   -  2.5 


0.5   -  0.2   -  2.7 


-  2. 

-  2. 


9.1   -16.3   - 
8.0   -17.7 


4.7   -14.4 


-21.3 
-20.1 


26.6 
27.7 
22.9 
18.0 
29.6 


-15.3   -19.5 
-27.4   -33.6 


-17.6   -25.0 


3.7   -14.6   -22.6   -22.2 


ASIA 


CHIMBAY  SOVIET  UNION  WMO  38262   42  57N   59  49E 

NOTES  ON  PAGE  439 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1026 

1031 

1023 

1017 

1013 

1012 

1008 

1013 

1018 

1021 

1026 

1024 

1019 

1952 

1025 

1019 

1018 

1019 

1015 

1012 

1008 

1011 

1019 

1022 

1032 

1031 

1019 

1953 

1023 

1017 

1019 

1022 

1013 

1010 

1009 

1013 

1017 

1024 

1028 

1029 

1019 

1954 

1021 

1025 

1028 

1017 

1016 

1013 

1006 

1010 

1017 

1021 

1030 

1029 

1019 

1955 

1027 

1018 

1020 

1020 

1015 

1010 

1006 

1009 

1017 

1023 

1023 

1021 

1017 

1956 

1026 

1023 

1021 

1015 

1013 

1011 

1008 

1012 

1017 

1022 

1022 

1029 

1018 

1957 

1026 

1026 

1020 

1022 

1015 

1012 

1009 

1012 

1016 

1023 

1025 

1023 

1019 

1958 

1022 

1021 

1017 

1016 

1017 

1009 

1006 

1011 

1016 

1023 

1030 

1024 

1018 

1959 

1026 

1019 

1023 

1016 

1016 

1010 

1008 

1008 

1013 

1022 

1029 

1032 

1019 

1960 

1022 

1023 

1024 

1018 

1016 

1010 

1010 

1010 

1018 

1022 

1027 

lu30 

1019 

MEAN   1024.4  1022.2  1021.3  1018.2  1014.9  1010.9  1007.8  1010.9  1016.8  1022.3  1027.2  1027.2   1018.7 
TEMPERATURE  DE6  C 


YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

- 

9.3 

-13 

3 

1 

6 

13 

8 

20.8 

22 

7 

25.8 

22.6 

17.4 

1952 

- 

5.0 

0 

4 

2 

.3 

10 

5 

19.4 

23 

3 

27.4 

24.3 

17.8 

1953 

- 

2.8 

2 

4 

2 

.9 

10 

6 

19.9 

23 

7 

26.1 

24.5 

17.3 

1954 

- 

6.2 

-  8 

7 

-  2 

.8 

11 

3 

19.4 

22 

8 

27.0 

23.5 

17.8 

1955 

- 

4.0 

1 

1 

2 

.9 

10 

.4 

20.7 

25 

1 

26.4 

24.7 

17.9 

1956 

_ 

8.2 

-  6 

7 

0 

.0 

14 

.0 

18.6 

23 

6 

26.9 

24.0 

17.0 

1957 

- 

9.5 

-  3 

8 

3 

.2 

11 

.1 

20.3 

23 

8 

24.7 

23.4 

19.8 

1958 

— 

0.6 

2 

5 

5 

.0 

10 

6 

18.6 

25 

6 

26.2 

23.9 

15.3 

1959 

- 

6.1 

-  4 

0 

1 

9 

13 

.9 

19.2 

24 

4 

24.9 

24.6 

18.4 

1960 

- 

1.9 

-  0 

5 

-  2 

.8 

11 

7 

17.5 

25 

5 

25.1 

24.2 

17.1 

MEAN 

_ 

5.4 

-  3 

1 

1 

,4 

11 

8 

19.4 

24 

1 

26.1 

24.0 

17.6 

LINO 

- 

6.2 

-  4 

1 

2 

.0 

12 

0 

19.6 

24 

2 

26.2 

24.0 

17.5 

8.5  -  0.1  -  0.2 

10.2  -  3.0  -10.1 

7.0  -  1.2  -  3.8 
11.6  0.9  -  5.3 

9.3  3.9  -  1.6 

9.1  4.6  -  5.1 
10.0  0.3  -  0.4 


9.2      9.5 
3.7     10.2 


10.1 
10.1 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR     MAY     JUN     JUL      AUG 

1951  19  2649113 

1952  1  18  26  12  17      14       3       0 

1953  5  12       2  4  19  0       0       0 

1954  6  33  11  6  6       4       0       0 

1955  4  4  10  2  0      17       3       1 

1956  5  10  17  1  27       0       3       0 

1957  13  24  00850 

1958  18  4  26  11  30       3       2      10 

1959  6  18  20  21  0       3       1       4 

1960  8  14                 902474 

MEAN               7.3  11.8  15.1  6.1          11.0            5.4            2.5            2. 

CLINO               7  14  13  12  10                 6                 2                  2 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


CHITA  SOVIET  UNION  WMO  30758   52  01N  113  20E   685  M 

NOTES  ON  PAGE  439 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951  1033  1030 

1952  1026  1034 

1953  1036  1032 

1954  1031  1033 

1955  1035  1025 

1956  1030  1033 

1957  1033  1038 

1958  1034  1029 

1959  1030  1033 

1960  1034  1024 

MEAN  1032.2  1031. 

CLINO  1029.9  1029. 

TEMPERATURE  DEG  C 


1018 

1013 

1007 

1004 

1002 

1004 

1013 

1019 

1020 

1026 

1016 

1023 

1013 

1011 

1004 

1005 

1009 

1015 

1018 

1028 

1034 

1018 

1022 

1020 

1009 

1006 

1004 

1009 

1017 

1020 

1028 

1031 

1020 

1026 

1016 

1012 

1006 

1005 

1009 

1014 

1022 

1026 

1040 

1020 

1025 

1018 

1010 

1004 

1003 

1009 

1012 

1022 

1025 

1024 

1018 

1027 

1011 

1007 

1005 

1003 

1005 

1018 

1020 

1034 

1039 

1019 

1026 

1012 

1008 

1008 

1004 

1010 

1016 

1021 

1026 

1028 

1019 

1022 

1013 

1012 

1008 

1004 

1012 

1014 

1023 

1025 

1027 

1019 

1023 

1013 

1010 

1007 

1004 

1005 

1014 

1019 

1026 

1028 

1018 

1024 

1014 

1012 

1005 

1005 

1008 

1013 

1021 

1026 

1030 

1018 

1023.6 

1014.3  1009.8  1005, 

7  1003. 

9  1008.0 

1014.6 

1020. 

5  1026. 

4  1030.7 

1018. 

4 

1023.4 

1015.0  1009.4  1005 

3  1003 

8  1007.7 

1013.7 

1020. 

2  1027. 

5  1028.7 

1017. 

8 

1951 

-27 

7 

-23 

3 

-10 

6 

0 

3 

10 

7 

1952 

-22 

1 

-23 

8 

-10 

5 

0 

3 

9 

3 

1953 

-27 

3 

-21 

7 

-  8 

4 

1 

2 

9 

5 

1954 

-27 

5 

-23 

1 

-11 

3 

-  0 

4 

6 

7 

1955 

-22 

7 

-24 

9 

-15 

8 

-  1 

1 

9 

1 

1956 

-26 

4 

-23 

9 

-15 

1 

-  1 

7 

7 

8 

1957 

-27 

0 

-28 

1 

-14 

1 

0 

5 

8 

5 

1958 

-24 

8 

-20 

4 

-12 

1 

-  2 

2 

9 

2 

1959 

-24 

3 

-21 

0 

-  6 

3 

0 

9 

8 

5 

1960 

-32 

6 

-17 

7 

-12 

3 

0 

4 

6 

9 

MEAN 

-26 

2 

-22 

8 

-11 

7 

-  0 

2 

8 

6 

LINO 

-26 

0 

-21 

4 

-11 

5 

0 

2 

8 

6 

17.6  14.7  8.5  -  0.7  -11.6  -18.2 

19.5  15.9  8.3  -  1.5  -16.7  -26.4 

18.2  16.0  9.0  0.6  -15.1  -22.0 

19.0  17.3  9.2  -  1.7  -13.0  -28.5 

19.2  18.5  7.7  -  0.5  -10.9  -18.3 


6.1   -  0.5 


16.0 

-28 

7 

14.7 

-22 

3 

10.1 

-17 

8 

16.5 

-22 

9 

14.8 

-23 

0 

.0    16.4  15.9  9.2  -  1.1  • 

.3    17.6  15.2  7.5  -  0.7  • 

.2    17.7  15.7  8.0  -  0.9  -13.9  -22.8  -  2.7 

.0    18.2  15.5  7.5  -  0.9  -14.6  -23.4  -  2.7 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN      FEB     MAR      APR     MAY      JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1951  2       6       2       6       1      32      59  128  44  30       3       3  316 

1952  4       1        1      21      26      36      82  35  58  12       7       1  284 

1953  4       3      12       0      20      87  111  71  12  8      16       4  348 

1954  2       1        2      10       2      24  119  28  1  9      16       2  216 

1955  2      10      11       4      14      87      30  48  37  2       2       7  254 

1956  5       1       8       4      15      60  118  63  61  0       2       2  339 

1957  0       8       0       5      32      37      92  156  46  9       4       4  393 

1958  2       2       8      17      15      59      88  24  51  9       0       2  277 

1959  4       1        6       2       5      33  126  173  61  38       9       6  464 

1960  6       0       2        1       6      38      92  70  114  11       4       3  347 

MEAN      3.1     3.3     5.2     7.0    13.6    49.3    91.7  79.6  48.5  12.8     6.3     3.4  323.8 

CLINO      2       2       4       7      20      51      93  90  51  12       7       4  343 


ASIA 


CHOKURDAKH 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  21946   70  37N  147  53E 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


1024 
1020 
1031 
1018 
1020 

1021 
1010 
1026 
1021 
1027 


1024 
1028 
1025 
1024 
1028 

1029 
1037 
1027 
1016 
1016 


1024 
1023 
1016 
1012 
1026 

1018 
1027 
1023 
1017 
1023 


APR 

1020 
1017 
1018 
1016 
1016 

1021 
1015 
1018 
1015 
1021 


MAY 

1012 
1015 
1020 
1016 
1016 

1012 
1013 
1016 
1013 
1022 


JUN 

1007 
1008 
1009 
1011 
1010 

1011 
1010 
1007 
1012 
1008 


JUL 

1008 
1008 
1012 
1007 
1008 

1007 
1008 
1009 
1010 
1010 


AUG 

1011 
1010 
1006 
1008 
1006 

1014 
1011 
1010 
1014 
1010 


SEP 

1019 
1015 
1010 
1011 
1010 

1012 
1012 
1013 
1014 
1012 


OCT 

1013 
1011 
1012 
1020 
1010 

1011 
1012 
1012 
1020 
1014 


NOV 

1012 

1020 
1023 
1017 
1020 

1025 
1018 
1019 
1020 
1017 


DEC 

1012 
1021 
1016 
1027 
1016 

1032 
1018 
1022 
1022 
1022 


1021.8  1025.4  1020.9  1017.7  1015.5  1009.3  1008.7  1010.0  1012.8  1013.5  1019.1  1020.8 
1021.0  1023.2  1020.1  1015.3  1013.5  1008.5  1007.6  1008.9  1013.3  1012.1  1018.4  1022.0 


MEAN 

1016 
1016 
1017 
1016 
1016 

1018 
1016 
1017 
1016 
1017 

1016. 
1015. 


TEMPERATURE  DEG  C 


YEAR 


JAN 


FEB 


1951  -39.1  -33.7 

1952  -37.3  -34.4 

1953  -31.2  -34.0 

1954  -35.3  -32.6 

1955  -32.1  -34.4 


1956 

-32 

5 

-31 

9 

-28 

4 

1957 

-33 

4 

-35 

9 

-29 

8 

1958 

-34.7 

-35 

2 

-30 

6 

1959 

-32 

8 

-34 

1 

-24 

2 

1960 

-30 

2 

-33 

3 

-26 

7 

MEAN 

-33 

9 

-34 

0 

-27 

5 

LINO 

-35 

7 

-34 

2 

-29 

3 

-26.7  -21.1  -  5.0 

-24.0  -19.4  -  9.0 

-25.7  -19.0  -  4.3 

-28.4  -13.0  -  5.0 


-19.3   -  5.9 


10.6 

7.6 

1.0 

-12 

12.2 

10.2 

1.9 

-13 

10.8 

8.8 

2.2 

-11 

10.0 
8.5 


5.5     0.4   -  9.8   -25.4 
9.4   -  0.4   -13.7   -27.6 


5.7   -  0.4 


2  -25.0   - 

3  -25.1   - 


-15, 
-14, 
L0.1     1.6   -12.9   -35.2 

6.2  1.1   -11.3   -21.9 

7.3  -  0.1   -14.6   -24.9 


0.7 
0.8 


30.4 

-14.1 

31.4 

-13.8 

33.1 

-12.9 

31.0 

-13.5 

29.3 

-14.3 

31.2 

-14.4 

34.8 

-14.5 

32.2 

-15.5 

-30.9    -13.0 


-25.0   -31.0 


-13.9 
-13.3 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1951  4  3 

1952  4  4 

1953  8  5 

1954  15  7 

1955  9  6 


134 
171 


1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


31.0 
22 


181. 
145 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


CHULMAN  SOVIET  UNION  WMO  30393   56  50N  124  52E   664  M 

NOTES  ON  PAGE  439 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1036 

1039 

1022 

1017 

1008 

1007 

1005 

1006 

1019 

1020 

1024 

1029 

1019 

1952 

1031 

10  36 

1020 

1016 

1011 

1006 

1008 

1010 

1015 

1020 

1032 

1035 

1020 

1953 

1039 

1031 

1024 

1019 

1011 

1009 

1012 

1008 

1015 

1020 

1029 

1032 

1021 

1954 

1032 

1034 

1025 

1017 

1012 

1008 

1009 

1011 

1015 

1024 

1028 

1039 

1021 

1955 

1032 

1030 

1027 

1018 

1011 

1005 

1004 

1012 

1014 

1022 

1026 

1030 

1019 

1956 

1032 

1037 

1028 

1009 

1006 

1007 

1007 

1008 

1013 

1017 

1031 

1041 

1020 

1957 

1032 

1043 

1029 

1015 

1007 

1009 

1005 

1012 

1014 

1018 

1026 

1036 

1021 

1958 

1036 

1032 

1023 

1013 

1009 

1008 

1005 

1014 

1016 

1022 

1022 

1034 

1020 

1959 

1032 

1031 

1023 

1013 

1009 

1009 

1007 

1007 

1015 

1022 

1026 

1030 

1019 

1960 

1040 

1024 

1029 

1016 

1012 

1007 

1007 

1008 

1014 

1022 

1025 

1031 

1020 

MEAN 

1034.2  1033. 

7  1025.0  1015. 

3  1009.6  1007.5  1006. 

J  1009.6 

1015.0 

1020. 

7  1026. 

9  1033.7 

1019 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

.1  11.4  15.6  14.3  5.8  -  7.4  -22.2  -30.4  -  9.0 

.9  12.3  16.9  13.2  3.7  -11.5  -31.4  -38.2  -11.2 

.8  13.8  14.6  12.2  3.3  -  6.2  -23.5  -34.6  -  8.7 

.8  14.0  19.2  12.6  4.2  -  8.5  -26.2  -33.0  -  9.2 

.6  13.2  14.4  12.7  3.6  -  8.4  -22.8  -32.9  -  9.7 

.6  13.1  16.7  11.9  5.5  -  6.5  -20.5  -35.9  -  9.6 

.7  11.6  15.2  11.5  3.2  -  7.6  -23.7  -35.0  -  9.8 

.7  10.1  14.8  12.6  4.3  -  7.2  -19.8  -36.4  -  9.6 

.0  14.6  13.2  16.3  8.2  -  6.6  -24.0  -31.7  -  7.5 

.0  13.4  16.9  13.4  3.8  -  9.2  -24.2  -34.2  -10.0 

MEAN    -37.2   -31.7   -20.8   -  7.4     3.8  12.8  15.8  13.1  4.6  -  7.9  -23.8  -34.2  -  9.4 

PRECIPITATION  MM 


197     217 

107     104 


1951 

-36 

6 

-35 

e 

-19 

5 

-  7 

0 

1952 

-39 

0 

-34 

8 

-20 

7 

-  7 

3 

1953 

-38 

4 

-29 

2 

-18 

2 

-  4 

2 

1954 

-36 

3 

-29 

6 

-21 

0 

-  6 

8 

1955 

-31 

2 

-34 

8 

-24 

.1 

-10 

B 

1956 

-37 

8 

-32 

8 

-22 

2 

-  8 

8 

1957 

-35 

2 

-34 

5 

-21 

7 

-  7 

6 

1958 

-38 

5 

-29 

7 

-22 

.6 

-  7 

3 

1959 

-37 

8 

-26 

7 

-13 

.6 

-  6 

.2 

1960 

-41 

2 

-28 

9 

-24 

.2 

-  8 

3 

1951 

9 

1952 

11 

1953 

10 

1954 

11 

1955 

17 

1956 

8 

1957 

7 

1958 

13 

1959 

13 

1960 

6 

130 

74 

176 

48 

149 

110 

132 

153 

9 

643 

25 

515 

14 

481 

8 

347 

20 

459 

11 

581 

8 

431 

21 

592 

8 

494 

14 

541 

47.6    66.8   126.7   112.1 


ASIA 


DICKSON  ISLAND 
NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  20674   73  30N   80  14E    20  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1013 

1022 

1015 

1014 

1011 

1008 

1010 

1011 

1009 

1002 

1000 

1000 

1010 

1952 

1012 

1024 

1024 

1019 

1010 

1013 

1008 

1008 

1010 

1009 

1025 

1018 

1015 

1953 

1015 

1023 

1002 

1015 

1013 

1012 

1009 

1014 

1002 

1015 

1020 

999 

1012 

1954 

1012 

1018 

1007 

1015 

1024 

1010 

1011 

1005 

1011 

1005 

1015 

1022 

1013 

1955 

999 

1027 

1030 

1019 

1015 

1008 

1009 

1006 

1015 

1001 

1009 

1012 

1013 

1956 

1018 

1035 

1010 

1021 

1010 

1007 

1013 

1016 

1005 

1011 

1023 

1022 

1016 

1957 

1004 

1030 

1019 

1013 

1009 

1008 

1017 

1015 

1011 

1012 

1015 

1004 

1013 

1958 

1017 

1021 

1017 

1015 

1017 

1016 

1010 

1006 

1009 

1012 

1008 

1016 

1014 

1959 

1014 

1002 

996 

1016 

1013 

1011 

1015 

1011 

1006 

1015 

1018 

1016 

1011 

1960 

1022 

1009 

1018 

1018 

1023 

1006 

1016 

1012 

1013 

1000 

1009 

1011 

1013 

MEAN 

1012.6  1021. 

1  1013.8  1016.5  1014.5 

1009.9  1011. 

8  1010.4 

1009. 

1008.2 

1014.2  1012.0 

1012. 

8 

CLINO 

1012.6  1015. 

9  1013.9  1012'.5  1011.6 

1009.6  1009. 

8  1010.2 

1008.2  1005.2 

1011.7  1013.3 

1011. 

2 

TEMPERATURE  DEG  C 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

1951 

-28 

7 

-30 

3 

-26 

2 

-12 

1952 

-26 

0 

-18 

6 

-28 

2 

-18 

1953 

-26 

8 

-21 

6 

-23 

3 

-11 

1954 

-29 

9 

-27 

9 

-25 

4 

-14 

1955 

-15 

2 

-31 

7 

-30 

0 

-14 

1956 

-24 

4 

-19 

6 

-19 

5 

-18 

1957 

-27 

8 

-26 

4 

-28 

6 

-18 

1958 

-22 

5 

-31 

3 

-29 

0 

-20 

1959 

-25 

2 

-25 

4 

-20 

8 

-22 

"i960 

-31 

4 

-35 

6 

-28 

1 

-19 

MEAN  -25.8   -26.8   -25.9   -16.9 

CLINO  -24.1   -24.3   -25.0   -16.4 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR 

1951  - 

1952  -       -       _       - 

1953  - 

1954  - 

1955  - 

1956  - 

1957  - 

1958  -       -       -       - 

1959  - 

1960  - 

MEAN      - 
CLINO     20      13      17       9 


6.8   -  0.6 

7.8   -  0.1 


3.7   -  8.9   - 


2.9   -  7.6 


1.9   -  2.1 


18.9   -18.7 
19.8   -26.2 


7.4   -16.7 
5.4   -12.0 


-20.8   -29.0 


-10.8 

-24.5 

-26.4 

-12.8 

-11.7 

-21.8 

-32.0 

-14.7 

-  8.2 

-14.8 

-20.3 

-10.5 

-  9.8 

-20.4 

-17.9 

-13.7 

-  8.6 

-18.4 

-21.9 

-11.6 

-  6.6 

-17.0 

-21.4 

-10.7 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


DUD1NKA 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  23074   69  24N   86  10E 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FE8     MAR 


1951 

1018 

1025 

1015 

1016 

1010 

1008 

1009 

1012 

1014 

1007 

1004 

1007 

1012 

1952 

1016 

1032 

1024 

1018 

1012 

1009 

1008 

1008 

1011 

1011 

1028 

1022 

1017 

1953 

1020 

1027 

1008 

1022 

1016 

1009 

1008 

1014 

1006 

1009 

1027 

1007 

1014 

1954 

1019 

1022 

1013 

1019 

1020 

1009 

1012 

1006 

1012 

1008 

1019 

1032 

1016 

1955 

1012 

1027 

1028 

1021 

1012 

1009 

1008 

1007 

1015 

1004 

1009 

1016 

1014 

1956 

1023 

1040 

1017 

1017 

1013 

1008 

1007 

1012 

1004 

1010 

1028 

1031 

1018 

1957 

1006 

1036 

1018 

1014 

1010 

1010 

1014 

1016 

1012 

1010 

1014 

1007 

1014 

1958 

1024 

1022 

1018 

1016 

1014 

1016 

1008 

1009 

1007 

1012 

1008 

1018 

1014 

1959 

1019 

1014 

1003 

1016 

1013 

- 

1012 

1010 

1004 

1014 

1021 

1021 

- 

1960 

1024 

1011 

1019 

1016 

1021 

1006 

1010 

1007 

1011 

1004 

1012 

1020 

1013 

MEAN 

1018. 

1025.6  1016. 

)  1017. 

5  1014. 

1009.3  1009. 

6  1010. 

1009.6 

1008.9  1017.0  1018.1 

1014.5 

TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

-28 

0 

-34 

7 

-26 

2 

-10 

8 

1952 

-29 

2 

-23 

2 

-30 

4 

-15 

9 

1953 

-24 

1 

-24 

4 

-19 

0 

-  9 

6 

1954 

-29 

2 

-33 

3 

-20 

8 

-12 

4 

1955 

-16 

9 

-35 

1 

-31 

1 

-12 

0 

1956 

-28 

7 

-25 

2 

-19 

1 

-16 

2 

1957 

-26 

9 

-27 

9 

-25 

1 

-19 

0 

1958 

-25 

3 

-31 

6 

-28 

7 

-21 

4 

1959 

-27 

4 

-25 

8 

-17 

9 

-19 

1 

1960 

-33 

3 

-35 

6 

-25 

2 

-19 

2 

-29.7   -24.4 


PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FE 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 


3 

2 

13 

2 

8.5 

6.5 

-  3 

2 

-21 

6 

-19.7 

-  9 

8 

5 

0 

11 

2 

8.6 

6.2 

-12 

2 

-28 

2 

-31.5 

-12 

1 

7 

2 

18 

3 

9.5 

2.9 

-  6 

7 

-21 

5 

-17.8 

-  7 

5 

8 

3 

12 

8 

12.9 

2.0 

-  5 

8 

-18 

5 

-20.4 

-  9 

2 

6 

0 

15 

5 

10.0 

3.7 

-  5 

3 

-22 

6 

-34.7 

-10 

6 

5 

8 

16 

8 

10.0 

2.8 

-11 

7 

-15 

8 

-22.0 

-  9 

2 

8 

0 

14 

9 

12.5 

1.6 

-11 

8 

-29 

2 

-28.8 

-11 

4 

3 

4 

15 

8 

6.5 

0.6 

-11 

0 

-23 

6 

-35.2 

-13 

1 

- 

14 

3 

13.7 

6.3 

-  8 

9 

-19 

.3 

-29.0 

- 

7 

9 

13 

3 

8.4 

4.6 

-10 

7 

-25 

6 

-20.7 

-11 

6 

6 

3 

14 

6 

10.1 

3.7 

-  8 

7 

-22 

.6 

-26.0 

-10 

4 

ASIA 


GURYEV 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  35700   47  01N   51  51E 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR    JAN 


1951 

1029 

1032 

1027 

1020 

1013 

1015 

1010 

1015 

1019 

1022 

1026 

1022 

1021 

1952 

1024 

1021 

1017 

1021 

1017 

1012 

1010 

1012 

1019 

1021 

1032 

1029 

1020 

1953 

1023 

1020 

1017 

1022 

1015 

1011 

1010 

1013 

1016 

1026 

1029 

1027 

1019 

1954 

1019 

1028 

1029 

1019 

1016 

1014 

1008 

1011 

1017 

1020 

1030 

1027 

1020 

1955 

1024 

1020 

1023 

1021 

1016 

1012 

1008 

1016 

1018 

1023 

1022 

1023 

1019 

1956 

1023 

1027 

1024 

1019 

1013 

1014 

1011 

1012 

1016 

1019 

1020 

1027 

1019 

1957 

1024 

1024 

1023 

1023 

1017 

1014 

1010 

1013 

1018 

1022 

1024 

1020 

1019 

1958 

1022 

1017 

1020 

1018 

1017 

1010 

1009 

1012 

1015 

1021 

1029 

1023 

1018 

1959 

1024 

1019 

1023 

1017 

1018 

1012 

1009 

1007 

1014 

1020 

1031 

1031 

1019 

1960 

1019 

1022 

1025 

1018 

1019 

1011 

1014 

1010 

1020 

1021 

1027 

1028 

1020 

MEAN 

1023. 

1  1023. 

0  1022.8  1019. 

8  1016. 

1  1012. 

5  1009. 

9  1012.1 

1017.2 

1021. 

5  1027.0  1025.7 

1019. 

2 

LINO 

1022. 

7  1021. 

4  1020.0  1017. 

5  1014. 

9  1011. 

0  1008. 

6  1011.5 

1016.7 

1020. 

8  1025.9  1024.3 

1018. 

0 

TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

-13.3 

-18.0 

0.1 

1952 

-  8.8 

-  7.8 

-  5.6 

1953 

-  7.6 

-  3.9 

-  0.7 

1954 

-13.3 

-22.0 

-  7.6 

1955 

-  5.3 

-  2.1 

-  2.5 

1956 

-10.2 

-15.6 

-  6.0 

1957 

-12.5 

-  6.0 

-  1.5 

1958 

-  3.4 

-  1.4 

0.1 

1959 

-  7.1 

-11.8 

-  4.5 

1960 

-  4.6 

-  6.4 

-  5.3 

MEAN 

-  8.6 

-  9.5 

-  3.4 

CLINO 

-  9.8 

-  8.1 

-  2.4 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FE 

1951  11 

1952  16  2 

1953  27  1 

1954  24 

1955  5  1 

1956  18  1 

1957  8  1 

1958  10  1 

1959  2  1 

1960  18  1 

MEAN  13.9  1 


26 

5 

25 

8 

17 

0 

26 

4 

25 

1 

17 

2 

26 

7 

27 

2 

16 

0 

29 

0 

24 

3 

18 

0 

25 

4 

23 

1 

17 

3 

24 

0 

24 

7 

14 

2 

23 

7 

23 

8 

20 

0 

24 

4 

23 

9 

13 

5 

26 

2 

24 

0 

15 

9 

25 

6 

23 

6 

15 

6 

25 

8 

24 

6 

16 

5 

25 

8 

24 

2 

16 

9 

4.9  -  0.3  -  3.2 
9.8  -  1.5  -  7.6 
5.6   -  5.5   -  6.4 


1.2   -  6.1 


7.7  -  2.7  -  2.4 
8.0  -  1.4  -  6.4 
4.3   -  5.5   -11.5 


0.5   -  6.3 


8.1 
7.9 


135 
196 
198 
182 
113 


239 
144 
185 


168.2 
164 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


HEISA  ISLAND  SOVIET  UNION  WMO  200*6   80  37N   58  03E 

NOTES  ON  PAGE  439 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 
1957 

1958  1010    1019 

1959  1016     993 

1960  1021    1020 

MEAN 
TEMPERATURE  DEG  C 


.0   -  0.5   -  4.0   -11.6 

.1     0.8   -  1.4   -  5.2 

-20.5   -32.9   -27.2   -19.9   -  7.3   -  0.6     1.4   -  0.1   -  2.2   -12.4 


PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB 

1958 
1959 
1960 


_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1022 

1008 

- 

1023 

1018 

1022 

1015 

1012 

1007 

1010 

1010 

1007 

1019 

1014 

996 

1019 

1016 

1007 

1012 

1012 

1015 

1014 

1013 

1011 

1010 

1023 

1019 

1019 

1013 

1016 

1018 

1017 

1007 

1013 

1003 

1016 

1957 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1958 

-21.1 

-25.4 

-27.4 

-19.9 

-  9.5 

-  1.8 

1959 

-28.6 

-26.3 

-23.8 

-16.6 

-  8.6 

-  0.9 

-24.4 

-26.1 

- 

-19.3 

-27.0 

-13 

9 

-10.1 

-17.9 

-11 

5 

-21.9 

-22.4 

-13 

8 

ASIA 


ILIRNEY 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  25248   67  20N  168  14E   426  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1027 

1027 

1028 

1022 

1016 

1012 

1008 

1012 

1020 

1014 

1016 

1017 

1018 

1952 

1021 

1030 

1027 

1017 

1016 

1011 

1010 

1013 

1018 

1012 

1019 

1021 

1018 

1953 

1030 

1026 

1025 

1021 

1021 

1012 

1012 

1006 

1012 

1017 

1017 

1023 

1019 

1954 

1022 

1028 

1019 

- 

- 

- 

1008 

1007 

1012 

1024 

1018 

1030 

- 

1955 

1021 

1034 

1025 

1019 

1015 

1008 

1008 

1008 

1010 

1016 

1025 

1020 

1017 

1956 

1024 

1032 

1024 

1018 

1012 

1012 

1010 

1012 

1014 

1011 

1028 

1033 

1019 

1957 

1014 

1036 

1027 

1013 

1016 

1011 

1009 

1011 

1016 

1013 

1018 

1022 

1017 

1958 

1024 

1028 

1020 

1018 

1013 

1008 

1008 

1011 

1016 

1017 

1017 

1024 

1017 

1959 

1020 

1016 

1026 

1019 

1019 

1010 

1009 

1014 

1014 

1023 

1022 

1024 

1018 

1960 

1025 

1017 

1025 

1024 

1019 

1009 

1012 

1010 

1013 

1011 

1022 

1016 

1017 

MEAN 

1022.8 

1027.4  1024.6 

1019.0 

1016. 

3  1010. 

3  1009.4  1010.4 

1014.5  1015. 

8  1020.2 

1023.0 

1017. 

8 

LINO 

1019.6 

1021.6  1021.0 

1017.8 

1015. 

5  1010. 

1  1009.1  1010.5 

1014.9  1015. 

8  1018.3 

1018.8 

1016. 

1 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT 

1951  -31.6  -36.0  -22.8  -18.8   -  2.6     6.8    10.2     6.6     2.4   -  7. 

1952  -32.2  -39.0  -28.3  -1 

1953  -32.4  -36.6  -32.9  -1 

1954  -27.0  -31.8  -28.4 

1955  -36.1  -33.3  -28.7  -1 


-26.2   -28.7 


1956 

-24.4 

-32 

0 

-28 

8 

1957 

-24.2 

-32 

8 

-29 

3 

1958 

-33.8 

-32 

4 

-24 

1 

1959 

-19.7 

-30 

8 

-32 

B 

1960 

-32.3 

-32 

3 

-16 

5 

MEAN 

-29.4 

-33 

7 

-27 

3 

LINO 

-30.1 

-32 

B 

-28 

3 

-  6.1 

4.0 

12.6 

10.6 

3.0 

-10.3 

-26.5 

-33.5 

-13.6 

-  3.6 

9.0 

13.3 

9.8 

1.8 

-10.8 

-22.3 

-38.3 

-13.5 

- 

- 

10.5 

5.8 

0.2 

-13.8 

-24.2 

-37.4 

- 

-  5.6 

5.5 

9.2 

8.3 

0.0 

-17.8 

-24.8 

-19.2 

-13.4 

-  3.5 

8.8 

12.0 

7.0 

-  0.5 

-13.7 

-31.6 

-31.4 

-12.9 

-  2.4 

8.9 

11.1 

6.0 

1.6 

-11.6 

-22.8 

-36.5 

-12.5 

-  6.3 

8.8 

10.6 

9.4 

-  1.0 

-16.3 

-31.9 

-29.8 

-13.8 

-  2.2 

6.7 

11.9 

7.8 

1.6 

-13.0 

-22.4 

-33.7 

-12.0 

-  5.4 

8.4 

13.0 

8.1 

1.6 

-12.7 

-28.6 

-25.7 

-11.8 

-  4.2 

7.4 

11.4 

7.9 

1.1 

-12.8 

-26.1 

-31.4 

-12.9 

-  4.1 

6.7 

10.9 

7.9 

0.8 

-12.7 

-24.7 

-31.1 

-12.7 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

6 

1952 

8 

1953 

14 

1954 

8 

1955 

2 

1956 

27 

1957 

29 

1958 

6 

1959 

12 

1960 

10 

MEAN 

12 

CLINO 

12 

DEC 
20 


20.9 
21 


174 
211 

178 


2 

244 

7 

244 

4 

208 

3 

191 

7 

205 

1.7 

198 

1 

206 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


IRKUTSK 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  30710   52  16N  104  21E   485  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1036 

1032 

1025 

1021 

1014 

1010 

1008 

1010 

1021 

1021 

1026 

1028 

1021 

1952 

1030 

1039 

1026 

1016 

1016 

1008 

1007 

1010 

1017 

1020 

1033 

1035 

1021 

1953 

1035 

1035 

1023 

1025 

1014 

1008 

1006 

1010 

1019 

1021 

1031 

1031 

1022 

1954 

1030 

1031 

1030 

1021 

1014 

1008 

1006 

1008 

1016 

1023 

1030 

1044 

1022 

1955 

1039 

1026 

1027 

1021 

1014 

1009 

1004 

1009 

1014 

1025 

1026 

1026 

1020 

1956 

1035 

1037 

1027 

1017 

1011 

1007 

1004 

1009 

1015 

1021 

1037 

1040 

1022 

1957 

1032 

1038 

1028 

1016 

1013 

1010 

1006 

1010 

1020 

1021 

1023 

1025 

1020 

1958 

1036 

1031 

1026 

1017 

1015 

1010 

1005 

1012 

1017 

1022 

1027 

1026 

1020 

1959 

1033 

1031 

1024 

1015 

1013 

1008 

1004 

1007 

1016 

1020 

1031 

1035 

1020 

1960 

1033 

1025 

1024 

1019 

1015 

1007 

1004 

1008 

1016 

1022 

1026 

1034 

1019 

MEAN   1033.9  1032.5  1026.0  1018.8  1013.9  1008.5  1005.4  1009.3  1017.1  1021.6  1029.0  1032.4  1020.7 

CLINO   1033.2  1032.6  1026.4  1019.6  1009.1  1008.9  1005.1  1010.2  1017.8  1022.7  1028.6  1032.0  1020.5 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 


1951 

-24.2 

-20.5 

-  9.4 

1952 

-16.3 

-20.0 

-10.4 

1953 

-20.9 

-19.6 

-  6.5 

1954 

-19.0 

-18.5 

-  9.4 

1955 

-19.8 

-18.6 

-12.4 

1956 

-20.8 

-21.2 

-11.5 

1957 

-21.7 

-23.2 

-10.9 

1958 

-19.0 

-17.4 

-10.8 

1959 

-18.5 

-15.3 

-  5.0 

1960 

-21.8 

-12.6 

-11.1 

MEAN  -20.2  -18.7 

CLINO  -20.8  -17.8 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1951  9  6 

1952  25  13 

1953  16  6 

1954  13  2 

1955  5  14 

1956  29  9 

1957  2  6 

1958  8  5 

1959  22  3 

1960  12  8 

MEAN  14.1  7.2 

CLINO  12  8 


15.8 
16.1 


in, 

,8 

15.0 

8, 

,1 

18, 

,9 

15.2 

9, 

,6 

17, 

,2 

17.4  . 

9, 

,2 

18, 

,6 

17.0 

7, 

,2 

19, 

,0 

15.8 

8, 

,1 

16, 

,1 

13.8 

6, 

,8 

18, 

,6 

15.9 

7, 

,6 

15.0 
15 


18.0 
17.9 


100 
100 
147 


118 
130 


95.4 
102 


104 
117 


1.0  -  8.4  -14.2 
0.6  -15.7  -21.0 
1.6   -12.3   -14.6 


1.4   -  5.8   -15.8 


1.5  -14.1  -21.7  -  1.7 

1.7  -  7.8  -12.6  -  1.1 

1.7  -  8.2  -13.0  -  0.0 

1.2  -13.8  -20.0  -  0.1 

0.5  -10.7  -19.4  -  1.0 

1.2  -10.8  -17.7  -  0.8 

1.1  -10.8  -18.5  -  0.8 


23 

585 

20 

414 

14 

395 

22 

494 

17 

410 

15 

412 

20 

251 

12 

479 

21 

519 

17.6 

434 

15 

458 

ASIA 


KARAGANDA 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  35394   49  48N   73  08E   555  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1032 

- 

1033 

1023 

1014 

1013 

1014 

1016 

1019 

1022 

1032 

1026 

- 

1952 

1032 

1036 

1027 

1020 

1020 

1012 

1010 

1012 

1019 

1025 

1040 

1036 

1024 

1953 

1030 

1026 

1023 

1026 

1018 

1012 

1011 

1015 

1016 

1024 

1030 

1031 

1022 

1954 

1030 

1029 

1032 

1025 

1020 

1013 

1010 

1012 

1017 

1024 

1031 

1039 

1024 

1955 

1034 

1025 

1027 

1025 

1021 

1012 

1010 

1008 

1018 

1028 

1026 

1025 

1022 

1956 

1035 

1031 

1028 

1025 

1013 

1012 

1006 

1014 

1016 

1024 

1027 

1031 

1022 

1957 

1028 

1034 

1025 

1024 

1019 

1012 

1007 

1013 

1022 

1023 

1026 

1025 

1022 

1958 

1035 

1025 

1024 

1023 

1016 

1015 

1006 

1014 

1015 

1024 

1029 

1029 

1021 

1959 

1033 

1025 

1026 

1019 

1020 

1012 

1006 

1007 

1014 

1021 

1033 

1038 

1021 

1960 

1028 

1030 

1026 

1024 

1018 

1010 

1006 

1010 

1019 

1024 

1033 

1033 

1022 

MEAN 

1031.7 

1029.0 

1027.1 

1023.4 

1017.9  1012.3  1008. 

6  1012.1 

1017.5 

1023.9  1030.7  1031.3 

1022.1 

CLINO 

1032.2 

1029.1 

1026.4 

1022.6 

1015.4  1010.2  1006. 

5  1010.3 

1016.2 

1023.6  1030.3  1031.4 

1021.2 

TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

-15.8 

-24.4 

-  9.2 

1952 

-13.4 

-14.9 

-10.8 

1953 

-14.4 

-10.0 

-  5.5 

1954 

-18.3 

-19.0 

-10.8 

1955 

-13.3 

-12.6 

-  9.1 

1956 

-16.7 

-17.4 

-11.2 

1957 

-17.4 

-14.8 

-  8.8 

1958 

-14.6 

-  9.0 

-  8.1 

1959 

-12.6 

-11 .  8 

-  7.4 

1960 

-11.8 

-12.5 

-14.5 

MEAN 

-14.8 

-14.6 

-  9.5 

LINO 

-15.3 

-14.5 

-  8.9 

16 

1 

19.1 

23 

4 

16.9 

14 

2 

1 

8 

13 

5 

17.4 

21 

1 

20.7 

12 

5 

1 

a 

15 

2 

16.2 

21 

1 

16.2 

14 

7 

1 

5 

9 

5 

15.2 

19 

5 

18.7 

12 

3 

4 

G 

16 

2 

21.8 

20 

7 

19.2 

11 

3 

3 

7 

12 

6 

16.2 

22 

2 

19.3 

10 

0 

4 

9 

13 

5 

18.9 

19 

0 

15.7 

15 

1 

3 

6 

9.7 
13.9 
11.2 

12.5 
11.6 


-15.6   -14.6 


5.3 

-13 

10.6 

-17 

10.9 

-10 

2.7   -  8.3 
3.2   -  7.8 


2.1 
1.1 


PRECIPITATION  MM 


1951 

8 

4 

5 

3 

1952 

9 

4 

14 

34 

1953 

5 

13 

13 

10 

1954 

17 

19 

27 

28 

1955 

10 

33 

14 

22 

1956 

2 

10 

12 

40 

1957 

26 

10 

23 

14 

1958 

11 

24 

16 

45 

1959 

7 

8 

29 

61 

1960 

26 

8 

18 

22 

MEAN 

12.1 

13.3 

17.1 

27.9 

CLINO 

11 

11 

15 

22 

14 

123 

10 

304 

19 

300 

7 

311 

38 

169 

20 

212 

38 

330 

21 

519 

24 

405 

26 

370 

21.7 

306 

14 

273 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


KHABAROVSK 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  31735   48  31N  135  IDE    72  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1023 

1022 

1012 

1011 

1004 

1005 

1006 

1004 

1011 

1014 

1018 

1017 

1012 

1952 

1018 

1022 

1016 

1011 

1007 

1004 

1007 

1009 

1010 

1014 

1022 

1022 

1014 

1953 

1021 

1019 

1016 

1011 

1009 

1006 

1004 

1006 

1010 

1016 

1018 

1021 

1013 

1954 

1020 

1019 

1015 

1011 

1005 

1009 

1008 

1008 

1009 

1017 

1019 

1021 

1013 

1955 

1020 

1015 

1017 

1009 

1010 

1003 

1002 

1009 

1010 

1015 

1016 

1012 

1012 

1956 

1015 

1019 

1020 

1004 

1003 

1006 

1007 

1008 

1009 

1015 

1018 

1022 

1012 

1957 

1019 

1021 

1016 

1009 

1007 

1007 

1004 

1008 

1011 

1012 

1017 

1018 

1012 

1958 

1019 

1021 

1011 

1010 

1006 

1005 

1004 

1010 

1012 

1018 

1019 

1020 

1013 

1959 

1017 

1020 

1018 

1007 

1007 

1007 

1004 

1006 

1011 

1015 

1019 

1019 

1013 

1960 

1020 

1014 

1016 

1011 

1008 

1006 

1006 

1007 

1009 

1020 

1019 

1017 

1013 

MEAN 

1019. 

2  1019. 

2  1015. 

7  1009. 

4  1006. 

6  1005. 

8  1005. 

2  1007. 

5  1010. 

2  1015. 

6  1018, 

5  1018.9 

1012. 

7 

CLINO 

1021. 

0  1018. 

8  1015. 

4  1009. 

5  1007. 

0  1005. 

8  1005. 

8  1007. 

8  1011. 

0  1015. 

2  1018. 

0  1018.8 

1012. 

9 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

-26.8 

-18.8 

-10.5 

1952 

-22.6 

-21.2 

-  8.4 

1953 

-23.0 

-18.9 

-  7.4 

1954 

-21.5 

-14.5 

-  7.6 

1955 

-22.2 

-20.2 

-11.1 

1956 

-24.2 

-19.9 

-  9.6 

1957 

-19.0 

-19.1 

-10.1 

1958 

-21.1 

-15.1 

-10.2 

1959 

-22.4 

-12.0 

-  0.8 

1960 

-23.6 

-15.1 

-  8.4 

MEAN 

-22.6 

-17.5 

-  8.4 

CLINO 

-22.0 

-17.4 

-  8.4 

22.5 
20.4 

20.8 


10 

2 

19 

4 

14 

0 

20 

9 

18 

1 

12 

2 

21 

6 

18 

9 

14 

4 

1" 

4 

21 

5 

15 

4 

21 

6 

20 

7 

13 

4 

4.4  -  7.2  -14.8 

5.2  -  9.8  -20.7 

4.8  -  5.5  -17.1 

4.5  -  5.2  -14.2 
5.4  -  8.4  -17.6 
2.7  -  7.4  -19.4 

4.6  -  8.0  -17.4 
5.1  -  8.2  -18.4 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1951  2  1 

1952  4  5 

1953  21  11 

1954  1  12 

1955  8  6 

1956  6  6 

1957  6  22 

1958  10  5 

1959  4  5 

1960  9  6 

MEAN  7.1  7. 

CLINO  9  8 


JUL 


132 


99.2 

102 


AUG 


2  4 


123 
123 


109. 
115 


SEP 


56  132  94 

101  105  110 

112  106  122 

6  114  103 

151  107  96 


273 


495 
588 
557 
450 
626 


824 
620 


595.9 

558 


ASIA 


KHANTY-MANSIYSK 
NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  23933   60  58N   69  04E 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1021 

1025 

1017 

1018 

1011 

1012 

1008 

1016 

1011 

1015 

1014 

1009 

1015 

1952 

1017 

1038 

1021 

1013 

1014 

1009 

1010 

1006 

1011 

1014 

1034 

1023 

1018 

1953 

1017 

1027 

1008 

1027 

1012 

1009 

1008 

1016 

1005 

1009 

1024 

1017 

1015 

1954 

1019 

1021 

1019 

1019 

1018 

1010 

1012 

1006 

1011 

1010 

1025 

1037 

1017 

1955 

1016 

1022 

1022 

1024 

1010 

1011 

1007 

1006 

1017 

1014 

1009 

1016 

1015 

1956 

1026 

1039 

1023 

1017 

1012 

1012 

1002 

1006 

1004 

1010 

1020 

1022 

1016 

1957 

1013 

1028 

1016 

1017 

1016 

1010 

1011 

1013 

1017 

1009 

1011 

1004 

1014 

1958 

1026 

1015 

1020 

1021 

1014 

1016 

1006 

1012 

1005 

1010 

1013 

1016 

1015 

1959 

1020 

1016 

1014 

1015 

1013 

1009 

1009 

1007 

1003 

1008 

1027 

1028 

1014 

1960 

1023 

1013 

101B 

1021 

1018 

1009 

1011 

1010 

1013 

1010 

1021 

1026 

1016 

MEAN 

1019. 

8  1024, 

4  1017, 

8  1019, 

2  1013. 

8  1010. 

7  1008. 

4  1010. 

0  1009. 

7  1010. 

9  1019. 

8  1019.8 

1015 

CLINO 

1021. 

4  1021. 

4  1016. 

6  1015. 

8  1012. 

9  1009. 

1  1007. 

1  1010. 

5  1010, 

9  1012. 

3  1018. 

8  1020.3 

1014 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

-19.4 

-25.7 

-  7.7 

1952 

-15.3 

-13.2 

-13.8 

1953 

-17.7 

-19.2 

-11.5 

1954 

-19.9 

-25.4 

-  9.6 

1955 

-13.0 

-22.1 

-13.6 

1956 

-19.4 

-20.6 

-  8.8 

1957 

-20.1 

-15.5 

-16.4 

1958 

-15.9 

-15.5 

-15.9 

1959 

-16.6 

-18.1 

-  8.5 

1960 

-24.5 

-19.5 

-21.0 

MEAN 

-18.2 

-19.5 

-12.7 

CLINO 

-18.9 

-17.1 

-11.1 

18.8 
19.2 
17.5 


15.5 
13.7 
18.1 


7.7   -  1.9 


12.9   -  1.2 


9.8 

-11.8 

-  0.1 

18.9 

-20.2 

-  1.9 

19.6 

-13.2 

-  1.0 

12.0 

-17.4 

-  1.2 

9.7 

-28.1 

-  1.6 

10.7 

-16.0 

-  1.6 

14.7 

-15.2 

-  0.9 

8.8   -22.8 


,4   -  3.4   -10.9   -If 


8.5   -  0.9 


•15.2   -17.5 


-18.1 
-18.0 


PRECIPITATION  MM 


1951 

36 

1952 

39 

1953 

36 

1954 

19 

1955 

27 

1956 

25 

1957 

30 

1958 

28 

1959 

34 

1960 

17 

MEAN 

29.1 

CLINO 

23 

17.9    24.3 


58.3    76.3 


509 
542 
602 
524 
480 

600 
468 
532 
626 
356 

523. 
510 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


KHATANGA 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  20891   71  59N  10?  2«E    24  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1020 

1026 

1019 

1018 

1011 

1007 

1010 

1010 

1015 

1006 

1004 

1008 

1013 

1952 

1017 

1031 

1025 

1020 

1012 

1010 

1005 

1008 

1013 

1011 

1029 

1023 

1017 

1953 

1025 

1025 

1010 

1019 

1016 

1008 

1010 

1010 

1006 

1010 

1025 

1007 

1014 

1954 

1019 

1021 

1011 

1018 

1022 

1010 

1010 

1009 

1013 

1012 

1017 

1031 

1016 

1955 

1012 

1030 

1032 

1020 

1015 

1009 

1009 

1006 

1015 

1006 

1012 

1015 

1015 

1956 

1024 

1036 

1017 

1022 

1014 

1008 

1011 

1015 

1007 

1013 

1027 

1032 

1019 

1957 

1006 

1039 

1022 

1014 

1009 

1011 

1013 

1016 

1012 

1014 

1018 

1009 

1015 

1958 

1023 

1022 

1021 

1015 

1016 

1012 

1010 

1004 

1009 

1014 

1012 

1018 

1015 

1959 

1020 

1010 

1003 

1015 

1014 

1012 

1014 

1015 

1009 

1017 

1021 

1019 

1014 

1960 

1027 

1013 

1021 

1018 

1025 

1005 

1011 

1009 

1011 

1005 

1014 

1017 

1015 

MEAN 

1019. 

3  1025. 

3  1018. 

1  1017. 

9  1015. 

4  1009. 

2  1010. 

3  1010. 

2  1011. 

0  1010. 

8  1017. 

9  1017.9 

1015.3 

CLINO 

1018. 

9  1020. 

7  1018. 

0  1014 

8  1012. 

9  1009. 

1  1008 

7  1009. 

9  1010. 

9  1009. 

6  1016. 

9  1018.5 

1014.1 

TEMPERATURE  OEG  C 


1951 

-37 

4 

-35 

5 

-33 

1 

-18. 

3 

1952 

-36 

6 

-27 

6 

-31 

4 

-18. 

s 

1953 

-34 

6 

-27 

8 

-23 

1 

-11 

6 

1954 

-34 

2 

-33 

0 

-28 

0 

-16 

0 

1955 

-21 

4 

-37 

9 

-34 

3 

-17 

5 

1956 

-32 

6 

-26 

1 

-23 

.6 

-22 

3 

1957 

-33 

6 

-34 

5 

-27 

.5 

-21 

<t 

1958 

-31 

7 

-36 

2 

-31 

7 

-21 

2 

1959 

-36 

.4 

-27 

3 

-21 

.7 

-19 

3 

1960 

-34 

.7 

-38 

6 

-32 

.0 

-19 

6 

MEAN 

-33 

.3 

-32 

5 

-28 

.6 

-18 

e- 

•LINO 

-31 

.7 

-30 

6 

-28 

.6 

-17 

9 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO     17      13 


10.9 
10.5 


5.2   -  6.2 


6.6 

14.7 

9.2 

12.7 

1.4 

14.8 

8.9    10.7 


13.1 
12.5 


1.1   -12.2   - 


11.7   -  0.5 


5.6   -  1.4 


1.3   -14.7 


1.1 

1.7 


-25 

3 

-26 

4 

-13 

6 

-27 

a 

-34 

9 

-14 

3 

-23 

4 

-26 

0 

-10 

9 

-J5 

5 

-22 

6 

-12 

2 

-28 

2 

-35 

7 

-13 

a 

-18 

5 

-24 

8 

-12 

0 

-33 

0 

-34 

5 

-15 

1 

-33 

9 

-37 

7 

-16 

5 

-2^ 

4 

-30 

8 

-11 

8 

-27 

,7 

-22 

>6 

-14 

0 

-26 

.9 

-29 

■  6 

-13 

4 

-2S 

.8 

-29 

.4 

-12 

■  7 

ASIA 


KIRENSK  SOVIET  UNION  WMO  30230   57  46N  108  07E   261  M 

NOTES  ON  PAGE  439 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1035 

1034 

1022 

1019 

1012 

1008 

1008 

1010 

1020 

1020 

1022 

1025 

1020 

1952 

1025 

1037 

1023 

1016 

1014 

1007 

1007 

1009 

1016 

1018 

1033 

1035 

1020 

1953 

1035 

1034 

1021 

1023 

1013 

1009 

1005 

1009 

1017 

1018 

1031 

1025 

1020 

1954 

1030 

1031 

1028 

1019 

1013 

1008 

1006 

1010 

1017 

1021 

1027 

1042 

1021 

1955 

1035 

1028 

1028 

1020 

1012 

1007 

1005 

1011 

1013 

1021 

1023 

1025 

1019 

1956 

1032 

1037 

1027 

1016 

1011 

1008 

1005 

1010 

1014 

1018 

1039 

1041 

1022 

1957 

1026 

1042 

1028 

1014 

1010 

1010 

1007 

1011 

1017 

1017 

10Z2 

1023 

1019 

1958 

1035 

1031 

1024 

1015 

1013 

1009 

1006 

1013 

1018 

1021 

1020 

1026 

1019 

1959 

1031 

1030 

1022 

1014 

1012 

1010 

1006 

1008 

1016 

1020 

1028 

1032 

1019 

1960 

1036 

1022 

1026 

1016 

1017 

1O07 

1006 

1008 

1016 

1021 

1024 

1032 

1019 

MEAN 

1032. 

0  1032. 

6  1024.9  1017.2  1012. 

7  1008.3  1006. 

1  1009.9 

1016.4  1019. 

5  1026. 

9  1030.6 

1019. 

8 

CLINO 

1031. 

0  1030. 

2  1024.3  1016.7  1012. 

2  1007.0  1005. 

3  1008.6 

1016.0  1020. 

0  1021. 

9  1029.8 

1018. 

6 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR     MAY 

1951  -30.7  -29.7  -13.8  -  3.6  7 

1952  -23.3  -26.9  -16.9  -  4.0  6 

1953  -29.0  -25.1  -11.7     1.0  1 

1954  -28.8  -27.9  -15.3  -  3.8  ! 

1955  -20.6  -31.5  -20.8  -  3.2  1 

1956  -29.2  -26.4  -16.8  -  5.2  5 

1957  -22.5  -35.3  -17.2  -  1.8  1 

1958  -29.7  -24.4  -16.8  -  5.4  6 

1959  -26.7  -20.0  -  8.4  -  2.6  5.0    16.4    17.3    15.6     8.5   -  2.6   -16.5   -26.4    -  3.4 

1960  -35.0  -17.8  -19*9  -  2.6  5.4    15.9    17.5    14.1     7.2   -  4.4   -16.5   -23.0    -  4.9 

MEAN  -27.6  -26.5  -15.8  -  3.1  6.4    15.4    17.6    14.4     6.6   -  1.7   -16.3   -24.1    -  4.6 

CLINO  -27.3  -24.2  -14.3  -  1.8  7.0    15.2    18.3    14.6     6.9   -  1.6   -16.6   -25.4    -  4.1 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 


14.1 

16.3 

12.7 

7.0 

-  0.8 

-11.6 

-18.4 

-  4.3 

15.2 

18.8 

15.2 

7.6 

-  3.8 

-23.9 

-31.9 

-  5.6 

16.4 

19.8 

14.1 

6.7 

1.1 

-19.2 

-18.2 

-  3.1 

16.8 

18.2 

16.6 

6.1 

-  1.9 

-16.0 

-27.7 

-  4.9 

15.1 

17.2 

14.6 

5.8 

-  0.3 

-12.8 

-23.1 

-  4.4 

14.7 

18.3 

13.2 

6.7 

-  2.0 

-21.2 

-29.4 

-  6.0 

14.8 

15.5 

13.8 

5.8 

-  0.5 

-16.2 

-20.8 

-  4.8 

14.8 

17.2 

14.2 

4.6 

-  1.9 

-  9.4 

-22.0 

-  4.3 

1951 

12 

1952 

28 

1953 

20 

1954 

11 

1955 

7 

1956 

27 

1957 

9 

1958 

26 

1959 

19 

1960 

15 

MEAN 

17 

CLINO 

19 

59.0    46.0 


22 

392 

9 

437 

22 

335 

19 

278 

16 

335 

9 

418 

30 

402 

16 

337 

25 

400 

24 

443 

19.2 

377.7 

25 

381 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


KLYUCHI  SOVIET  UNION  WMO  32389   56  19N  160  50E 

NOTES  ON  PAGE  439 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MS 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1004 

1006 

1010 

1012 

1008 

1011 

1009 

1012 

1016 

1002 

1004 

1003 

1008 

1952 

1005 

1008 

1012 

1006 

1006 

1006 

1011 

1011 

1011 

1007 

1003 

1000 

1007 

1953 

1009 

1008 

1014 

1008 

1014 

1011 

1013 

1007 

1013 

1006 

998 

1008 

1009 

1954 

1009 

1009 

1009 

1014 

1002 

1013 

1011 

1007 

1009 

1018 

1004 

1012 

1010 

1955 

1006 

1004 

1010 

1008 

1013 

1008 

1006 

1012 

1012 

1011 

1012 

1006 

1009 

1956 

1008 

1010 

1015 

1004 

1004 

1012 

1014 

1009 

1011 

1010 

1009 

1015 

1010 

1957 

1003 

1014 

1008 

1005 

1008 

1012 

1013 

1010 

1017 

1006 

1001 

1006 

1009 

1958 

1004 

1011 

1001 

1006 

1008 

1009 

1009 

1011 

1012 

1010 

1004 

1006 

1008 

1959 

1002 

1006 

1019 

1007 

1010 

1010 

1013 

1012 

1010 

1011 

1006 

1001 

1009 

1960 

1000 

1003 

1009 

1010 

1014 

1012 

1008 

1008 

1009 

1008 

1012 

1000 

1008 

MEAN 

1005. 

0  1007. 

9  1010 

7  1008. 

0  1008. 

7  1010. 

4  1010. 

7  1009. 

9  1012 

0  1008. 

J  1005. 

3  1005.7 

1008 

TEMPERATURE  OEG  C 


1951 

-16 

6 

-13 

1 

-  9 

4 

- 

3 

2 

1952 

-17 

3 

-18 

2 

-10 

5 

- 

1 

4 

1953 

-17 

8 

-20 

2 

-11 

2 

- 

3 

2 

1954 

-20 

2 

-10 

4 

-12 

4 

- 

0 

1 

1955 

-24 

1 

-  9 

8 

-10 

0 

- 

2 

4 

1956 

-  8 

6 

-  9 

2 

-11 

.4 

- 

2 

3 

1957 

-15 

9 

-13 

0 

-14 

,3 

- 

4 

2 

1958 

-20 

5 

-16 

0 

-10 

,9 

- 

4 

0 

1959 

-12 

4 

-18 

7 

-11 

.5 

- 

1 

3 

1960 

-13 

4 

-20 

2 

-  7 

.8 

- 

1 

.6 

11.8 

-  0.4 

15.0 

-  1.7 

16.2 

-  2.3 

2.3    10.6    13.6    13.8     8.9     0.8   -  8.4   -13.6 


14.7 

13.6 

8 

3 

4.0 

-  6.4 

17.4 

13.7 

8 

9 

2.6 

-  4.3 

15.0 

15.0 

9 

0 

1.5 

-11.0 

17.4 

15.0 

8 

8 

0.9 

-  9.2 

13.1 

14.0 

9 

.0 

0.9 

-10.1 

MEAN  -16.7  -14.9  -10.9  -  2.4     3.5  9.9  15.2  14.3  9.0  1.6  -  8.1   -14.0 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC 

1951  92  30  33  7  20  27  23       8  66  64  4 

1952  53  32  42  59  82  80  35  55  49  73  5 

1953  78  57  19  27       6  51  37  56  89  124  7 

1954  116  28  21  22  54  19  51  43  40  12  8 

1955  22  117  33  44  23  25  111  33  30  25  7 

1956  102  108  14  32  62  15  31  67  8  76  8 

1957  50  52  58  14  32  5  17  101  9  50  4 

1958  76  25  65  12  29  69  55  41  39  52  5 

1959  101  8  4  38  27  35  12  21  27  66  1 

1960  64  21  165  40  18  14  29  59  37  12  1 

MEAN     75.4  47.8  45.4  29.5  35.3  34.0  40.1  48.4  39.4  55.4  5 


74 

493 

90 

706 

36 

655 

141 

629 

105 

638 

62 

665 

84 

516 

56 

577 

91 

449 

48 

524 

ASIA 


KOLPASHEVO 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  29231   58  18N   82  54E 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1028 

1026 

1021 

1022 

1012 

1010 

1009 

1012 

1018 

1018 

1019 

1018 

1018 

1952 

1025 

1040 

1024 

1015 

1016 

1010 

1010 

1010 

1014 

1016 

1035 

1028 

1020 

1953 

1027 

1030 

1014 

1027 

1015 

1008 

1008 

1014 

1012 

1013 

1029 

1024 

1018 

1954 

1028 

1025 

1025 

1023 

1017 

1010 

1010 

1007 

1015 

1017 

1027 

1043 

1021 

1955 

1029 

1024 

1024 

1024 

1014 

1013 

1005 

1007 

1016 

1021 

1016 

1021 

1018 

1956 

1032 

1037 

1026 

1018 

1012 

1009 

1005 

1008 

1010 

1014 

1031 

1032 

1020 

1957 

1020 

1033 

1022 

1017 

1014 

1012 

1009 

1012 

1021 

1015 

1016 

1013 

1017 

1958 

1033 

1024 

1023 

1019 

1015 

1015 

1005 

1013 

1010 

1016 

1017 

1020 

1018 

1959 

1028 

1023 

1019 

1016 

1014 

1010 

1005 

1007 

1011 

1014 

1029 

1032 

1017 

1960 

1028 

1019 

1020 

1019 

1017 

1009 

1006 

1009 

1014 

1014 

1023 

1030 

1017 

MEAN 

1027.8  1028. 

1021. 

8  1020. 

0  1014. 

6  1010. 

6  1007. 

2  1009.9 

1014. 

1015. 

8  1024.2 

1026.1 

1018. 

4 

LINO 

1030.7  1027.0  1021. 

5  1018. 

7  1013. 

7  1009. 

3  1006. 

9  1010.2 

1014. 

1017. 

2  1023.0 

1026.2 

1018. 

2 

TEMPERATURE  OEG  C 


1951 

-22 

4 

-27 

6 

-  9.3 

1952 

-17 

3 

-17 

9 

-13 

7 

1953 

-20 

0 

-18 

1 

-  9 

9 

1954 

-23 

5 

-23 

3 

-12 

4 

1955 

-15 

9 

-22 

4 

-13 

1 

1956 

-20 

1 

-20 

6 

-12 

7 

1957 

.  -20 

1 

-18 

4 

-13 

3 

1958 

-21 

5 

-16 

6 

-14 

.0 

1959 

-18 

9 

-17 

2 

-  6 

7 

1960 

-25 

0 

-16 

2 

-17 

1 

MEAN    -20.5   -19.8 
CLINO    -20.4   -17.9 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FE 

1951  13  1 

1952  30 

1953  21  1 

1954  13 

1955  6  1 

1956  11 

1957  21  1 

1958  11  1 

1959  28  1 

1960  18  3 

MEAN  1 

CLINO  1 


15.4 
12 


-11.3   -  0.4 


14 

4 

18 

8 

12.3 

10 

5 

0 

2 

-10 

3 

15 

9 

19 

0 

14.6 

10 

7 

-  1 

5 

-23 

3 

15 

3 

20 

3 

14.6 

11 

1 

-  1 

0 

-20 

4 

16 

0 

16 

2 

15.4 

9 

1 

2 

8 

-13 

1 

17 

2 

17 

7 

15.4 

6 

0 

2 

1 

-  7 

0 

13 

0 

19 

6 

15.7 

6 

7 

0 

6 

-  9 

4 

16 

4 

18 

0 

14.8 

10 

8 

0 

0 

-13 

3 

14 

4 

18 

6 

15.1 

6 

4 

0 

2 

-  6 

9 

15 

8 

17 

0 

13.4 

10 

7 

-  2 

6 

-15 

B 

14 

4 

16 

2 

13.3 

9 

7 

-  1 

3 

-17 

1 

15 

3 

18 

1 

14.5 

9 

2 

-  0 

1 

-13 

7 

15 

4 

18 

1 

14.9 

8 

9 

0 

5 

-12 

2 

50 
106 
146 


113 
56 


-19. 
-19. 


2.6 

1.1 


50.4 
52 


42.0 
37 


TOTAL 

472 
410 
373 
369 
368 

438 
443 
482 
514 
558 

442.7 
475 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


KORF 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  25954   60  21N  166  00E 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FES     MAR 


1951  1008  1008 

1952  1005  1010 

1953  1012  1010 

1954  1011  1013 

1955  1004  1015 


1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 


1012 
1003 
1005 
1005 
1003 


1016 
1017 


1003 
1003 


1015 
1014 
1014 
1009 
1012 

1017 
1010 
1004 
1020 
1014 


APR 

1014 
1008 
1010 
1017 
1011 

1008 
1005 
1007 
1010 
1015 


MAY 

1011 
1009 
1013 
1005 
1013 

1007 
1010 
1010 
1013 
1014 


JUN 

1012 
1008 
1013 
1013 
1010 

1013 
1013 
1011 
1011 
1013 


JUL 

1009 
1011 
1014 
1011 
1007 

1015 
1015 
1010 
1014 

1010 


AUG 

1012 
1012 
1006 
1006 
1011 

1010 
1010 
1011 
1013 

1008 


SEP 

1018 
1014 
1013 
1009 
1010 

1011 
1018 
1013 
1010 
1010 


OCT 

1004 
1006 
1008 
1017 
1011 

1008 
1008 
1010 
1014 
1006 


NOV 


1003 
1002 
1007 
1010 


DEC 


1008 
1007 
1004 

iooo 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


MEAN 


1004  1005  1010 

1002  1003  1009 

1000  1009  1010 

1006  1017  1011 

1014  1011  1011 


1010 
1009 


1006.8  1010.6  1012.9  1010.5  1010.5  1011.7  1011.6  1009.9  1012.6  1009.2  1005.3  1007.1   1009.9 
CLINO   1007.0  1010.6  1011.9  1009.9  1012.1  1011.9  1009.5  1009.3  1012.3  1008.9  1007.3  1006.3   1009.7 


1951 

-12 

6 

-14 

9 

-10 

.6 

- 

8 

7 

1952 

-15 

3 

-19 

3 

-11 

,7 

- 

4 

8 

1953 

-14 

0 

-18 

2 

-13 

.3 

- 

6 

7 

1954 

-13 

8 

-13 

8 

-15 

0 

- 

1 

7 

1955 

-17 

9 

-13 

7 

-12 

.3 

- 

6 

6 

1956 

-  7 

4 

-12 

4 

-16 

.6 

_ 

7 

0 

1957 

-12 

2 

-12 

0 

-14 

.6 

- 

7 

8 

1958 

-17 

6 

-15 

3 

-  9 

,7 

- 

6 

2 

1959 

-  6 

7 

-16 

2 

-13 

.2 

- 

5 

0 

1960 

-12 

5 

-16 

2 

-  5 

.6 

- 

5 

4 

MEAN 

-13 

0 

-15 

2 

-12 

.3 

_ 

6 

0 

CLINO 

-12 

7 

-13 

6 

-11 

.5 

- 

5 

6 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1951  51  2 

1952  36  14 

1953  44  13 

1954  120  4 

1955  0  17 

1956  81  15 

1957  100  41 

1958  44  8 

1959  95  21 

1960  9  18 

MEAN  58.0  15. 

CLINO  34  14 


7.0 

14 

4 

12.8 

8.4 

-  1.3 

6.8 

11 

B 

12.9 

9.0 

-  0.7 

8.0 

11 

1 

10.6 

7.0 

-  3.9 

7.4 

11 

5 

11.4 

7.0 

-  5.1 

9.2 

12 

0 

11.8 

6.8 

-  1.9 

7.2 

13 

0 

11.5 

8.4 

0.3 

7.3 

11 

7 

13.1 

6.3 

-  3.2 

7.5 

12 

7 

12.7 

7.9 

-  1.9 

7.4 

12 

.6 

12.3 

6.0 

-  2.6 

10.2 

-  1.9 

12.6 

-  2.8 

17.9 

-  3.1 

-  9.4  -19.1 

-  7.9  -  8.3 

-  9.6  -14.0 

-  7.2  -16.3 
-14.9  -12.3 


-11.7   -13.2 


9.7   -13.6 
8.0   -13.1 


3.4 
1.8 
2.1 


369 
320 
449 
576 
406 

345 
384 
337 
459 
329 

397. 
376 


ASIA 


C.OTELNY  ISLAND 
NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  21432   76  00N  137  54E    10  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1019 

1022 

1028 

1022 

1014 

1009 

1012 

1010 

1019 

1010 

1009 

1010 

1015 

1952 

1019 

1030 

1025 

1020 

1017 

1014 

1007 

1011 

1013 

1009 

1024 

1024 

1018 

1953 

1031 

1023 

1010 

1015 

1022 

1011 

1012 

1008 

1007 

1013 

1024 

1014 

1016 

1954 

1018 

1019 

1007 

1015 

1025 

1015 

1007 

1007 

1009 

1016 

1013 

1021 

1014 

1955 

1013 

1030 

1033 

1014 

1018 

1011 

1011 

1005 

1009 

1006 

1019 

1015 

1015 

1956 

1023 

1025 

1014 

1024 

1016 

1010 

1008 

1016 

1010 

1008 

1022 

1031 

1017 

1957 

1008 

1034 

1027 

1015 

1016 

1012 

1006 

1007 

1011 

1014 

1022 

1017 

1016 

1958 

1025 

1026 

1026 

1018 

1021 

1008 

1011 

1008 

1010 

1008 

1018 

1022 

1017 

1959 

1023 

1007 

1011 

1018 

1016 

1013 

1013 

1019 

1016 

1018 

1021 

1015 

1016 

1960 

1030 

1018 

1023 

1021 

1022 

1010 

1012 

1012 

1012 

1012 

1019 

1019 

1018 

MEAN 

1020.9  1023. 

4  1020.4  1018.2 

1018.7  1011. 

3  1009.9  1010.3 

1011.6 

1011. 

4  1019. 

1018.8 

1016 

LINO 

1019.7  1022. 

4  1019.8  1015.6 

1016.0  1011. 

7  1009. 

J  1009.9 

1011.5 

1010. 

7  1018.8  1019.9 

1015 

TEMPERATURE  DEG  C 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

1951 

-32 

5 

-33 

4 

-26 

1 

-22 

7 

1952 

-30 

3 

-29 

6 

-28 

0 

-20 

B 

1953 

-28 

2 

-32 

4 

-27 

0 

-20 

2 

1954 

-31 

5 

-31 

8 

-30 

7 

-17 

8 

1955 

-26 

4 

-32 

3 

-28 

4 

-24 

1 

1956 

-29 

0 

-27 

7 

-26 

4 

-2  3 

9 

1957 

-28 

7 

-30 

1 

-28 

8 

-20 

1 

1958 

-32 

1 

-32 

4 

-27 

3 

-22 

5 

1959 

-29 

6 

-28 

4 

-24 

7 

-18 

7 

1960 

-26 

6 

-30 

7 

-29 

6 

-19 

7 

MEAN 

-29 

5 

-30 

9 

-27 

7 

-21 

1 

CLINO 

-29 

5 

-29 

9 

-27 

0 

-20 

6 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO      8       8 


-10.8   -  0.6 


-10.1   -  0.1 


-  9.1   -  0.2 


14.6    27.5 


0.5   -  1.9 


1.1   -  0.1 


1.9  3.7 
1.8  1.1 
4.7     2.9 


-  9.3 

-22.0 

-28.4 

-  9.4 

-20.9 

-26.6 

-  9.4 

-21.1 

-28.6 

-  8.2 

-20.4 

-24.2 

-12.2 

-26.1 

-27.5 

4.6   -13.9   -23.6 
1.5   -11.6   -27.5 


-11.0   -17.9 


-  1.8   -12.8 


-11.3   -22.2 


1.5   -10.5 


-28.4 
-23.7 


-27. 
-26. 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


KRASNOVODSK  SOVIET  UNION  WMO  38507   40  02N   52  59E    89 

NOTES  ON  PAGE  439 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 

1951  1023  1025  1019    1016    1012    1011    1008  1010  1015  1018  1021  1020  1017 

1952  1020  1015       _____  1009  1017  1018  1023  1025 

1953  1018  1014  1018    1018    1012    1008    1008  1009  1015  1016  1024  1026  1016 

1954  1015  1020  1023    1016    1012    1010    1006  1009  1014  1018  1023  1022  1016 

1955  1023  1015  1017    1016    1014    1010    1005  1007  1013  1019  1019  1017  1015 

1956  1020  1019  1018  1014  1013  1011  1008  1010  1015  1020  1019  1024  1016 

1957  1022  1021  1018  1018  1012  1013  1010  1011  1014  1022  1022  1020  1017 

1958  1018  1019  1015  1015  1016  1009  1007  1010  1014  1020  1027  1020  1016 

1959  1019  1018  1021  1015  1012  1010  1007  1007  1011  1020  1026  1026  1016 

1960  1020  1020  1021  1016  1016  1010  1008  1007  1015  1019  1022  1025  1017 

MEAN   1019.8  1018.6  1018.9  1016.0  1013.2  1010.2  1007.4  1008.9  1014.3  1019.0  1022.6  1022.5   1016. 
CLINO   1020.6  1019.1  1018.8  1016.4  1013.5  1010.2  1007.3  1009.4  1014.6  1019.8  1022.6  1022.4   1016. 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 

1951  1.0   -  2.2 

1952  10.1     4.9     6.3    11.0    17.7    22.8    27.6    28.1    22.8    16.8     5.3     2.1     14.6 

1953  4.8     7.4     5.6    13.4    18.8    25.8    27.0    29.0    20.8    12.8     4.3     1.4     14.3 

1954  2.1   -  0.5     2.0     9.8    20.2    25.8    29.1    24.7    22.6    16.4     8.0     5.0     13.8 

1955  4. 

1956  2. 

1957  -  0. 

1958  5. 

1959  3. 

1960  5. 

MEAN      3. 
CLINO      2. 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1  0  3  5  0  0  58  36  10  20  165 
16  31  44  0  0  0  2  1  3  8  155 
33      14       9       0       0       0       3       5      11      18      104 


2.2 

4.5 

4.4 

6.6 

6.6 

8.2 

1.0 

4.5 

4.9 

2.7 

3.6 

5.5 

3.0 

6.0 

20 

2 

26 

0 

28 

0 

28.1 

21 

9 

12.8 

8 

0 

17 

7 

22 

8 

27 

6 

28.1 

22 

8 

16.8 

5 

3 

18 

8 

25 

8 

27 

0 

29.0 

20 

8 

12.8 

4 

3 

20 

2 

25 

8 

29 

1 

24.7 

22 

6 

16.4 

8 

0 

19 

3 

25 

2 

27 

6 

27.5 

22 

6 

15.9 

9 

7 

16 

5 

23 

0 

25 

5 

28.1 

20 

2 

14.8 

9 

5 

22 

0 

24 

3 

25 

8 

27.3 

24 

1 

14.0 

7 

1 

21 

3 

23 

8 

25 

8 

26.2 

20 

4 

14.0 

5 

0 

19 

6 

23 

0 

27 

8 

26.0 

20 

.6 

12.9 

3 

7 

17 

6 

24 

8 

27 

3 

27.0 

21 

9 

16.6 

8 

2 

10 

3 

24 

5 

27 

2 

27.2 

21 

•  8 

14.7 

6 

9 

19 

.3 

24 

1 

27 

6 

27.5 

22 

.3 

15.3 

8 

2 

1951 

29 

1952 

2 

1953 

4 

1954 

9 

1955 

5 

1956 

0 

1957 

11 

1958 

4 

1959 

24 

1960 

6 

MEAN 

9.4 

CLINO 

11 

8 

119 

24 

126 

19 

146 

2 

147 

18 

" 

12.7 

127 

11 

92 

ASIA 


KRASNOYARSK 
NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  29574   56  00N   92  53E   194  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1032 

1030 

1024 

1022 

1014 

1010 

1008 

1011 

1021 

1021 

1023 

1023 

1020 

1952 

1027 

1039 

1025 

1017 

1017 

1010 

1009 

1011 

1017 

1019 

1034 

1031 

1021 

1953 

1031 

1032 

1020 

1025 

1015 

1009 

1006 

1011 

1016 

1018 

1030 

1027 

1020 

1954 

1028 

1027 

1028 

1022 

1015 

1008 

1007 

1008 

1016 

1020 

1028 

1043 

1021 

1955 

1034 

1025 

1026 

1023 

1015 

1011 

1005 

1009 

1015 

1024 

1021 

1023 

1019 

1956 

1034 

1037 

1026 

1018 

1012 

1009 

1006 

1010 

1013 

1018 

1035 

1038 

1021 

1957 

1025 

1036 

1026 

1018 

1015 

1011 

1008 

1012 

1022 

1019 

1020 

1020 

1019 

1958 

1035 

1028 

1025 

1018 

1015 

1012 

1006 

1013 

1015 

1020 

1024 

1024 

1020 

1959 

1031 

1027 

1023 

1016 

1014 

1009 

1005 

1007 

1013 

1019 

1030 

1034 

1019 

1960 

1030 

1023 

1023 

1020 

1017 

1009 

1006 

1010 

1016 

1019 

1025 

1033 

1019 

MEAN 

1030. 

7  1030.6  1024.6  1019.9  1014.9 

1009.8  1006. 

6  1010.2 

1016.4  1019. 

7  1027.0  1029.6 

1020. 

0 

CLINO 

1031. 

2  1030.6  1024.7  1019.8  1014.2 

1008.7  1006. 

1  1009.9 

1016.0  1020. 

7  1022.8  1029.8 

1019. 

5 

TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

-18 

6 

-20.2 

1952 

-12 

0 

-18.1 

1953 

-16 

4 

-17.4 

1954 

-17 

0 

-16.5 

1955 

-13 

3 

-16.8 

-10.8 

1956  -19.1  -19.2  -  9.8 

1957  -14.3  -20.7  -10.1 

1958  -16.0  -14.2  -10.4 

1959  -14.6  -11.8  -  2.9 

1960  -18.9  -  9.8  -12.0 


MEAN 
CLINO 


-16.0   -16.5   - 
-17.2   -15.2   - 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FE 

1951  7 

1952  20 

1953  18 

1954  21 

1955  3  2 

1956  21  1 

1957  8  1 

1958  9  1 

1959  17 

1960  16  1 

MEAN  14.0    1 

CLINO  12 


8.5 


1.0    10.0 


0.8 
0.2 


17.4 

18 

9 

15 

3 

10 

2 

17.8 

20 

8 

14 

6 

11 

8 

17.1 

15 

9 

16 

4 

9 

0 

17.6 

18 

0 

16 

6 

5 

8 

14.0 

19 

8 

16 

1 

8 

1 

17.2 

18 

0 

14 

8 

9 

2 

15.3 

19 

7 

16 

1 

7 

7 

17.1 

18 

7 

15 

3 

10 

7 

15.4 

16 

,9 

13 

7 

10 

.0 

16.5 

18 

.6 

15 

1 

9 

.2 

16.2 

18 

,5 

15 

2 

9 

1 

104 
122 


76.0    45.4 


0.6   -18.2   - 


3.1   -10.2   - 


3.2   -  9.4   - 


2.5   -  4.0 
0.2   -12.9   - 
1.0   -11.4   - 


8.5 

0.9 

19.4 

-  0.4 

11.8 

1.5 

23.2 

-  0.6 

15.2 

1.1 

20.1 

-  0.4 

7.5 

0.7 

11.0 

1.1 

19.8 

0.9 

17.2 

-  0.1 

9.5   -15.8 


368 
407 
585 
448 
415 

326 
367 
344 
490 
507 

425. 
419 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


KUSTANAY  SOVIET  UNION  WMO  28952   53  13N   63  37E   171  M 

NOTES  ON  PAGE  439 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1029 

1034 

1031 

1020 

1016 

1014 

1012 

1017 

1018 

1024 

1027 

1019 

1022 

1952 

1027 

1035 

1023 

1016 

1020 

1011 

1003 

1004 

1019 

1012 

1038 

1030 

1020 

1953 

1023 

1021 

1014 

1028 

1012 

1011 

1003 

1002 

1004 

1016 

1026 

1023 

1015 

1954 

1026 

1028 

1029 

1024 

1018 

1013 

1011 

1008 

1015 

1018 

1030 

1037 

1021 

1955 

1029 

1021 

1026 

1026 

1014 

1014 

1006 

1007 

1011 

1025 

1024 

1021 

1019 

1956 

1030 

1035 

1028 

1022 

1016 

1013 

1006 

1013 

1012 

1017 

1022 

1024 

1020 

1957 

1028 

1030 

1030 

1023 

1019 

1013 

1008 

1012 

1021 

1022 

1024 

1016 

1021 

1958 

1030 

1019 

1025 

1023 

1018 

1016 

1001 

1013 

1002 

1018 

1031 

1024 

1018 

1959 

1030 

1019 

1027 

1018 

1020 

1010 

1008 

1001 

1012 

1018 

1032 

1034 

1019 

1960 

1024 

1025 

1023 

1023 

1019 

1015 

1012 

1011 

1018 

1021 

1030 

1029 

1021 

MEAN 

1027.6 

1026. 

7  1025.6  1022. 

3  1017.2 

1013.0  1007. 

0  1008. 

8  1013.2 

1019. 

1  1028. 

4  1025.7 

1019. 

6 

LINO 

1026.0 

1025. 

1  1022.2  1019. 

4  1015.1 

1010.6  1007. 

0  1011. 

8  1015.2 

1019. 

5  1026. 

3  1026.4 

1018. 

7 

TEMPERATURE  DE6  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV  DEC     MEAN 

1951  -20.5   -25.0   -  8.5    10.2    14.0    17.6    22.7    18.5    13.7     1.1  -  8.9  -  8.6  2.2 

1952  -16.6   -17.2   -13.1   -  1.4    15.3    20.0    23.7    19.7    13.8     2.1  -11.6  -15.4  1.6 

1953  -16.6   -15.7   -  9.8     5.0    14.1    16.2    21.8    20.3    13.2     1.1  -16.2  -12.9  1.7 

1954  -23.0   -26.8   -14.0     0.0    12.4    18.2    22.2    18.6    13.9     5.5  -  4.0  -14.1  0.7 

1955  -13.6   -16.6   -13.8     3.2    17.1    22.6    19.3    17.2    11.6     4.9  -  7.0  -18.0  2.2 

4.7  -  5.7  -10.5  1.0 

3.4  -  7.9  -10.8  2.9 

4.1  -  3.8  -15.6  2.5 

0.6  -  7.5  -17.6  1.5 

1.0  -  8.2  -  9.9  1.5 

2.9  -  8.1  -13.3  1.8 

2.9  -  7.4  -14.9  5.9 


1956 

-20.5 

-22.4 

-13.9 

1957 

-18.3 

-15.7 

-12.7 

1958 

-16.1 

-  9.1 

-11.6 

1959 

-16.2 

-16.0 

-  9.2 

1960 

-14.9 

-14.2 

-14.2 

MEAN 

-17.6 

-17.9 

-12.1 

CLINO 

-17.8 

-17.2 

-11.0 

19 

1 

18 

9 

7 

8 

19 

8 

18 

0 

17 

7 

19 

4 

20 

1 

7 

6 

19 

2 

16 

0 

11 

0 

16 

7 

16 

0 

11 

7 

20 

4 

18 

3 

12 

,2 

20 

1 

18 

2 

11 

6 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FE 

1951  5 

1952  12 

1953  12  2 

1954  7 

1955  9  2 

1956  11  1 

1957  24 

1958  14  2 

1959  13  I 

1960  16  2 

MEAN  12.3  1 


16 

226 

19 

198 

12 

296 

6 

264 

30 

215 

18 

335 

16 

283 

18 

321 

18 

295 

18 

321 

ASIA 


MARKOVO 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  25551   64  41N  170  25E    33  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1019 

1017 

1023 

1018 

1014 

1010 

1007 

1010 

1018 

1010 

1010 

1012 

1014 

1952 

1013 

1020 

1020 

1012 

1013 

1009 

1009 

1012 

1016 

1008 

1010 

1012 

1013 

1953 

1024 

1018 

1020 

1017 

1018 

1013 

1012 

1006 

1012 

1014 

1009 

1016 

1015 

1954 

1018 

1021 

1014 

1019 

1012 

1010 

1008 

1006 

1010 

1021 

1012 

1024 

1015 

1955 

1013 

1028 

1020 

1017 

1014 

1007 

1007 

1009 

1010 

1014 

1022 

1018 

1015 

1956 

1020 

1025 

1020 

1014 

1010 

1012 

1011 

1011 

1012 

1008 

1022 

1026 

1016 

1957 

1011 

1028 

1020 

1008 

1014 

1010 

1009 

1010 

1015 

1011 

1012 

1015 

1014 

1958 

1016 

1020 

1012 

1013 

1013 

1008 

1007 

1010 

1014 

1014 

1008 

1016 

1013 

1959 

1016 

1008 

1023 

1016 

1015 

1010 

1007 

1013 

1012 

1019 

1016 

1017 

1014 

1960 

1016 

1010 

1022 

1021 

1016 

1009 

1011 

1008 

1012 

1006 

1016 

1009 

1013 

MEAN 

1016.6 

1019.5 

1019.4 

1015.5 

1013.9 

1009.8 

1008.8  1009.5 

1013.1 

1012.5 

1013.7 

1016.5 

1014.1 

TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

-24 

6 

-25 

.6 

-22 

.2 

-16 

.0 

-  0 

4 

1952 

-22 

,7 

-30 

,4 

-20 

.6 

-13 

0 

-  3 

•  2 

1953 

-26 

4 

-27 

7 

-25 

2 

-13 

o 

-  0 

A 

1954 

-23 

0 

-25 

7 

-23 

,5 

-  6 

2 

1 

6 

1955 

-27 

0 

-27 

8 

-21 

2 

-14 

3 

-  1 

6 

1956 

-19 

5 

-26 

3 

-26 

0 

-12 

5 

-  0 

3 

1957 

-20 

4 

-22 

2 

-23 

3 

-12 

8 

-  0 

8 

1958 

-28 

6 

-24 

1 

-16 

4 

-12 

7 

-  4 

4 

1959 

-16 

2 

-21 

5 

-30 

6 

-13 

7 

4 

0 

1960 

-24 

6 

-26 

7 

-12 

4 

-15 

3 

-  1 

7 

MEAN  -23.3  -25.8  -22.1  -13.0 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR 

1951  7  5  26       2 

1952  38  12       u  13 

1953  26  8       8  25 

1954  25  14  23  25 

1955  10  3  22  10 

1956  66  21  11  30 

1957  56  44        9  27 

1958  9  8  42  29 

1959  52  43       3  26 

1960  27  18  10       1 

MEAN  31.6  17.6  15.8  18.8 


10.6  13.3 

7.7  15.5 

12.6  15.8 

11.5  14.7 

11.0  12.8 


80 
138 


3.3 

-20.0 

-22 

6.4 

-17.6 

-24 

6.2 

-14.4 

-31 

3.2  -  9.0 

5.2  -  7.2 

2.4  -11.2 

4.6  -  7.1 

4.1  -  7.6 

3.9  -  8.2 


-22.2   -15.5 


-24.1 
-20.5 


-15.6   -27.4 
-21.8   -18.5 


-19.8   -25.4 


7.2 
7.3 


213 
325 
309 
267 
346 

323 
348 
328 
415 
407 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


MINUSINSK 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  29B66   53  42N   91  42E   251  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1952 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1017 

1021 

1035 

1034 

- 

1953 

103* 

1035 

1023 

1025 

1016 

1009 

1007 

1012 

1018 

1021 

1032 

1032 

1022 

195* 

1032 

1031 

1032 

1024 

1016 

1009 

1008 

1008 

1017 

1023 

1030 

1046 

1023 

1955 

1040 

1027 

1028 

1024 

1017 

1012 

1005 

1009 

1016 

1027 

1027 

1026 

1022 

1956 

1039 

1037 

1028 

1020 

1013 

1010 

1007 

1010 

1016 

1021 

1037 

1040 

1023 

1957 

1031 

1036 

1029 

1020 

1016 

1011 

1007 

1012 

1023 

1023 

1024 

1025 

1021 

1958 

1040 

1030 

1028 

1020 

1017 

1013 

1006 

1012 

1017 

1024 

1029 

1028 

1022 

1959 

1036 

1030 

1026 

1018 

1017 

1010 

1005 

1008 

1016 

1021 

1034 

1038 

1022 

1960 

1034 

1028 

1026 

1023 

1018 

1010 

1006 

1011 

1019 

1024 

1030 

1036 

1022 

MEAN 

1035.8  1031.8  1027.5  1021.8 

1016.3 

1010. 

5 

1006 

4 

1010.3 

1017.7  1022. 

8  1030 

9 

1033 

9 

1022 

LINO 

1034.3  1032.4  1027.6  1021.4 

1015.4 

1009. 

9 

1005 

9 

1010.7 

1017.4  1023. 

1  1029 

2 

1033 

0 

1021 

TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

-25 

2 

-20 

7 

1952 

-13 

9 

-24 

3 

1953 

-18 

5 

-22 

6 

1954 

-20 

5 

-20 

8 

1955 

-23 

4 

-14 

4 

1956 

-23 

8 

-23 

6 

1957 

-20 

4 

-19 

5 

1958 

-21 

4 

-16 

4 

1959 

-18 

7 

-12 

7 

1960 

-19 

9 

-  9 

5 

MEAN  -20.6  -18.5 

CLINO  -21.3  -19.4 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1951  10  5 

1952  2  11 

1953  11  5 

1954  6  4 

1955  5  7 

1956  7  8 

1957  6  23 

1958  4  14 

1959  4  3 

1960  7  4 

MEAN  6.2  8.4 

CLINO  9  9 


3 

7 

12 

8 

18.9 

20.6 

14.2 

10.1 

1.2 

-  6.2 

-10.7 

1 

0 

9 

11 

7 

18.4 

19.0 

16.8 

11.0 

1.7 

-16.8 

-16.3 

-  0 

4 

8 

12 

3 

19.6 

21.9 

15.8 

12.0 

2.8 

-14.6 

-14.4 

1 

1 

.0 

7 

8 

18.1 

17.8 

18.6 

10.8 

3.4 

-  8.4 

-25.2 

-  0 

1 

9 

11 

8 

18.0 

19.6 

19.0 

8.8 

0.8 

-  7.1 

-14.8 

0 

3 

,4 

12 

.5 

15.4 

20.4 

17.9 

9.2 

4.4 

-12.6 

-24.7 

-  1 

2 

0 

9 

6 

18.9 

18.6 

16.2 

8.9 

2.2 

-  8.4 

-10.1 

0 

C 

.5 

10 

.5 

14.1 

20.1 

17.8 

9.0 

2.8 

-  4.0 

-10.9 

0 

4 

.2 

10 

4 

18.3 

20.0 

17.7 

11.9 

2.6 

-16.0 

-20.8 

1 

3 

.6 

9 

9 

17.6 

18.6 

15.9 

10.0 

0.2 

-10.4 

-18.1 

0 

2 

.6 

10 

.9 

17.7 

19.7 

17.0 

10.2 

2.2 

-10.5 

-16.6 

0 

2 

.9 

10 

.4 

17.2 

19.4 

16.9 

9.6 

2.0 

-  9.7 

-17.9 

0 

11.6    11.0 


333 
335 
337 
402 
296 

252 

414 
241 
348 
258 

321. 
316 


ASIA 


MYS  KAMENNYY  SOVIET  UNION  WMO  23146   68  28N   73  36E 

NOTES  ON  PAGE 439 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1015 

1022 

1015 

1014 

1010 

1010 

1009 

1014 

1010 

1007 

1003 

1001 

1011 

1952 

1011 

1030 

1023 

1016 

1013 

1011 

1011 

1007 

1009 

1011 

1028 

1018 

1016 

1953 

1013 

1025 

1004 

1020 

1015 

1011 

1007 

1016 

1003 

1008 

1022 

1006 

1013 

195* 

1013 

1019 

1011 

1017 

1022 

1008 

1013 

1003 

1010 

1004 

1020 

1027 

1014 

1955 

1004 

1023 

1024 

1021 

1012 

1008 

1009 

1008 

1015 

1002 

1006 

1013 

1012 

1956 

1019 

1039 

1014 

1019 

1012 

1010 

1006 

1010 

1002 

1008 

1023 

1022 

1015 

1957 

1005 

1026 

1016 

1014 

1013 

1008 

1016 

1015 

1011 

1008 

1010 

1002 

1012 

1958 

1019 

1017 

1016 

1018 

1016 

1017 

1008 

1011 

1006 

1009 

1007 

1016 

1013 

1959 

1013 

1009 

1003 

1016 

1011 

1011 

1014 

1010 

1000 

1011 

1021 

1020 

1012 

1960 

1019 

1008 

1017 

1018 

1022 

1008 

1015 

1010 

1012 

1004 

1012 

1018 

1014 

MEAN 

1013.] 

1021.8 

1014.3 

1017.3 

1014.6 

1010.2 

1010.8 

1010.4 

1007.8 

1007.2 

1015.2 

1014.3 

1013.1 

TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

-25 

4 

-30 

.1 

-24.6 

-  7 

3 

1952 

-25 

.0 

-20 

9 

-28.7 

-15 

3 

1953 

-25 

2 

-22 

6 

-23.0 

-  7 

1 

1954 

-22 

8 

-29 

6 

-19.5 

-12 

1 

1955 

-15 

0 

-31 

0 

-26.8 

-  8 

e 

1956 

-23 

4 

-23 

9 

-15.4 

-19 

4 

1957 

-24 

2 

-24 

8 

-30.2 

-13 

4 

1958 

-21 

6 

-27 

2 

-29.2 

-19. 

8 

1959 

-22 

2 

-24 

0 

-17.1 

-20 

0 

1960 

-29 

0 

-33 

1 

-28.4 

-15. 

2 

8.6 

5 

6 

- 

0.9 

-14 

.2 

-16.0 

-  8.5 

9.1 

6 

5 

— 

7.0 

-18 

.7 

-26.6 

-10.2 

11.4 

3 

3 

- 

4.0 

-19 

•  1 

-11.5 

-  7.3 

10.4 

4 

3 

- 

2.2 

-12 

8 

-14.6 

-  7.6 

9.0 

5 

1 

- 

1.5 

-19 

8 

-28.5 

-  9.1 

11.5 

2 

8 

- 

8.4 

-16 

7 

-18.2 

-  8.6 

13.1 

4 

5 

- 

6.5 

-25 

4 

-26.1 

-10.3 

6.5 

1 

2 

- 

5.8 

-15 

3 

-31.1 

-12.0 

11.8 

7 

1 

- 

6.2 

-11 

4 

-19.0 

-  7.9 

6.8 

4 

9 

- 

7.6 

-19 

8 

-17.5 

-11.4 

MEAN  -23.4   -26.7  -24.3  -13.8  -  5.9  2.3     9.4     9.8     4.5   -  5.0   -17.3   -20.9 
PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     DEC 

1951  "       "  -  -  -  46  46  50  47 

1952  -      -  -  -  -  35  37  68  54 

1953  "       -  -  -  -  47  60  51  57 
I95*      "       "  "  "  -  46  14  62  27 

1955  "      _  "  "  -  84  10  68  61 

1956  _       -  -  -  -  14  56  32  86 

1957  "-  "  "  -76       7  20  85 

1958  -----  12  66  62  50       -       -       - 

1959  -----48       8  74  69--- 

1960  -       "  -  -  -  27  18  30  23 

MEAN      -  43.5  %?.■>  S1--I  ss.o     _ 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


MYS  SHALAUROVA  SOVIET  UNION  WMO  21647   73  UN  1*3  56E 

NOTES  ON  PAGE  439 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1022 

1024 

1026 

1021 

1013 

1009 

1011 

1012 

1020 

1012 

1011 

1011 

1016 

1952 

1020 

1029 

1025 

1019 

1017 

1012 

1009 

1011 

1014 

1011 

1022 

1023 

1018 

1953 

1032 

1025 

1014 

1017 

1022 

1010 

1013 

1007 

1009 

1012 

1024 

1016 

1017 

1954 

1017 

1022 

1009 

1015 

1020 

1014 

1007 

1007 

1010 

1018 

1015 

1025 

1015 

1955 

1017 

1029 

1029 

1015 

1018 

1012 

1011 

1007 

1010 

1009 

1019 

1016 

1016 

1956 

1023 

1028 

1018 

1023 

1015 

1012 

1010 

1016 

1012 

1010 

1024 

1032 

1019 

1957 

1010 

1036 

1028 

1015 

1014 

1011 

1007 

1010 

1012 

1012 

1020 

1017 

1016 

1958 

1026 

1027 

1024 

1018 

1019 

1008 

1010 

1010 

1011 

1010 

1018 

1022 

1017 

1959 

1022 

1013 

1015 

1016 

1015 

1013 

1012 

1016 

1015 

1018 

1020 

1019 

1016 

1960 

1028 

1016 

1023 

1021 

1022 

1010 

1011 

1011 

1012 

1013 

1018 

1021 

1017 

1956 

-28.8 

-29.0 

-27.1 

-23.7 

1957 

-30.4 

-31.7 

-28.4 

-19.5 

1958 

-31.3 

-33.5 

-28.1 

-21.6 

1959 

-29.8 

-31.5 

-26.3 

-18.2 

1960 

-27.0 

-30.4 

-27.8 

-20.0 

MEAN   1021.7  1024.9  1021.1  1018.0  1017.5  1011.1  1010.1  1010.7  1012.5  1012.5  1019.1  1020.2   1016.6 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 

1951  -34.1   -33.6   -27.2   -22.4   -  8.0     1.3  1.9  2.6  0.4   -  9.0   -23.3   -28.2    -15.0 

1952  -32.0   -31.6   -26.5   -19.8   -11.5   -  0.4  2.6  4.4  2.0   -  9.4   -20.8   -27.2    -14.2 

1953  -27.5   -33.4   -26.8   -19.9   -  7.1     0.5  3.8  4.6  1.0   -  8.6   -20.4   -29.9    -13.6 

1954  -31.9   -32.2   -29.8   -14.9   -  7.7   -  0.3  2.1  2.1  -  0.6   -  6.6   -20.8   -25.6    -13.9 

1955  -28.4   -31.5   -29.2   -22.9   -  9.7     0.3  2.0  3.2  -  1.5   -10.8   -24.4   -26.8    -15.0 

-  9.7     0.5  2.2  1.4  -  0.2   -14.0   -20.0   -26,8    -14.6 

-  7.9     1.6  2.4  1.4  -  1.8   -11.6   -22.0   -31.0    -14.9 
-11.4     0.2  2.4  4.0  1.1   -10.1   -30.0   -26.7    -15.4 

-  6.1     0.9  2.3  1.9  -  0.3   -  7.9   -17.8   -30.9    -13.6 

-  7.5     0.8  3.4  3.8  -  0.4   -11.4   -23.4   -26.3    -13.9 

MEAN    -30.1   -31.8   -27.7   -20.3   -  8.7     0.5  2.5  2.9  -  0.0   -  9.9   -22.3   -27.9    -14.4 
PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1951  ------      26  28  8  15--- 

1952  -----6  25  41  13--- 

1953  -----      26  10  74  16       -       -       - 

1954  -----6  72  23  17--- 

1955  -----      22  25  71  16       -       -       - 

1956  -----8  24  7  23--- 

1957  -----8  13  19  32--- 

1958  -----       29  42  44  41        -        -        - 

1959  -----9  22  27  29--- 

1960  -----      26  26  34  22       -       -       - 

MEAN      -----      16.6  28.7  34.8  22.4     - 


ASIA 


MYS  SHMIDTA 
NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  25173   68  55N  179  29W 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1022 

1022 

1028 

1020 

1018 

1013 

1008 

1010 

1018 

1014 

1010 

1012 

1016 

1952 

1019 

1025 

1024 

1014 

1017 

1014 

1010 

1014 

1018 

1009 

1012 

1016 

1016 

1953 

1028 

1019 

1019 

1020 

1023 

1013 

1014 

1007 

1012 

1014 

1012 

1016 

1016 

1954 

1020 

1022 

1016 

1020 

1018 

1012 

1008 

1005 

1010 

1020 

1014 

1021 

1016 

1955 

1016 

1029 

1025 

1018 

1017 

1012 

1010 

1009 

1011 

1011 

1022 

1021 

1017 

1956 

1022 

1026 

1021 

1018 

1014 

1016 

1010 

1015 

1013 

1007 

1022 

1027 

1018 

1957 

1016 

1033 

1024 

1012 

1018 

1012 

1010 

1011 

1016 

1012 

1019 

1018 

1017 

1958 

1020 

1027 

1022 

1020 

1016 

1010 

1010 

1011 

1013 

1012 

1011 

1022 

1016 

1959 

1024 

1013 

1021 

1020 

1017 

1013 

1011 

1015 

1015 

1018 

1020 

1018 

1017 

1960 

1023 

1014 

1025 

1024 

1020 

1012 

1015 

1012 

1014 

1007 

1017 

1014 

1016 

MEAN 

1021.0  1023.0  1022.5  1018.6  1017.8  1012.7  1010. 

6  1010.9 

1014.0 

1012.4  1015.9  1018.5 

1016 

CLINO 

1020.5  1022.5  1021.0  1018. 

1016.8  1011.8  1009. 

9  1011.0 

1014.0 

1011.5  1016.5  1018.5 

1016 

TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

-26.9 

-31 

.0 

-23.1 

-18.2 

-  6.5 

1952 

-24.8 

-30 

,4 

-26.5 

-19.1 

-  7.9 

1953 

-26.6 

-31 

.0 

-29.1 

-19.0 

-  7.9 

-20.2   -25.2   -24.0   -  8.6 
-25.1   -28.5   -24.7   -19.9 


1956 

-20 

1 

-28 

0 

-26 

1 

-15 

1957 

-19 

4 

-25 

9 

-27 

4 

-13 

1958 

-28 

5 

-27 

6 

-24 

5 

-20 

1959 

-20 

3 

-24 

2 

-28 

1 

-19 

1960 

-28 

2 

-23 

8 

-18 

4 

-19 

MEAN 

-24 

0 

-27 

6 

-25 

2 

-17 

CLINO 

-25 

4 

-26 

9 

-25 

1 

-17 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO     23      21 


2.8  1.4 
3.2     2.6 

4.9  3.1 


2.7 
3.9 


2.7 
2.9 


0.6   -  5.7 


1.0   -14.0 


1.6   -  9.6 


-16.3 

-22.4 

-12.2 

-13.7 

-24.4 

-12.0 

-13.6 

-27.3 

-12.2 

-17.1 

-24.8 

-10.5 

-18.6 

-22.2 

-12.9 

-21.9 

-20.8 

-12.1 

-19.8 

-29.4 

-11.6 

-20.0 

-19.0 

-12.5 

-12.1 

-25.9 

-10.6 

-14.5 

-20.4 

-10.4 

-16.8 

-23.7 

-11.7 

-16.3 

-23.6 

-11.8 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


MYS  UELEN  SOVIET  UNION  WMO  25399   66  ION  169  50E 

NOTES  ON  PAGE  439 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAP     APR  MAY  JUN     JUL  AUG     SEP     OCT  NOV     DEC  MEAN 

1951  1021    1016    1025  1014  1017  1014  1011  1009  1014  1013  1004  1013  1014 

1952  1017    1014    1016  1012  1016  1013  1011  1013  1015  1005  999  1003  1011 

1953  1022    1011    1016  1015  1016  1017  1015  1007  1009  1009  1003  1009  1012 

1954  1024    1019    1015  1024  1016  1012  1010  1006  1010  1009  1006  1016  1014 

1955  1007    1027    1018  1014  1011  1011  1010  1007  1008  1003  1020  1020  1013 

1956  1024    1021    1016  1015  1009  1013  1013  1009  1011  1004  1016  1024  1015 

1957  1019    1026    1016  1010  1017  1013  1012  1011  1012  1010  1005  1009  1013 

1958  1010    1018    1017  1012  1015  1013  1010  1009  1007  1009  1007  1015  1012 

1959  1023    1008    1019  1018  1016  1015  1010  1013  1012  1014  1011  1013  1014 

1960  1014    1010    1026  1018  1014  1014  1014  1009  1012  1002  1009  1005  1012 

MEAN  1018.1  1017.0  1018.4  1015.2  1014.7  1013.5  1011.6  1009.3  1011.0  1007.8  1008.0  1012.7  1013.1 

CLINO  1016.7  1017.9  1018.0  1015.1  1015.4  1014.2  1011.8  1010.7  1011.4  1007.3  1011.1  1013.0  1013.5 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN     JUL  AUG     SEP     OCT  NOV     DEC  MEAN 


1951 

-23 

7 

-23 

7 

-20 

5 

-12 

8 

-  3 

1952 

-19 

4 

-23 

4 

-20 

3 

-14 

4 

-  4 

1953 

-21 

2 

-26 

0 

-23 

4 

-12 

6 

-  4 

1954 

-17 

9 

-24 

.5 

-17 

0 

-  8 

4 

-  0 

1955 

-22 

2 

-28 

4 

-21 

2 

-16 

0 

-  6 

3 

.8 

-  0.2 

-  3 

9 

-15 

2 

3 

.0 

-  1.4 

-  5 

9 

-22 

1 

2 

.4 

-  2.0 

-  9 

1 

-22 

6 

2 

,4 

-  6.4 

-13 

2 

-15 

3 

2 

.1 

-  4.3 

-18 

1 

-18 

9 

1957  -12.3   -19.8   -23.7   -  7.0   -  2.9  2.6  6.8     5.4  0.0   -  1.1   -  4.8   -21.9 

1958  -24.8   -20.4   -16.1   -12.2   -  7.6  3.0  7.0     4.9  2.9   -  4.8   -11.3   -13.4 

1959  -14.8   -15.9   -23.6   -16.8   -  2.6  3.3  5.2     6.3  3.4   -  1.0   -  7.3   -23.9 

1960  -24.1   -17.1   -13.7   -17.7   -  3.2  1.0  6.2     5.6  2.4   -  1.2   -10.3   -13.2 

MEAN  -19.8   -22.4   -20.2   -13.2   -  3.8  2.1  6.0     5.4  2.5   -  2.4   -  9.0   -18.3 

CLINO  -21.0   -21.7   -20.0   -12.6   -  4.5  2.0  5.8     5.4  2.7   -  2.1   -  9.0   -17.5 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     DEC 

1951  -  -       -       -       -  20  28  77  18 

1952  -  -       -      -      -  13  21  46  25 

1953  ------  9  23  26  78      -      -      - 

1954  -  -       -       -       -  18  45  124  58 

1955  -----  7  42  100  83 

1956  -----  6  20  115  66 

1957  -  -       -       -       -  20  22  78  60 

1958  -  -       -       -       -  25  20  54  72 

1959  -  -       -       -       -  23  43  37  37 

1960  -----97  39  38--- 

MEAN  -----  15.0  27.1  69.6  53.5     - 

CLINO  26      27      24      23      25  27  36  57  45      36      35      33 


ASIA 


MYS  VASILEVA  SOVIET  UNION  WMO  32217   50  OON  155  23E    16  M 

NOTES  ON  PAGE  439 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

999 

1004 

1008 

1011 

1006 

1009 

1012 

1011 

1010 

1006 

1006 

1003 

1007 

1952 

1002 

1002 

1008 

1007 

1004 

1007 

1010 

1010 

1009 

1012 

1005 

1002 

1007 

1953 

1003 

1003 

1007 

1005 

1013 

1008 

1013 

1007 

1013 

1009 

999 

1005 

1007 

1954 

1005 

1004 

1008 

1011 

1003 

1013 

1012 

1009 

1009 

1016 

1003 

1006 

1008 

1955 

1001 

995 

1008 

1006 

1012 

1008 

1006 

1010 

1013 

1011 

1010 

1003 

1007 

1956 

1002 

1003 

1010 

1005 

1005 

1012 

1013 

1008 

1011 

1016 

1007 

1002 

1008 

1957 

1000 

1008 

1000 

1005 

1008 

1012 

1012 

1011 

1015 

1006 

1004 

1004 

1007 

1958 

999 

- 

- 

1002 

1006 

1011 

1009 

1012 

1012 

1014 

1009 

1002 

- 

1959 

1001 

1005 

1013 

1007 

1010 

1012 

1012 

1009 

1011 

1008 

1006 

1000 

1008 

1960 

993 

1001 

1007 

1006 

1013 

1012 

1007 

1009 

1010 

1013 

1013 

998 

1007 

MEAN 

1000.5  1002. 

J  1007.7  1006.5  1008.0  1010.4  1010. 

6  1009.6 

1011.3  1011. 

1006.2 

1002.5 

1007.3 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC     MEAN 

1951  -  4.4  -  6.0  -  3.6  -  0.9  1.3  4.9  8.3  11.5  10.2  6.0     1.3  -  1.5  2.3 

1952  -  5.2  -  6.4  -  4.4  -  0.7  2.0  4.0  8.0  10.1     9.2  5.6  -  2.0  -  5.6  1.2 

1953  -  5.6  -  7.8  -  3.2  -  1.2  1.3  4.8  7.8  9.6     8.2  4.2  -  1.0  -  4.0  1.1 

1954  -  7.6  -  4.9  -  6.1  -  0.8  0.6  4.3  7.2  9.1     8.4  5.4     0.7  -  1.5  1.2 

1955  -  5.5  -  3.4  -  3.3  -  1.1  1.4  4.5  7.3  10.2     9.2  5.2     1.4  -  1.3  2.1 

1956  -  2.6  -  3.4  -  3.7  -  1.4  1.8  4.8  8.4  10.4     9.7  5.5     1.8  -  1.5  2.5 

1957  -  3.6  -  4.6  -  4.5  -  0.8  1.5  4.2  7.9  10.0     8.4  5.0     0.7  -  2.6  1.8 

1958  -  5.5  -  6.1  -  6.0  -  2.6  0.4  4.1  8.6  10.5     9.3  5.0     0.3  -  3.8  1.2 

1959  -  6.1  -  7.2  -  3.8  -  0.3  1.6  5.6  9.8  11.5  10.7  6.3     0.0  -  4.1  2.0 

1960  -  5.1  -  7.0  -  5.7  -  1.4  0.9  4.1  8.3  10.2     9.2  3.7  -  0.9  -  5.2  0.9 

MEAN  -  5.1  -  5.7  -  4.4  -  1.1  1.3  4.5  8.2  10.3     9.3  5.2     0.2  -  3.1  1.6 

PRECIPITATION  MM 


31  14  135  121  25  76  131 

35  120  61  40  131  55  217 

97  47  50  101  78  88  146 

103  132  125  17  34  40  155 

289  265  60  100  259  297  84 


DO  214  6 

51  239  6 

43  151  12 

93.9   112.7  136.4  84.4    64.7   140.9   121.2   139.4   155.3   100.5   136.7   1377.5 


1951 

16 

16 

1952 

14 

11 

1953 

85 

88 

1954 

105 

58 

1955 

54 

231 

1956 

146 

119 

1957 

83 

75 

1958 

160 

- 

1959 

122 

119 

1960 

129 

128 

6 

345 

160 

19 

113 

104 

21 

282 

215 

110 

112 

79 

95 

61 

37 

758 

141 

138 

90 

1053 

92 

109 

70 

1051 

67 

67 

90 

993 

307 

83 

230 

2259 

91 

134 

104 

1320 

254 

155 

184 

- 

145 

78 

123 

- 

231 

137 

295 

1791 

130 

43 

144 

1549 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


MYS  ZHELANIYA 
NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  20353   76  S7N   69  35E 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1009 

1017 

1016 

1012 

1016 

1009 

1012 

1010 

1009 

1002 

1004 

1000 

1010 

1952 

1012 

1017 

1024 

1018 

1014 

1019 

1008 

1008 

1009 

1012 

1019 

1017 

1015 

1953 

1009 

1014 

1002 

1015 

1013 

1016 

1009 

1016 

1001 

1012 

1012 

998 

1010 

1954 

1006 

1013 

1007 

1013 

1026 

1013 

1011 

1009 

1010 

1004 

1013 

1013 

1012 

1955 

995 

1025 

1027 

1017 

1016 

1011 

1009 

1007 

1017 

1001 

1011 

1012 

1012 

1956 

1016 

1028 

1005 

1023 

1010 

1009 

1019 

1015 

1007 

1011 

1017 

1015 

1015 

1957 

1003 

1022 

1021 

1013 

1014 

1011 

1017 

1013 

1014 

1014 

1019 

1004 

1014 

1958 

1012 

1020 

1020 

1016 

1020 

1016 

1012 

1006 

1011 

1010 

1006 

1017 

1014 

1959 

1012 

995 

995 

1018 

1013 

1010 

1013 

1011 

1010 

1014 

1014 

1013 

1010 

1960 

1019 

1014 

1021 

1017 

1022 

1011 

1017 

1016 

1017 

1002 

1010 

1005 

1014 

MEAN 

1009.3  1016. 

5  1013.8  1016.2  1016. 

4  1012.5  1012. 

7  1011. 

1010.5  1008.2  1012. 

5  1009.4 

1012 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


MAR 


1951  -22.1  -17.1  -21.2 

1952  -21.8  -15.1  -21.2 

1953  -20.2  -10.4  -20.6 

1954  -15.0  -13.2  -22.6 

1955  -13.2  -22.6  -17.9 


1956  -19.4 

1957  -16.7 

1958  -16.9 

1959  -24.3 

1960  -18.9 


-30.4 


-24.6 


-14.1   -  7.0   -  0.4 


9.6   -  8.4 


-10.0  -11.4  -18.0 

-17.6  -23.1  -12.9 

-22.9  -24.6  -17.5 

-18.6  -19.1  -18.0 


-16.6 


MEAN  -18.9   -17.8   -20.6   -14. 
PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR 

1951  - 

1952  - 

1953  - 

1954  - 

1955  - 

1956  - 

1957  - 

1958  - 

1959  - 

1960  - 


-  7.6   -  1.0 

-  7.1   -  1.2 


7.4   -  0.7 


1 

4 

1.5 

-  1.1 

- 

3.4 

-17.4 

-16.1 

-  9.7 

1 

2 

1.9 

1.0 

- 

6.6 

-  9.1 

-18.0 

-  9.3 

2 

0 

3.0 

-  0.4 

- 

4.2 

-  4.4 

-  8.2 

-  7.1 

3 

5 

3.2 

0.6 

- 

1.9 

-  5.8 

-  6.4 

-  6.4 

3 

1 

3.4 

1.3 

- 

4.9 

-19.6 

-23.6 

-  9.4 

1 

7 

4.0 

0.0 

- 

7.5 

-  8.6 

-  9.6 

-  7.3 

2 

4 

4.5 

-  0.6 

- 

6.3 

-20.3 

-21.2 

-10.0 

1 

8 

0.3 

-  3.0 

- 

6.2 

-12.8 

-24.4 

-11.4 

4 

1 

5.0 

1.9 

- 

4.5 

-  5.6 

-12.9 

-  S.2 

3 

.3 

1.1 

-  0.7 

- 

9.6 

-17.6 

-14.0 

-11.3 

-12.1   -15.4 


MEAN 


ASIA 


NARYN 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  36974   41  26N   76  OOE  2049  M 


TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

-16.3 

-15.2 

-  6 

1952 

-18.0 

-12.8 

-  5 

1953 

-20.0 

-12.4 

-  4 

1954 

-18.4 

-14.5 

-  6 

1955 

-19.1 

-12.6 

-  3 

1956 

-21.2 

-13.1 

-  6 

1957 

-16.3 

-18.4 

-  3 

1958 

-15.6 

-12.8 

-  0 

1959 

-17.7 

-15.8 

-  6 

1960 

-19.3 

-10.5 

-  4 

PRECIPITATION  MM 


1951 

14 

1952 

6 

1953 

6 

1954 

20 

1955 

1 

1956 

13 

1957 

14 

1958 

8 

1959 

14 

1960 

6 

13 

9 

14 

9 

15.7 

13 

2 

13 

7 

16 

6 

16.8 

11 

4 

14 

3 

17 

6 

14.9 

13 

3 

12 

8 

14 

5 

14.0 

11 

4 

15 

2 

15 

3 

17.8 

10 

8 

12 

9 

20 

4 

16.6 

12 

9 

14 

0 

14 

9 

15.6 

11 

3 

14 

0 

17 

9 

14.8 

13 

5 

14 

2 

16 

4 

16.8 

15 

9 

14 

0 

16 

8 

18.4 

11 

5 

10.7    13.9 


-  6.3 

-13 

-  3.3 

-17 

-  7.9 

-15 

-  4.2 

-19 

-  6.1 

-10 

5.5  -  1.7 

5.6  -  4.1 


7.0   -  3.4 


5.3   -  4.9 


-12. 
-17. 


72 
104 


2.7 
1.9 


TOTAL 

299 
341 
367 
476 
251 

289 
298 
299 
354 
309 


29.5    15.1 


12.4    328.3 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


NIKOLAYEVSK.  NA  AMURE 
NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  31369   53  09N  140  42E    47  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1017 

1020 

1011 

1014 

1004 

1006 

1007 

1006 

1014 

1010 

1014 

1011 

1011 

1952 

1015 

1019 

1014 

1012 

1009 

1006 

1010 

1010 

1009 

1012 

1017 

1015 

1012 

1953 

1020 

1017 

1016 

1013 

1014 

1010 

1008 

1006 

1008 

1013 

1015 

1016 

1013 

1954 

1016 

1016 

1015 

1011 

1008 

1011 

1011 

1009 

1008 

1017 

1014 

1017 

1013 

1955 

1018 

1012 

1015 

1007 

1014 

1006 

1003 

1011 

1011 

1015 

1011 

1007 

1011 

1956 

1010 

1017 

1019 

1003 

1003 

1010 

1011 

1009 

1011 

1012 

1013 

1017 

1011 

1957 

1015 

1021 

1018 

1009 

1009 

1009 

1008 

1010 

1012 

1010 

1011 

1015 

1012 

1958 

1017 

1022 

1011 

1010 

1008 

1006 

1008 

1012 

1012 

1016 

1013 

1016 

1013 

1959 

1014 

1017 

1020 

1008 

1010 

1010 

1006 

1011 

1013 

1016 

1014 

1012 

1013 

1960 

1016 

1010 

1015 

1011 

1012 

1009 

1007 

1007 

1008 

1016 

1016 

1012 

1012 

MEAN 

1015.8 

1017. 

1015.4 

1009.8 

1009.1 

1008.3  1007.9  1009.1 

1010.6 

1013. 

7  1013.8  1013.8 

1012.0 

LINO 

1017.2 

1016.8  1015.1 

1010.2 

1009.9 

1008.3  1007.3  1008.7 

1010.7 

1013. 

0  1014. 

1013.9 

1012.1 

TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

-24 

1 

-22 

6 

1952 

-27 

2 

-24 

k 

1953 

-25 

6 

-22 

1 

1954 

-25 

5 

-16 

6 

1955 

-28 

9 

-19 

7 

1956 

-25 

8 

-19 

1 

1957 

-22 

8 

-18 

0 

1958 

-23 

5 

-21 

1 

1959 

-28 

0 

-18 

0 

1960 

-24 

2 

-20 

2 

MEAN    -25.6   -20.2 
CLINO    -24.1   -20.0 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

13 

1952 

8 

1953 

8 

1954 

10 

1955 

0 

1956 

52 

1957 

24 

1958 

20 

1959 

5 

1960 

16 

MEAN 

15 

CLINO 

19 

-12.1  -  2.4 
-13.9  -  1.6 
-14.5   -  3.2 


-14.2   -  4.7 


15.0 
15.4 
16.5 


3 

4 

4 

2 

11 

9 

17.4 

15.1 

11 

3 

4 

2 

3 

8 

12 

0 

16.8 

16.5 

12 

3 

1 

6 

4 

9 

13 

1 

14.2 

17.9 

12 

2 

4 

7 

3 

4 

10 

0 

16.9 

18.2 

9 

7 

3 

3 

3 

7 

11 

7 

16.3 

16.5 

10 

8 

3 

4 

3 

7 

11 

9 

16.8 

16.5 

10 

9 

103 
101 


3.3  -10.3 

1.4  -  9.4 


2.7   -  7.9 


1.5   -  8.5 


1.6   -10.2 


9.9   -20.0 


423 

435 
351 
362 
618 

681 
576 
642 
550 
481 

511.9 
503 


ASIA 


OKHOTSK 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  31088   59  22N  1*3  12E 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MS 


1951 

1013 

1016 

1013 

1016 

1009 

1010 

1010 

1012 

1018 

1009 

1011 

1008 

1012 

1952 

1011 

1018 

1015 

1011 

1010 

1008 

1011 

1011 

1011 

1010 

1013 

1010 

1012 

1953 

1021 

1017 

1019 

1014 

1018 

1011 

1012 

1007 

1010 

1009 

1011 

1012 

1013 

1954 

1012 

1016 

1013 

1014 

1008 

1013 

1012 

1008 

1008 

1020 

1010 

1019 

1013 

1955 

1014 

1012 

1015 

1010 

1015 

1008 

1005 

1011 

1010 

1012 

1011 

1006 

1011 

1956 

1009 

1019 

1018 

1008 

1006 

1014 

1013 

1010 

1013 

1010 

1016 

1020 

1013 

1957 

1009 

1025 

1018 

1008 

1011 

1011 

1011 

1012 

1015 

1007 

1006 

1011 

1012 

1958 

1014 

1019 

1010 

1012 

1011 

1008 

1009 

1011 

1014 

1014 

1009 

1013 

1012 

1959 

1009 

1013 

1022 

1009 

1012 

1012 

1010 

1014 

1012 

1016 

1011 

1009 

1012 

1960 

1014 

1008 

1014 

1013 

1016 

1012 

1008 

1009 

1008 

1011 

1013 

1008 

1011 

MEAN   1012.6  1016.3  1015.7  1011.5  1011.6  1010.7  1010.1  1010.5  1011.9  1011.8  1011.1  1011.6 

CLINO   1012.9  1015.1  1014.5  1011.1  1012.1  1010.5  1008.9  1009.5  1012.1  1011.3  1011.1  1011.0 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN     JUL  AUG     SEP  OCT     NOV     DEC 


1951 

-24.1 

-20.3 

-14.2 

1952 

-25.7 

-22.5 

-11.8 

1953 

-21.0 

-21.8 

-14.3 

1954 

-25.2 

-16.8 

-19.1 

1955 

-24.9 

-15.0 

-15.4 

1956 

-16.9 

-16.4 

-18.3 

1957 

-22.6 

-19.3 

-15.3 

1958 

-23.9 

-21.9 

-15.8 

1959 

-22.7 

-20.9 

-17.0 

1960 

-21.3 

-19.7 

-11.6 

MEAN 

-22.8 

-19.5 

-15.3 

LINO 

-22.4 

-19.2 

-14.2 

-  7.4 

-  5.6 


0.4 


5.8 


12.5 


13.8 


7.6 

12.8 

14.6 

7.7 

10.4 

12.0 

7.4 

12.4 

13.3 

7.8 

12.5 

12.4 

7.9 

11.8 

12.3 

7.7 

11.6 

13.8 

6.0 

12.4 

14.5 

6.3 

11.4 

14.0 

3.8 

11.6 

13.9 

6.8 

11.9 

13.5 

6.4 

11.9 

13.1 

i.6   -  0.6 


8.6 


4.9 


-14.7   -18.4 


-21.1 


-  2.1   -16.4 


-21.5 


-13.0   -16.4 


-12.7 
-13.1 


5.4   -16.2   -18.8 


-  3.0   -15.1 

-  2.1   -13.5   - 


19.7 
20.1 


1012. 
1011. 


PRECIPITATION  MM 


1951 

4 

1952 

2 

1953 

6 

1954 

21 

1955 

3 

1956 

61 

1957 

5 

1958 

1 

1959 

12 

1960 

4 

MEAN 

11 

CLINO 

11 

256 
129 


45.3   111.9 


2 

366 

6 

258 

4 

364 

4 

316 

30 

447 

15 

427 

6 

345 

2 

324 

9 

600 

3 

378 

8.1 

382.5 

10 

378 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


OLEKMINSK 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  24944   60  24N  120  25E   226  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 


1030 
1024 
1035 
1025 
1026 

1028 
1020 
1031 
1027 
1035 


1034 
1032 
1026 
1031 
1027 

1034 
1041 
1027 
1024 
1020 


1019 
1021 
1018 
1021 
1026 

1023 
1026 
1021 
1018 
1026 


APR 

1016 
1014 
1019 
1016 
1017 

1012 
1012 
1012 
1013 
1014 


MAY 

1008 
1011 
1012 
1012 
1009 

1008 
1008 
1010 
1010 
1014 


JUN 

1006 
1007 
1008 
1007 
1105 

1006 
1009 
1008 
1010 
1005 


JUL 

1005 
1005 
1006 
1007 
1005 

1005 
1006 
1006 
1007 
1006 


AUG 

1008 
1008 
1007 
1010 
1011 

1008 
1013 
1012 
1008 
1008 


SEP 

1018 
1015 
1014 
1014 
1013 

1013 
1013 
1016 
1014 
1013 


OCT 

1017 
1016 
1016 
1022 

1017 

1015 
1014 
1019 
1021 
1018 


NOV 

1016 
1028 
1026 
1022 
1021 

1031 

1022 
1016 
1021 
1022 


DEC 

1020 
1030 
1022 
1036 
1025 

1036 
1023 
1026 
1027 
1029 


MEAN 

1016 
1018 
1017 
1019 
1017 

1018 
1017 
1017 
1017 

1018 


MEAN   1028.1  1029.6  1021.9  1014.5  1010.2  1007.1  1005.8  1009.3  1014.3  1017.5  1022.5  1027.4   1017.4 


TEMPERATURE  OEG  C 


1951 

-33 

6 

-33 

8 

-16 

8 

- 

5 

2 

1952 

-37 

0 

-31 

9 

-19 

1 

- 

4 

7 

1953 

-36 

6 

-24 

9 

-13 

0 

- 

0 

9 

1954 

-32 

2 

-30 

6 

-17 

0 

- 

4 

2 

1955 

-24 

4 

-34 

1 

-22 

8 

- 

7 

0 

1956 

-36 

6 

-28 

2 

-19 

1 

- 

7 

1 

1957 

-24 

6 

-32 

9 

-18 

6 

- 

3 

9 

1958 

-34 

6 

-25 

7 

-20 

9 

- 

5 

1 

1959 

-34 

1 

-21 

0 

-10 

2 

- 

4 

3 

1960 

-39 

8 

-27 

1 

-21 

5 

- 

4 

.7 

13.0    16.0 


15.5    18.7 


17 

3 

20 

8 

14 

8 

16 

2 

11 

8 

16 

2 

18 

4 

15 

9 

14.8 
15.5 


3.1   -22.2 


5.0   -  4.4 


3.3   -  5.8 


8.2   -  5.1   -19.0 
5.2   -  6.4   -23.0 


DEC 

-21.8 

-33.7 
-28.2 
-22.0  -29.9 
-20.5   -35.4 

-19.6  -30.8 
-22.8  -30.9 
-17.6  -32.0 
-19.0  -31.8 
-31.6 


5.9   -  5.3   -21.3 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1951  7  1 

1952  8  9 

1953  14  11 

1954  16  3 

1955  28  10 

1956  14  11 

1957  14  5 

1958  17  11 

1959  20  7 

1960  7  17 


12 

265 

11 

300 

14 

301 

18 

248 

17 

205 

14 

297 

7 

297 

12 

373 

15 

250 

17 

279 

MEAN 


ASIA 


OLENEK 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  24125   68  30N  112  26E   127  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1024 

1031 

1020 

1019 

1010 

1007 

1008 

1010 

1020 

1010 

1008 

1013 

1015 

1952 

1021 

1032 

1024 

1019 

1012 

1008 

1006 

1008 

1015 

1013 

1029 

1025 

1018 

1953 

1032 

1027 

1015 

1027 

1015 

1008 

1010 

1008 

1009 

1010 

1027 

1014 

1017 

1954 

1024 

1027 

1013 

1020 

1018 

1010 

1009 

1011 

1013 

1017 

1020 

1036 

1018 

1955 

1020 

1031 

1030 

1019 

1013 

1010 

1008 

1008 

1014 

1010 

1017 

1020 

1017 

1956 

1028 

1035 

1021 

1019 

1012 

1007 

1010 

1012 

1009 

1013 

1029 

1036 

1019 

1957 

1009 

1042 

1024 

1012 

1008 

1010 

1011 

1016 

1013 

1014 

1021 

1015 

1016 

1958 

1028 

1025 

1022 

1015 

1013 

1009 

1009 

1006 

1011 

1016 

1015 

1023 

1016 

1959 

1025 

1016 

1008 

1015 

1.011 

1012 

1011 

1014 

1011 

1020 

1020 

1022 

1015 

1960 

1031 

1016 

1024 

1016 

1021 

1004 

1008 

1009 

1012 

1010 

1019 

1023 

1016 

MEAN 

1024. 

2  1028. 

2  1020. 

1018. 

1013. 

3  1008. 

5  1009. 

0  1010.2 

1012.7  1013. 

3  1020.5 

1022.7 

1016. 

7 

CLINO 

1022. 

3  1024. 

8  1018.8  1014.9-1012. 

5  1007. 

8  1008. 

1  1010.3 

1013.5  1012. 

9  1020.0 

1020.8 

1015. 

6 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
19"60 


-41. 
-43. 


-44. 
-30. 


-43.7 
-35.2 

-42.8 


-38.4 
-42.0 


MEAN    -41.0   -37. 
CLINO    -39.9   -37. 


-30.8 
-27.7 


-15.8 
-15.0 


-23.9  -  8.6  2.4 
-24.6  -12.2  -  3.8 
-31.3   -14.5   -  2.1 


-27.4   -17.7   -  5.1 


-39.0  -26.4  - 

-38.  it  -32.9  - 

-36.2  -20.6  - 

-41.2  -31.0  - 


13 

8 

-  0 

5 

16 

2 

-  3 

2 

12 

8 

-  2 

3 

12 

7 

-  1 

0 

13 

9 

-  1 

8 

12 

9 

-  0 

7 

7.8 
9.6 


16.1 
13.5 


9.2 

4 

3 

-  7 

6 

-30 

8 

-33 

0 

-14 

0 

10.4 

3 

9 

-15 

0 

-33 

6 

-39 

6 

-14 

4 

7.7 

1 

6 

-11 

2 

-26 

9 

-35 

8 

-11 

5 

12.2 

0 

3 

-10 

5 

-30 

9 

-35 

6 

-13 

5 

11.1 

0 

8 

-13 

5 

-34 

7 

-45 

3 

-14 

7 

8.3 

3 

6 

-17 

8 

-23 

5 

-28 

9 

-12 

7 

9.9 

-  3 

2 

-16 

2 

-37 

8 

-41 

5 

-14 

8 

9.6 

1 

9 

-15 

9 

-36 

7 

-45 

8 

-16 

5 

10.8 

4 

0 

-12 

0 

-26 

0 

-37 

1 

-12 

5 

8.3 

1 

1 

-15 

3 

-36 

7 

-34 

9 

-15 

1 

9.8 

1 

8 

-13 

5 

-31 

8 

-37 

8 

-14 

0 

10.1 

2 

6 

-11 

4 

-31 

.2 

-37 

0 

-13 

2 

PRECIPITATION  MM 


1951 

11 

1952 

11 

1953 

t* 

1954 

5 

1955 

10 

1956 

4 

1957 

13 

1958 

11 

1959 

8 

1960 

5 

MEAN 

8 

CLINO 

10 

SEP 
19 


20 

323 

11 

227 

8 

230 

12 

279 

9 

252 

13 

160 

10 

277 

16 

295 

14 

147 

13 

210 

12.6 

240.0 

13 

275 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


OMSK  SOVIET  UNION  WMO  28698   54  56N   73  24E 

NOTES  ON  PAGE  439 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1027 

1030 

1025 

1023 

1012 

1012 

1009 

1016 

1016 

1020 

1025 

1019 

1020 

1952 

1027 

1041 

1024 

1015 

1018 

1011 

1010 

1011 

1015 

1019 

1037 

1029 

1021 

1953 

1026 

1027 

1015 

1028 

1014 

1009 

1009 

1015 

1012 

1014 

1028 

1025 

1019 

1954 

1028 

1027 

1028 

1025 

1017 

1012 

1010 

1007 

1015 

1019 

1028 

1042 

1022 

1955 

1027 

1023 

1026 

1026 

1015 

1014 

1005 

1005 

1017 

1024 

1018 

1020 

1018 

1956 

1033 

1037 

1029 

1018 

1012 

1011 

1005 

1008 

1011 

1016 

1025 

1026 

1019 

1957 

1022 

1032 

1022 

1019 

1017 

1013 

1007 

1012 

1022 

1016 

1017 

1015 

1018 

1958 

1033 

1019 

1024 

1020 

1015 

1016 

1005 

1014 

1010 

1017 

1021 

1022 

1018 

1959 

1030 

1021 

1021 

1017 

1017 

1009 

1006 

1006 

1011 

1014 

1031 

1033 

1018 

1960 

1027 

1022 

1021 

1022 

1014 

1009 

1006 

1010 

1016 

1016 

1027 

1029 

1018 

MEAN 

1028. 

0  1027.9  1023.5  1021. 

S  1015. 

1011. 

6  1007.2  1010.4 

1014.5  1017. 

5  1025.7  1026.0 

1019.1 

CLINO 

1026. 

8  1026.3  1022.2  1019.2  1014. 

1009. 

8  1006. 

1010.6 

1014.2  1018. 

2  1025.2  1026.6 

1018.2 

TEMPERATURE  OEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

-19 

6 

-26 

7 

-  7 

0 

7 

9 

1952 

-16 

4 

-19 

8 

-13 

8 

-  1 

6 

1953 

-18 

6 

-16 

8 

-  8 

6 

4 

8 

1954 

-24 

6 

-24 

1 

-12 

2 

0 

4 

1955 

-14 

8 

-19 

0 

-13 

2 

0 

6 

1956 

-22 

0 

-21 

0 

-13 

>6 

2 

5 

1957 

-20 

4 

-16 

7 

-12 

.8 

-  0 

3 

1958 

-19 

2 

-11 

2 

-13 

.6 

-  0 

2 

1959 

-15 

6 

-15 

9 

-  9 

.6 

0 

6 

1960 

-20 

5 

-14 

8 

-17 

.0 

3 

2 

MEAN 

-19 

.2 

-18 

6 

-12 

.1 

1 

8 

CLINO 

-19 

2 

-17 

7 

-11 

.4 

2 

3 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL 

1951  8  6  10  2  23  60  68 

1952  6  0  10  22  10  16  37 

1953  10  8  6  0  52  39  69 

1954  7  6  7  9  36  33  64 

1955  10  12  11  11  22                 2  68 

1956  11  2  2  34  49  75  53 

1957  18  5  24  25  23  44  41 

1958  7  15  9  16  20       8  94 

1959  10  6  12  33  3  30  76 

1960  12  15  7  16  37  27  175 

MEAN  9.9  7.5  9.8  16.8  27.5  33.4  74. 

CLINO  8  6  9  18  30  53  72 


15.6    13.7 


22 

6 

17 

9 

13 

5 

20 

8 

17 

6 

13 

1 

19 

8 

16 

4 

11 

2 

18 

8 

16 

4 

9 

C 

17.9 

17.4 

7 

2 

18.1 

14.2 

11 

e 

16.1 

14.3 

10 

5 

0.8  -19.2  -13.6 

4.0  -  8.3  -21.0 
3.3  -  7.2  -19.9 

3.8  -  6.8  -15.6 

2.1  -  8.8  -11.8 
2.6  -  4.6  -16.2 
0.4  -10.5  -18.3 


-10.5   -15.5 


16 

256 

12 

199 

17 

282 

7 

296 

22 

249 

9 

377 

22 

370 

14 

294 

19 

274 

23 

457 

16.1 

305 

12 

325 

ASIA 


OSTROV  CHETYRYEKHSTOLBOVYY 
NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  21965   70  38N  162  24E 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1022 

1023 

1026 

1021 

1015 

1011 

1010 

1012 

1020 

1014 

1014 

1011 

1017 

1952 

1020 

1027 

1025 

1016 

1016 

1011 

1010 

1013 

1018 

1011 

1018 

1020 

1017 

1953 

1029 

1023 

1018 

1020 

1022 

1010 

1012 

1007 

1011 

1014 

1019 

1018 

1017 

1954 

1018 

1024 

1014 

1016 

1017 

1012 

1008 

1006 

1012 

1022 

1014 

1025 

1016 

1955 

1019 

1028 

1026 

1018 

1018 

1011 

1009 

1008 

1010 

1013 

1021 

1016 

1016 

1956 

1021 

1028 

1020 

1020 

1013 

1015 

1010 

1015 

1012 

1008 

1024 

1030 

1018 

1957 

1012 

1036 

1026 

1013 

1016 

1011 

1009 

1010 

1015 

1012 

1017 

1019 

1016 

1958 

1022 

1027 

1021 

1020 

1016 

1007 

1010 

1012 

1014 

1012 

1015 

1021 

1016 

1959 

1020 

1015 

1020 

1017 

1015 

1011 

1011 

1014 

1014 

1018 

1020 

1020 

1016 

1960 

1024 

1015 

1022 

1023 

1021 

1010 

1012 

1011 

1013 

1012 

1019 

1018 

1017 

MEAN 

1020.7 

1024.6  1021.8  1018.4 

1016.9 

1010. 

9  1010.1  1010.8 

1013.9  1013. 

6  1018.1 

1019.8 

1016. 

6 

LINO 

1020.9 

1023.4  1021. 

1017.0 

1015.7 

1010. 

3  1009.7  1010.9 

1014.3  1013. 

2  1018.6 

1019.7 

1016. 

2 

TEMPERATURE  DE6  C 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


1951  -31.6  -32.2  -23.4  -19.6 

1952  -29.8  -31.4  -24.6  -19.8 

1953  -26.2  -30.6  -27.8  -20.2 

1954  -28.4  -30.8  -27.9  -  9.4 

1955  -27.6  -29.0  -27.3  -20.1 


1956 

-25.4 

-28.2 

-26.2 

-20 

5 

1957 

-26.8 

-33.4 

-28.7 

-17 

6 

1958 

-26.9 

-29.2 

-24.9 

-20 

e 

1959 

-24.8 

-29.8 

-25.5 

-18 

0 

1960 

-25.6 

-28.4 

-20.6 

-18 

8 

MEAN  -27.3   -30.3   -25.7   -18.5 

CLINO  -28.4   -29.1   -26.4   -18.4 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FE8     MAR     APR 

1951  - 

1952  - 

1953  - 

1954  -  . 

1955  - 

1956  - 

1957  - 

1958  - 

1959  - 

1960  -.--.- 

MEAN      - 
CLINO      9      10       8       8 


-  4.2   -  0.6 


1 

2 

-  0 

1 

-  8 

2 

-24.0 

-24.4 

-13 

6 

2 

6 

0 

8 

-  6 

8 

-20.1 

-26.6 

-13 

5 

2 

8 

0 

4 

-  6 

8 

-18.4 

-29.6 

-13 

1 

0 

.4 

-  2 

0 

-  8 

7 

-19.3 

-27.2 

-13 

0 

5 

0 

-  0 

4 

-13 

7 

-22.2 

-21.7 

-13 

6 

0 

.6 

-  1 

1 

-10 

3 

-22.8 

-26.8 

-13 

6 

2 

0 

0 

8 

-  8 

0 

-17.7 

-29.2 

-13 

3 

3 

.2 

0 

■  5 

-10 

3 

-25.5 

-22.4 

-13 

6 

2 

.3 

1 

1 

-  7 

4 

-15.5 

-29.3 

-12 

* 

2 

.2 

0 

7 

-  7 

8 

-20.6 

-23.1 

-12 

0 

2 

2 

0 

1 

-  8 

8 

-20.6 

-26.0 

-13 

2 

2 

.0 

-  0 

4 

-  8 

8 

-20.0 

-25.7 

-13 

3 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


OSTROV  UEDINENIYA 
NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  20274   77  30N   82  14E 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1012 

1019 

1019 

1015 

1014 

1008 

1013 

1007 

1010 

1001 

1003 

1004 

1010 

1952 

1014 

1020 

1024 

1020 

1011 

1016 

1006 

1008 

1010 

1011 

1023 

1020 

1015 

1953 

1016 

1016 

1001 

1015 

1012 

1013 

1010 

1013 

1000 

1013 

1016 

999 

1010 

1954 

1011 

1015 

1007 

1013 

1026 

1014 

1009 

1010 

1011 

1006 

1013 

1017 

1013 

1955 

998 

1030 

1032 

1019 

1018 

1011 

1010 

1006 

1016 

1002 

1012 

1013 

1014 

1956 

1018 

1029 

1007 

1025 

1012 

1008 

1016 

1017 

1007 

1011 

1020 

1019 

1016 

1957 

1004 

1028 

1022 

1014 

1012 

ion 

1016 

1013 

1013 

1016 

1020 

1006 

1015 

1958 

1014 

1020 

1020 

1015 

1019 

1013 

1012 

1003 

1011 

1012 

1009 

1018 

1014 

1959 

1015 

997 

996 

1017 

1015 

1011 

1014 

1013 

1012 

1016 

1014 

1013 

1011 

1960 

1023 

1012 

1021 

1018 

1024 

1009 

1016 

1015 

1016 

1002 

1010 

1007 

1014 

MEAN   1012.5  1018.6  1014.9  1017.1  1016.3  1011.4  1012.2  1010.5  1010.6  1009.0  1014.0  1011.6 
TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1951 

-29 

5 

-27.0 

-24 

8 

-15 

6 

-  8 

1952 

-24 

2 

-18.6 

-26 

7 

-21 

3 

-  6 

1953 

-25 

9 

-17.6 

-24 

8 

-16 

8 

-  6 

1954 

-21 

3 

-24.4 

-29 

2 

-17 

0 

-  7 

1955 

-17 

3 

-28.9 

-27 

6 

-16 

5 

-11 

1956 

-25 

0 

-15.9 

-18 

6 

-18 

8 

-10 

1957 

-25 

7 

-25.3 

-27 

2 

-18 

0 

-  7 

1958 

-23 

5 

-27.3 

-26 

4 

-20 

8 

-  9 

1959 

-29 

0 

-24.5 

-23 

3 

-18 

8 

-  9 

1960 

-25 

3 

-31.4 

-28 

8 

-20 

8 

-  8 

MEAN    -24.7   -24.1 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 

1960 


1.4 
1.4 


1.9 

0.0 


0.5   -  0.2 

0.2   -  0.2 
0.1   -  2.0 


1.7   -  0.2 


0.3   -  0.2   -  2.5 
1.9     3.5   -  2.7 


3.9 
8.9 


0.2   -  7.3 


0.6   -  0.6   -  2.4   - 


0.9   -  1.6   -  8.6 


-19.4   -22.3 
-15.0   -24.5 


-12.9   -12.1 


-23.7   -24.3 


-12.6   -23.0 
-  7.6   -11.6 

11.8   -18.4 


-16.6   -20.9 


-10.4 
-10.5 
-12.8 


MEAN 


10.8    28.2 


ASIA 


OYMYAKON 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  24688   63  16N  143  09E   726  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1037 

1033 

1026 

1017 

1005 

1003 

1003 

1008 

1019 

1016 

1022 

1025 

1018 

1952 

1032 

1035 

1025 

1014 

1007 

1002 

1005 

1007 

1013 

1019 

1032 

1029 

1018 

1953 

1043 

1036 

1028 

1015 

1013 

1005 

1007 

1004 

1009 

1015 

1026 

1032 

1019 

1954 

1032 

1033 

1024 

1015 

1009 

1006 

1007 

1006 

1008 

1024 

1022 

1043 

1019 

1955 

1032 

1030 

1026 

1013 

1011 

1004 

1002 

1008 

1010 

1016 

1028 

1026 

1017 

1956 

1030 

1039 

1027 

1014 

1006 

1008 

1008 

1008 

1013 

1017 

1037 

1042 

1021 

1957 

1030 

1046 

1032 

1012 

1006 

1006 

1005 

1010 

1014 

1014 

1023 

1032 

1019 

1958 

1038 

1037 

1024 

1017 

1008 

1002 

1006 

1010 

1016 

1024 

1030 

1035 

1021 

1959 

1029 

1034 

1029 

1013 

1009 

1008 

1004 

1010 

1012 

1022 

1025 

1031 

1019 

1960 

1036 

1026 

1023 

1018 

1014 

1004 

1005 

1006 

1009 

1017 

1027 

1030 

1018 

MEAN 

1033. 

9  1034.9  1026.4  1014.8  1008.8  1004. 

8  1005. 

2  1007.7  1012.3  1018.4  1027.2 

1032.5 

1018. 

9 

CLINO 

1023. 

5  1025. 

1020.3  1014.9  1008.9  1004. 

3  1005. 

0  1008.3  1013.7  1018.3  1019.6 

1022.8 

1015. 

4 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

-50 

8 

-41.8 

-34 

2 

-17 

1 

-  0 

4 

1952 

-50 

B 

-47.9 

-25 

4 

-13 

6 

-  1 

0 

1953 

-46 

5 

-47.3 

-34 

1 

-11 

9 

2 

9 

1954 

-48 

8 

-40.8 

-39 

0 

-11 

0 

-  1 

4 

1955 

-46 

2 

-38.1 

-34 

0 

-15 

2 

3 

6 

1956 

-43 

5 

-41,3 

-35 

2 

-18 

9 

-  2 

4 

1957 

-49 

7 

-43.3 

-36 

3 

-16 

2 

6 

9 

1958 

-50 

0 

-44.8 

-35 

4 

-18 

2 

-  0 

8 

1959 

-45 

7 

-48.0 

-32 

5 

-14 

4 

3 

.6 

1960 

-45 

4 

-43.6 

-27 

0 

-17 

8 

0 

7 

MEAN 

-47 

7 

-43.7 

-33 

3 

-15 

4 

1 

.2 

CLINO 

-47 

2 

-42.9 

-34 

2 

-15 

4 

1 

4 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FE 

1951  11      1 

1952  4 

1953  6 

1954  10 

1955  3 

1956  9      1 

1957  4 

1958  4 

1959  11 

1960  8 

MEAN  7.0 

CLINO  7 


16.8 
12.0 


13.0   -  0.1 
12.9   -  0.3 

10.7     3.2 


12.8 

9.0 

14.5 

9.8 

12.8 

10.8 

14.7 

11.7 

14.6 

10.3 

-14 

6 

-36 

0 

-42.4 

-16. 

5 

-24 

2 

-45 

5 

-44.0 

-17. 

7 

-15 

4 

-34 

2 

-48.6 

-16. 

5 

-11 

4 

-32 

4 

-45.8 

-15. 

9 

-15 

9 

-36 

8 

-44.2 

-16. 

2 

-20 

3 

-36 

8 

-43.3 

-17. 

2 

-19 

3 

-34 

4 

-46.3 

-16. 

8 

-18 

2 

-44 

2 

-45.3 

-18. 

6 

-14 

6 

-32 

1 

-46.4 

-15. 

9 

-18 

1 

-37 

1 

-41.8 

-16. 

1 

1.6   -16.2 


9.4    38.1 


10 

16 

11 

11 

38 

12 

11 

10 

20.2 

12 

20 

12 

-37.0   -44.8 


237 
219 
189 
206 

199 

186 
206 
169 
295 
188 

209.4 
193 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


PETROPAVLOVSK  KAMCHATSKIY 
NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  32583   52  59N  158  39E 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1000 

1004 

1009 

1011 

1008 

1012 

1011 

1013 

1014 

1003 

1004 

1003 

1008 

1952 

1003 

1004 

1009 

1007 

1006 

1007 

1012 

1012 

1011 

1009 

1004 

999 

1007 

1953 

1004 

1004 

1011 

1006 

1014 

ioio 

1014 

1008 

1015 

1008 

999 

1005 

1008 

1954 

1006 

1006 

1008 

1015 

1002 

1014 

1013 

1009 

1009 

1017 

1003 

1008 

1009 

1955 

1001 

1000 

1008 

1007 

1013 

1009 

1006 

1012 

1013 

1012 

1011 

1005 

1008 

1956 

1006 

1007 

1012 

1005 

1005 

1013 

1014 

1009 

1011 

1014 

1007 

1009 

1009 

1957 

1001 

1010 

1003 

1005 

1009 

1013 

1015 

1010 

1018 

1006 

1002 

100* 

1008 

1958 

1000 

1008 

1000 

1004 

1007 

1012 

1010 

1013 

1012 

1012 

1006 

1003 

1007 

1959 

1001 

1004 

1016 

1008 

1011 

1011 

1015 

1012 

1011 

1010 

1006 

1000 

1009 

1960 

995 

1002 

1007 

1008 

1014 

1014 

1009 

1009 

1011 

1011 

1013 

998 

1008 

MEAN   1001.7  1004.9  1008.3  1007.6  1008.9  1011.5  1011.9  1010.7  1012.5  1010.2  1005.5  1003.4   1008.1 
TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1951 

-  7.7 

-  7.8 

- 

5.0 

-  0.3 

1952 

-  8.5 

-  9.5 

- 

5.5 

0.0 

1953 

-  8.4 

-10.4 

- 

4.1 

-  0.2 

1954 

-12.0 

-  6.0 

- 

7.1 

0.2 

1955 

-  9.6 

-  5.2 

- 

4.8 

-  0.7 

1956 

-  4.3 

-  4.7 

_ 

5.4 

-  1.6 

1957 

-  6.6 

-  7.2 

- 

6.4 

-  0.7 

1958 

-  8.2 

-  7.4 

- 

6.6 

-  1.2 

1959 

-  7.6 

-  9.6 

- 

3.6 

0.9 

1960 

-  5.7 

-  9.9 

- 

5.3 

-  0.2 

-  7.9   -  7.8 


PRECIPITATION  MM 


1951 

39 

1952 

26 

1953 

33 

1954 

134 

1955 

32 

1956 

130 

1957 

41 

1958 

34 

1959 

70 

1960 

63 

13 

5 

14 

1 

10 

4 

12 

7 

13 

2 

10 

4 

11 

7 

13 

7 

10 

8 

10 

6 

13 

2 

10 

C 

12 

4 

13 

2 

10 

<• 

10 

7 

12 

8 

10 

5 

12 

.4 

13 

7 

9 

6 

11 

8 

13 

2 

10 

7 

12 

8 

13 

8 

11 

4 

119 
152 

100 


SEP 


62 


OCT 


67 


259 

212  39 

331  102 

183  63 

34  146 


S8 


1.1   -  4.6 


3.3   -  3.9 
4.6   -  2.0 


0.5   -  2.7 


4.9   -  2.2   -  5.5 


43 

709 

72 

827 

103 

871 

163 

80S 

368 

1220 

134 

925 

92 

590 

70 

722 

63 

772 

84 

754 

46.8    43.9 


74.1   132.3 


69.1   119.2 


ASIA 


PODPCAMENNAYA  TUNGUSKA 
NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  23884   61  36N   90  00E 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1009 

1010 

1019 

1015 

1015 

1017 

- 

1952 

1022 

1038 

1022 

1015 

1014 

1008 

1008 

1009 

1014 

1014 

1032 

1028 

1019 

1953 

1026 

1031 

1014 

1024 

1014 

1016 

1006 

1012 

1010 

1011 

1029 

1020 

1018 

1954 

1024 

1024 

1023 

1019 

1014 

1009 

1008 

1007 

1013 

1014 

1025 

1041 

1018 

1955 

1028 

1024 

1024 

1021 

1011 

1009 

1005 

1008 

1014 

1015 

1012 

1020 

1016 

1956 

1029 

1038 

1022 

1015 

1011 

1006 

1004 

1008 

1008 

1012 

1033 

1036 

1019 

1957 

1016 

1037 

1020 

1013 

1011 

1010 

1009 

1012 

1016 

1011 

1014 

1011 

1015 

1958 

1029 

1025 

1020 

1016 

1012 

1012 

1005 

1011 

1009 

1013 

1012 

1018 

1015 

1959 

1024 

1022 

1015 

1013 

1011 

1009 

1005 

1007 

1010 

1014 

1025 

1029 

1015 

1960 

- 

1014 

1019 

1015 

1016 

1006 

1005 

1007 

1012 

1011 

1018 

1029 

- 

MEAN 

1024.8  1028.1 

1019. 

9  1016.8  1012, 

7  1009. 

4  1006. 

4  1009.1 

1012.5 

1013. 

0  1021, 

5  1024.9 

1016. 

6 

CLINO 

1027.2  1028.2 

1021. 

1  1017.2  1013. 

1  1008. 

9  1007. 

3  1010.6 

1014.2 

1015. 

9  1022. 

0  1025.8 

1017. 

6 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

-27.0 

-29 

1 

1952 

-22.5 

-20 

5 

1953 

-21.9 

-20 

8 

1954 

-23.9 

-28 

1 

1955 

-18.5 

-26 

7 

1956 

-26.0 

-23 

8 

1957 

-20.7 

-27 

7 

1958 

-22.4 

-20 

9 

1959 

-23.9 

-20 

6 

1960 

-30.7 

-20 

6 

MEAN 

-23.8 

-23 

9 

CLINO 

-24.2 

-21 

1 

-16.1   -  5.6 


-13.2   -  3.1 
-17.1   -  2.5 


-14.2   -  3.5 
-14.6   -  4.0 


4.9    13.6 


17 

1 

10 

9 

16 

4 

13 

4 

19 

8 

12 

8 

15 

4 

16 

1 

18 

0 

14 

1 

20 

2 

14 

2 

18 

7 

14 

6 

14.7    17.6 


0.5   -14.3 


8.4   -  3.4 


6.1   -  2.0 


5.2   -  2.5 
9.2   -  3.9 


7.4   -  2.4 


-27.7 

-30.4 

-20.9 

-18.2 

-14.9 

-28.2 

-  9.9 

-28.4 

-19.4   -18.0 


-11.6 
-16.9 
-20.6 

-17.0 
-16.0 


-25. 
-29. 


-23. 
-23. 


PRECIPITATION  MM 


1951 

6 

1952 

23 

1953 

14 

1954 

16 

1955 

25 

1956 

44 

1957 

51 

1958 

24 

1959 

48 

1960 

25 

MEAN 

27.6 

CLINO 

28 

70 

100 


437 
358 
576 
398 
528 

526 
539 

658 
541 
643 

520. 
527 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


PORONAYSK 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  32098   *9  13N  143  06E 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1013 

1018 

1010 

1014 

1006 

1008 

1011 

1008 

1012 

1012 

1014 

1011 

1011 

1952 

1014 

1014 

1014 

1011 

1008 

1008 

1010 

1011 

1010 

1014 

1017 

1016 

1012 

1953 

1017 

1016 

1015 

1011 

1015 

1011 

1010 

1008 

1010 

1014 

1013 

1016 

1013 

1954 

1016 

1014 

1015 

1011 

1008 

1015 

1013 

1011 

1010 

1017 

1013 

1012 

1013 

1955 

1015 

1008 

1013 

1008 

1016 

1007 

1004 

1011 

1013 

1014 

1012 

1006 

1011 

1956 

1007 

1011 

1018 

1004 

1004 

1012 

1014 

1010 

1012 

1014 

1013 

1011 

1011 

1957 

1012 

1017 

1013 

1008 

1010 

1011 

1009 

1011 

1012 

1010 

1011 

1012 

1011 

1958 

1013 

1019 

1009 

1009 

1009 

1009 

1009 

1012 

1012 

1017 

1014 

1013 

1012 

1959 

1013 

1016 

1019 

1007 

1011 

1011 

1007 

1011 

1012 

1014 

1014 

1011 

1012 

1960 

1011 

1010 

1014 

1010 

1012 

1011 

1008 

1008 

1009 

1018 

1016 

1008 

1011 

MEAN   1013.1  1014.3  1014.0  1009.3  1009.9  1010.3  1009.5  1010.1  1011.2  1014.4  1013.7  1011.6 
TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

-17.8 

-15 

6 

1952 

-20.2 

-16 

2 

1953 

-18.4 

-17 

4 

1954 

-21.2 

-11 

5 

1955 

-19.4 

-13 

3 

1956 

-18.0 

-11 

9 

1957 

-15.8 

-14 

3 

1958 

-18.0 

-15 

0 

1959 

-21.8 

-13 

7 

1960 

-17.8 

-14 

3 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1951  4  2 

1952  11  4 

1953  24  11 

1954  1  17 

1955  12  14 

1956  48  46 

1957  29  59 

1958  17  11 

1959  8  14 

1960  2  9 

MEAN  15.6  18. 


-  7.4   -  0.9 


-14.3   -  8.4 


13 

2 

15.8 

13 

0 

11 

0 

13.6 

11 

9 

16 

0 

15.3 

11 

8 

11 

.4 

13.4 

12 

0 

L4 

1 

14.6 

11 

9 

13 

0 

14.9 

12 

8 

113 
211 


290 
117 


181 
112 
105 
174 
189 


5.6   -  4.6   -10.7 


6.4   -  3.5   -10.3 


2.9   -13.2 


4.6   -  3.3 
5.2   -  5.4 


5.0   -13.2 


0.2 
1.2 


80.4   143.3 


10 

18 

670 

19 

1 

548 

35 

9 

533 

18 

54 

542 

64 

108 

739 

139 

48 

928 

58 

51 

853 

2 

46 

652 

35 

35 

926 

125 

39 

970 

50.5 

40.9 

736 

ASIA 


PROVIDENCE  SAY                              SOVIET  UNION  WMO  2559*  6*  26N  173  1*W     3  M 
NOTES  ON  PAGE  439 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC  MEAN 

1951  1018    1011    1023    1012    1015    101*  1011  1008  1014  1011  1003  1012  1013 

1952  1012    1011    1013    1010    1014    1011  1013  1012  1015  1005     998  1001  1010 

1953  1018    1008    1014    1013    1014    1017  1016  1007  1009  1010  1002  1006  1011 

1954  1023    1018    1012    1023    1013    1011  1011  1006  1008  1009  1005  1015  1013 

1955  1002    1025    1016    1012    1009    1011  1010  1008  1007  1004  1018  1018  1012 

1956  1022    1018    1013    1013    1008    1012  1015  1008  1011  1004  1014  1022  1013 

1957  1017    1024    1012    1007    1015    1013  101*  1011  1013  1010  1003  1007  1012 

1958  1008    1013    1013    1009    1014    1012  1010  1009  1008  1009  1004  1013  1010 

1959  1019    1005    1018    1015    1014    1014  1011  1013  1011  1014  1008  1011  1013 

1960  1009    1006    1024    1017    1013    1015  101*  1009  1012  1002  1008  1001  1011 

MEAN   1014.8  1013.9  1015.8  1013.1  1012.9  1013.0  1012.5  1009.1  1010.8  1007.8  1006.3  1010.6  1011.7 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC  MEAN 

.2     4.7  7.6  8.0  4.2  -  0.4   -  *.9   -10.7  -  *.2 

.6     *.0  6.7  8.1  *.8     0.3   -  3.3   -13.3  -  *.2 

.5     6.3  8.9  8.*  *.9  -  2.*   -  5.0   -15.8  -  *.* 

.*     6.0  8.*  8.1  *.8  -  0.8   -  8.2   -19.6  -  *.0 

.3     3.6  7.6  8.1  *.5  -  5.1   -  9.6   -10.6  -  5.1 

.9     5.3  8.6  7.2  *.6  -  2.*   -13.8   -1*.5  -  5.1 

.2     6.1  7.9  8.9  3.6  -  0.5   -  *.6   -16.9  -  3.0 

.8     6.1  8.9  8.1  3.5  -  3.1   -  8.0   -10.9  -  3.7 

.6     *.*  7.7  9.1  *.6  -  0.5   -  5.3   -18.*  -  3.9 

.3     3.7  9.9  8.7  3.7  -  0.6   -  9.1   -  8.5  -  3.6 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 

1951  -----  A2  10*      67  18 

1952  -  -       -       -       -  *9      30      58  7 

1953  -  -      -      -      -  8*      32      51  90 
195*  -       -       -       -       -  19      60  1*9  224 

1955  -----  10  105      97  1*9 

1956  -  -       -      -  41      51      96  106 

1957  -----  6      *3  101  23 

1958  -  -       -       -       -  32      3*      52  80 

1959  -  -       -       -       -  77      **      *8  62 

1960  -----  8      30  118  95 

MEAN  -----  36.8    53.3    83.7  85. 


1951 

-18.8 

-15.6 

-16.9 

-  7.7 

1952 

-13.9 

-19.0 

-13.6 

-  9.6 

1953 

-15.9 

-18.* 

-17.0 

-  7.6 

195* 

-13.7 

-18.5 

-12.3 

-  *.6 

1955 

-13.7 

-19.9 

-15.0 

-10.2 

1956 

-1*.3 

-18.6 

-15.2 

-  9.1 

1957 

-  7.8 

-13.5 

-15.5 

-  3.6 

1958 

-18.6 

-11.9 

-  9.7 

-  6.* 

1959 

-10.3 

-  9.7 

-18.1 

-11.2 

1960 

-16.2 

-12.8 

-  8.7 

-13.* 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


SALEKHARD  SOVIET  UNION  WMO  23330   66  32N   66  32E 

NOTES  ON  PAGE  439 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1019 

1027 

1022 

1018 

1014 

1013 

1011 

1018 

1011 

1012 

1008 

1004 

1015 

1952 

1013 

1034 

1025 

1016 

1017 

1016 

1013 

1008 

1011 

1015 

1022 

1021 

1018 

1953 

1014 

1028 

1007 

1024 

1017 

1014 

1013 

1018 

1006 

1009 

1026 

1013 

1016 

1954 

1017 

1023 

1016 

1020 

1025 

1010 

1015 

1007 

1012 

1007 

1025 

1031 

1017 

1955 

1008 

1024 

1024 

1024 

1012 

1010 

1011 

1011 

1018 

1006 

1008 

1017 

1014 

1956 

1023 

1042 

1019 

1021 

1015 

1014 

1006 

1010 

1003 

1011 

1023 

1024 

1018 

1957 

1008 

1025 

1018 

1016 

1015 

1014 

1016 

1015 

1012 

1008 

1010 

1001 

1013 

1958 

1021 

1016 

1018 

1021 

1016 

1018 

1008 

1013 

1006 

1009 

1010 

1017 

1014 

1959 

1014 

1012 

1008 

1016 

1012 

1012 

1013 

1010 

1000 

1010 

1024 

1024 

1013 

1960 

1020 

1009 

1018 

1021 

1022 

1010 

1016 

1012 

1013 

1007 

1015 

1021 

1015 

MEAN 

1015. 

7  1024. 

0  1017.5  1019. 

7  1016.5  1013.1 

1012. 

2  1012.2  1009.2 

1009.4  1017. 

1  1017.3 

1015 

LINO 

1016. 

3  1019. 

8  1014.3  1014. 

7  1013.0  1010.2 

1009. 

5  1011.3  1009.7 

1009. 

1015. 

2  1016.0 

1013 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DEC 

.1     6.8  19.6  11.1  6.6  -  0.1  -12.2  -16.2 

.4     7.5  15.1  10.6  6.7  -  6.2  -18.9  -23.8 

.1  10.6  16.2  14.5  3.0  -  3.0  -19.0  -11.7 

.3     9.8  17.1  11.0  6.2  -  0.6  -14.5  -17.2 

.1  10.4  15.0  10.0  4.8  -  0.2  -17.5  -27.2 

.8      9.4  15.4  12.6  2.4  -  6.6  -19.4  -17.9 

.3     8.9  15.4  14.6  7.2  -  5.3  -23.3  -24.6 


1951 

-22 

9 

-24 

5 

-18 

4 

-  1 

<t 

1952 

-21 

6 

-21 

3 

-24 

3 

-  9 

7 

1953 

-25 

0 

-22 

0 

-19 

5 

-  2 

2 

1954 

-20 

3 

-23 

8 

-15 

9 

-  5 

8 

1955 

-16 

3 

-29 

2 

-22 

4 

-  5 

0 

1956 

-21 

6 

-24 

0 

-11 

3 

-15 

1 

1957 

-20 

7 

-22 

4 

-26 

.3 

-  8 

1 

1958 

-22 

2 

-24 

1 

-24 

,5 

-13 

8 

1959 

-20 

1 

-21 

8 

-12 

.4 

-14 

1 

1960 

-28 

3 

-28 

0 

-24 

4 

-  8 

h 

MEAN 

-21 

9 

-24 

1 

-19 

,9 

-  8 

4 

CLINO 

-22 

0 

-22 

3 

-18 

8 

-  7 

8 

9.5     1.5   -  3.0 


-12.0   -18.6 
-16.1   -19.6 


.6  8.9  15.6  11.6     5.0  -  3.9  -16.4  -20.6  -  6. 

2.3  -18.8  -  7.8  -  0.6  8.8  14.1  12.0     5.6  -  3.0  -13.5  -20.6  -  5. 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1951  17       7      15  25  39  41  83  72  106      13  16      23  457 

1952  26       7       5  26  26  36  21  69      50      22       1      14  303 

1953  16       7      10  15  12  31  73  42  126      14       6      18  370 

1954  10       5       7  10  25  70  39  42      67      34       8       5  322 

1955  16        8       14  15  59  66  39  65       39       45  18        4  388 

1956  8       8      10  17  26  39  106  118      71      28  37      42  510 

1957  25       31       14  10  32  111  75  74  130       62  60       44  668 

1958  26      36      20  18  32  34  85  68      56      35  40      16  466 

1959  38      17      19  36  53  31  14  70  119      52  12      24  485 

1960  12      22      12  6  11  37  16  42      48      25  15      11  257 


ASIA 


SEMIPALATINSK 
NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  36177   50  21N   80  15E   206  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1034 

1035 

1032 

1022 

1014 

1012 

1006 

1013 

1018 

1022 

1031 

1027 

1022 

1952 

1032 

1038 

1027 

1020 

1018 

1010 

1009 

1010 

1018 

1024 

1038 

1037 

1023 

1953 

1032 

1030 

1023 

1024 

1015 

1008 

1006 

1011 

1016 

1022 

1032 

1033 

1021 

1954 

1032 

1032 

1033 

1025 

1018 

1010 

1007 

1007 

- 

- 

- 

1043 

- 

1955 

1036 

1029 

1028 

1024 

1016 

1010 

1004 

1008 

1017 

" 

- 

1027 

- 

1956 

1037 

1035 

1028 

1021 

1012 

1011 

1005 

- 

- 

1022 

1031 

1033 

- 

1957 

1030 

1036 

1026 

1022 

1018 

1010 

1006 

1011 

1020 

1023 

1025 

1025 

1021 

1958 

1036 

1026 

1026 

1022 

1016 

1013 

1005 

1010 

1015 

1023 

1029 

1030 

1021 

1959 

1035 

1026 

1026 

1018 

1018 

1008 

1004 

1006 

1013 

1020 

1033 

1037 

1020 

1960 

1031 

1031 

1026 

1024 

1017 

1009 

1004 

1008 

1017 

1024 

1032 

1033 

1021 

MEAN 

1033. 

5  1031. 

8  1027.5  1022. 

2  1016.2  1010. 

1005. 

6  1009. 

S  1016.8  1022. 

5  1031. 

4  1032.5 

1021.6 

CLINO 

1032. 

8  1030. 

2  1027.0  1021. 

8  1015.2  1009. 

1005. 

4  1009.5  1016.0  1023. 

8  1030. 

4  1032.6 

1021.1 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


MAR 


1951  -17.7  -24.0  -  8.9 

1952  -14.6  -21.4  -13.3 

1953  -16.4  -14.4  -  3.8 

1954  -22.4  -20.1  -12.8 

1955  -16.7  -15.7  -  8.9 


1956 

-21 

5 

-19 

4 

-10 

3 

1957 

-17 

7 

-17 

3 

-  8 

6 

1958 

-17 

0 

-  9 

9 

-10 

0 

1959 

-17 

6 

-15 

0 

-  7 

3 

1960 

-16 

0 

-14 

0 

-13 

6 

MEAN    -17.8   -17.1   -  9.8 
CLINO    -16.8   -15.8   -  8.1 


PRECIPITATION  MM 


21 

2 

24 

7 

- 

15 

2 

20 

3 

23 

3 

21 

8 

14 

0 

20 

1 

- 

19 

0 

- 

17 

5 

20 

5 

20 

8 

- 

23 

3 

22 

3 

21 

1 

12 

0 

17 

3 

24 

1 

- 

- 

20 

g 

19 

8 

17 

6 

13 

4 

15 

9 

19 

9 

19 

1 

10 

8 

20 

0 

19 

5 

17 

8 

13 

8 

18 

9 

18 

7 

17 

3 

11 

7 

-  6. 
-16. 


4.0   -  8.7 


-  4.8 
-15.7 


-11.9  -11.8 
-22.6 
-11.5 


5.9  -  4.5  -13.4 

5.1  -  4.0  -  8.1 

4.1  -  3.2  -13.5 

4.2  -12.2  -19.2 

1.7  -10.7  -13.8 


7.0   -13.8 


1951 

4 

1952 

7 

1953 

13 

1954 

17 

1955 

9 

1956 

1 

1957 

13 

1958 

15 

1959 

9 

1960 

21 

MEAN 

10 

CLINO 

14 

12 

14 

40 

14.5 

20.3 

20 

21 

22 

27 

233 
317 
291 
394 

248. 
264 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


SEYMCHAN 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  25703   62  55N  152  25E   207  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1027 

1027 

1022 

1018 

1010 

1007 

1008 

1011 

1020 

1014 

1017 

1017 

1017 

1952 

1024 

1030 

1023 

1015 

1011 

1006 

1007 

1010 

1015 

1014 

1023 

1021 

1017 

1953 

1033 

1027 

1022 

1018 

1016 

1008 

1010 

1005 

1011 

1013 

1019 

1022 

1017 

1954 

1024 

1028 

1018 

1018 

1011 

1010 

1008 

1009 

1011 

1024 

1019 

1035 

1018 

1955 

1023 

1027 

1025 

1016 

1014 

1007 

1006 

1010 

1012 

1015 

1022 

1019 

1016 

1956 

1024 

1033 

1022 

1017 

1008 

1010 

1010 

1010 

1014 

1014 

1027 

1035 

1019 

1957 

1017 

1038 

1027 

1012 

1011 

1008 

1008 

1012 

1014 

1012 

1016 

1023 

1017 

1958 

1027 

1027 

1020 

1016 

1011 

1005 

1008 

1010 

1016 

1016 

1020 

1024 

1017 

1959 

1020 

1020 

1023 

1013 

1011 

1010 

1008 

1014 

1013 

1022 

1020 

1024 

1017 

1960 

1027 

1018 

1022 

1018 

1018 

1007 

1008 

1009 

1011 

1014 

1020 

1022 

1016 

MEAN 

1024.6  1027. 

5  1022 

4  1016. 

1012 

1  1007.8 

1008. 

L  1010.0 

1013 

7  1015. 

8  1020 

3  1024.2 

1016. 

9 

LINO 

1022. 

J  1024. 

8  1021 

8  1015. 

1012 

1  1007.5 

1007. 

L  1009.5 

1013 

4  1015. 

4  1019 

6  1021.8 

1015 

9 

TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

-41 

1952 

-42 

1953 

-34 

1954 

-42 

1955 

-38 

-24 

3 

-12 

7 

-22 

1 

-10 

3 

-26 

6 

-10 

9 

-29 

8 

-  5 

9 

-28 

4 

-12 

7 

-15.4   -33.6 


-32.3 

1956  -34.1  -35.1  -28.5'  -15.5 

1957  -41.4  -34.9  -26.8  -12.0 

1958  -39.4  -34.4  -26.0  -13.0 

1959  -33.8  -37.2  -25.9  -  9.7 

1960  -32.2  -34.4  -21.5  -10.1 

MEAN  -38.1  -35.2  -26.0  -11.3 

CLINO  -38.7  -34.3  -26.3  -11.6 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR 

1951  20  20  22  14 

1952  14  10  8  8 

1953  33  13  5  5 

1954  26  11  8  6 

1955  22  20  23  5 

1956  40  23  16  12 

1957  26  24  12  7 

1958  31  14  19  2 

1959  51  16  1  34 

1960  34  18  19  8 

MEAN     29.7  16.9  13.3  10.1 

CLINO     28  21  11  8 


16 

8 

11 

0 

13 

2 

11 

9 

15 

8 

10 

7 

15 

9 

11 

2 

14 

9 

13 

8 

IP 

0 

12 

,1 

16 

9 

11 

7 

16 

.2 

12 

4 

16 

.1 

12 

3 

3.6   -  9.9 
2.2   -15.6 


-24.4   -38.4 


14 

7 

-28 

e 

14 

0 

-23 

2 

12 

8 

-35 

0 

11 

9 

-26 

4 

12 

0 

-29 

3 

12 

4 

-28 

8 

11 

0 

-26 

7 

10.7 
12.1 
12.1 

12.1 
12.1 

-42.0    -11.3 


12 

243 

13 

214 

11 

266 

10 

245 

50 

364 

22 

260 

14 

297 

33 

243 

22 

262 

31 

379 

21.8 

277 

27 

296 

ASIA 


SHELAGONTSY 
NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  24329   66  15N  114  17E   235  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 


1957 
1958 
1959 

1960 


1025 
1023 
1034 
1019 


1034 
1032 
1027 
1030 
1031 


1020 
1023 
1017 
1015 
1029 


APR 

1018 
1018 
1021 
1019 
1019 


1008 
1012 
1014 


JUN 

1006 
1007 
1008 
1009 
1009 


JUL 

1007 
1006 
1010 
1009 
1008 


1010 
1008 
1007 


SEP 

1020 
1016 
1010 
1013 
1014 


OCT 

1012 
1014 
1012 
1020 
1012 


NOV 

1011 

1029 
1027 
1022 
1019 


DEC 


1013 
1030 
1027 
1033 


1044 
1027 
1020 
1018 


1025 
1022 
1012 
1025 


1013 
1014 
1015 
1016 


1008 
1011 
1011 
1019 


1010 
1008 
1012 
1005 


1010 
1009 
1011 
1008 


1016 
1009 
1014 
1009 


1014 
1013 
1011 
1012 


1014 
1017 
1020 
1013 


1022 
1016 
1021 
1020 


1018 
1025 
1025 
1026 


MEAN 


1016  1016 
1026     1018 

1017  1017 
1037 

1025 


1956   1029    1036    1023    1018    1012    1007    1012    1012    1012    1014    1031    1035     1020 


1017 
1017 
1017 
1017 


MEAN   1025.9  1029.9  1021.1  1017.1  1011.8  1008.1  1009.0  1010.4  1013.5  1014.8  1021.8  1025.0   1017.4 
CLINO   1022.6  1025.8  1020.6  1015.1  1011.7  1007.1  1007.3  1010.2  1014.3  1014.9  1020.2  1021.4   1016.0 

TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

-41 

0 

-42 

3 

-27 

8 

-14 

5 

1952 

-45 

6 

-35 

6 

-26 

2 

-13 

6 

1953 

-41 

.2 

-31 

2 

-23 

6 

-  7 

8 

1954 

-45 

2 

-40 

7 

-22 

3 

-11 

1 

1955 

- 

-41 

4 

-32 

5 

-14 

4 

1956 

-44 

0 

-30 

6 

-27 

3 

-16 

b 

1957 

-36 

.2 

-39 

2 

-25 

2 

-12 

9 

1958 

-43 

.2 

-36 

7 

-31 

0 

-14 

4 

1959 

-45 

3 

-35 

.8 

-19 

.0 

-12 

b 

1960 

-41 

9 

-38 

9 

-29 

8 

-11 

9 

MEAN- 

-42 

6 

-37 

,2 

-26 

5 

-13 

0 

LINO 

-40 

9 

-36 

.0 

-25 

8 

-11 

9 

10 

4 

4.2 

-  7.4 

-30 

0 

-33 

9 

-13 

11 

2 

3.4 

-16.2 

-34 

1 

-41 

0 

-14 

8 

0 

2.0 

-  8.9 

-26 

8 

-36 

8 

-11 

- 

1.2 

-11.0 

-29 

1 

-34 

6 

- 

11 

4 

0.9 

-11.1 

-32 

5 

-48 

6 

" 

8 

8 

3.0 

-13.6 

-22 

a 

-30 

4 

-12 

10 

3 

-  2.6 

-12.5 

-37 

2 

-39 

0 

-13 

10 

2 

2.4 

-15.7 

-33 

0 

-44 

7 

-15 

10 

9 

4.4 

-11.0 

-25 

.2 

-38 

6 

-12 

9 

0 

0.7 

-13.7 

-33 

2 

-35 

.4 

-14 

2.0   -12.1   -30.4 


-30.4   -39.1 


-13.5 
-12.8 


PRECIPITATION  MM 


1951 

9 

1952 

9 

1953 

5 

1954 

4 

1955 

- 

1956 

5 

1957 

10 

1958 

10 

1959 

11 

1960 

5 

MEAN 

7 

CLINO 

8 

372 
283 
303 


12 

215 

13 

261 

17 

313 

10 

248 

11 

322 

11.8 

282 

12 

278 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


S1MUSHIR 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  32195   46  51N  151  52E 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1002 

1007 

1008 

1010 

1006 

1006 

1011 

1009 

1008 

1009 

1008 

1006 

1008 

1952 

1004 

1004 

1009 

1008 

1004 

1006 

1008 

1009 

1009 

1013 

1009 

1007 

1008 

1953 

1003 

1007 

1007 

1007 

1012 

1008 

1011 

1008 

1012 

1011 

1003 

1009 

1008 

1954 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1009 

1010 

1016 

1006 

1006 

- 

1955 

1003 

998 

1009 

1006 

1012 

1006 

1005 

1007 

1011 

1010 

1010 

1002 

1007 

1956 

1000 

1001 

1008 

1005 

100* 

1009 

1010 

1007 

1011 

1016 

1008 

1001 

1007 

1957 

1002 

1009 

1001 

1006 

1008 

1010 

1008 

1010 

1011 

1007 

1008 

1005 

1007 

1958 

1002 

1008 

1002 

1003 

1006 

1008 

1008 

1010 

1011 

1015 

1012 

1004 

1007 

1959 

1003 

1008 

1012 

1006 

1008 

1011 

1007 

1006 

1010 

1009 

1009 

1004 

1008 

1960 

996 

1003 

1007 

1005 

1012 

1010 

1006 

1008 

1009 

1015 

1012 

999 

1007 

MEAN 

1001. 

7  1005. 

0  1007. 

0  1006. 

2  1008. 

0  1008. 

2  1008. 

2  1008. 

3  1010 

2  1012. 

1  1008. 

5  1004.3 

1007 

CLINO 

1006. 

7  1009. 

1  1010. 

2  1010. 

7  1010. 

7  1009. 

9  1008. 

6  1011. 

4  1012. 

2  1015. 

4  1012. 

7  1008.6 

1010 

TEMPERATURE  DEG  C 


YEAR    JAN 


1951 

- 

4.6 

- 

6.4 

- 

3.4   - 

1952 

- 

4.6 

- 

6.7 

- 

4.4 

1953 

- 

5.7 

- 

8.4 

- 

3.2   - 

1954 

- 

7.2 

- 

5.0 

- 

4.4 

1955 

- 

5.4 

- 

4.0 

- 

2.5 

1956 

_ 

2.9 

_ 

3.5 

_ 

2.1 

1957 

- 

3.8 

- 

5.1 

- 

3.2 

1958 

- 

4.5 

- 

5.0 

- 

4.7   - 

1959 

- 

5.2 

- 

5.7 

- 

2.9 

1960 

- 

4.9 

- 

6.5 

- 

4.3   - 

MEAN 

_ 

4.9 

_ 

5.6 

_ 

3.5 

CLINO 

- 

4.8 

- 

5.2 

- 

3.2 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

33 

29 

1952 

76 

32 

1953 

86 

69 

1954 

117 

83 

1955 

51 

47 

1956 

112 

43 

1957 

101 

71 

1958 

70 

53 

1959 

250 

103 

1960 

193 

133 

MEAN 

108.9 

66 

CLINO 

102 

63 

107 

29 

47 

167 

132 

78 

63 

64 

112 

92 

158 

176 

118 

111 

76 

141 
243 
199 


4.8    10.5 


12 

0 

9 

2 

9 

6 

10 

7 

9 

5 

10 

0 

10 

0 

10 

5 

10 

7 

8 

8 

9 

0 

9 

1 

10 

9 

9 

3 

9 

,9 

9 

8 

9 

.9 

9 

4 

11 

6 

11 

,9 

0.4   -  3.0 


2.8   -  1.0 
2.6   -  0.6 


1.4   -  3.1 


2.2   -  2.1 


2.4 
2.7 


119. 
119 


18 

73 

166 

100 

82 

65 

869 

155 

119 

348 

161 

90 

62 

1464 

138 

171 

233 

84 

239 

117 

1443 

44 

163 

150 

61 

89 

160 

1325 

84 

173 

147 

392 

149 

163 

1602 

36 

39 

103 

173 

211 

136 

1304 

131 

383 

224 

246 

147 

250 

1808 

160 

214 

290 

181 

97 

109 

1709 

254 

134 

124 

236 

111 

197 

1863 

98 

250 

256 

177 

127 

238 

2118 

111.8 

171.9 

204.1 

181.1 

134.2 

149.7 

1550 

112 

162 

198 

175 

123 

130 

1461 

ASIA 


SURGUT 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  23849   61  15N   73  30E    43  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1022 

1024 

1017 

1019 

1011 

1011 

1009 

1015 

1012 

1015 

1014 

1011 

1015 

1952 

1018 

1038 

1022 

1013 

1015 

1009 

1010 

1008 

1012 

1013 

1034 

1024 

1018 

1953 

1019 

1028 

1010 

1027 

1013 

1008 

1008 

1016 

1006 

1009 

1026 

1018 

1016 

1954 

1021 

1022 

1020 

1021 

1019 

1010 

1011 

1005 

1012 

1011 

1025 

1037 

1018 

1955 

1018 

1023 

1022 

1024 

1011 

1010 

1006 

1006 

1017 

1014 

1009 

1017 

1015 

1956 

1027 

1039 

1023 

1018 

1012 

1010 

1002 

1007 

1004 

1011 

1022 

1025 

1017 

1957 

1013 

1029 

1017 

1016 

1015 

1011 

1011 

1013 

1017 

1010 

1012 

1005 

1014 

1958 

1027 

1017 

1020 

1020 

1014 

1016 

1005 

1012 

1005 

1010 

1012 

1016 

1015 

1959 

1022 

1017 

1014 

1015 

1013 

1009 

1008 

1007 

1005 

1010 

1027 

1028 

1015 

1960 

1024 

1013 

1017 

1020 

1018 

1009 

1009 

1009 

1012 

1008 

1020 

1027 

1016 

MEAN 

1021. 

1  1025. 

0  1018.2 

1019. 

3  1014.1 

1010.3 

1007.9  1009.8 

1010.2  1011.1 

1020.1 

1020.8 

1015. 

7 

LINO 

1021. 

6  1021. 

9  1017.0 

1016. 

3  1013.0 

1009.0 

1007. 

L  1010.2 

1011.3  1012.7 

1019.0 

1021.6 

1015. 

0 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV  DEC 

.6  -11.2  -14.2 

.1  -23.3  -23.5 


1951 

-21.6 

-29.8 

-11.3 

4.6 

1952 

-17.4 

-17.5 

-17.8 

-  6.8 

1953 

-19.0 

-21.2 

-13.6 

2.2 

1954 

-22.4 

-28.6 

-12.2 

-  1.8 

1955 

-14.2 

-25.4 

-17.1 

-  2.2 

1956 

-20.1 

-22.7 

-11.8 

-  5.4 

1957 

-21.5 

-17.7 

-17.4 

-  5.2 

1958 

-18.4 

-18.0 

-19.0 

-  6.5 

1959 

-18.3 

-21.2 

-11.2 

-  6.0 

1960 

-26.1 

-19.4 

-21.4 

-  3.6 

13.8 

10 

6 

13.4 

10 

0 

15.8 

8 

0 

13.3 

8 

9 

2.0   -13.4 


9.6   -28.8    -  2.9 


1.9   -11.2 


MEAN    -19.9   -22.2 
CLINO    -21.0   -19.2 


-15.3   -  3.1 
-14.0   -  2.2 


PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

1951 

12 

4 

1952 

28 

6 

1953 

16 

9 

1954 

11 

16 

1955 

8 

16 

1956 

18 

7 

1957 

24 

16 

1958 

30 

26 

1959 

32 

20 

1960 

18 

33 

MEAN 

19.7 

15 

CLINO 

19 

17 

14.2  17.6 

14.4  17.3 

14.2  14.7 

14.0  17.8 


11.4   -  2.1 


9.2   -  4.2   - 


7.7   -  0.7   - 


10. 0 

-24.7 

-  3.6 

13.8 

-21.8 

-  3.2 

17.6 

-18.4 

-  4.8 

14.9 

-20.2 

-  3.2 

12.8 

-20.0 

-  2.7 

65.1 
62 


TOTAL 

424 
431 
497 
487 
484 

433 
458 
579 
493 
414 

470. C 
484 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


TASHKENT 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  38457   41  16N   69  16E   428  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1026 

1028 

1022 

1015 

1013 

1009 

1005 

1007 

1014 

1018 

1025 

1025 

1017 

1952 

1025 

1019 

1018 

1017 

1013 

1008 

1004 

1005 

1016 

1021 

1028 

1030 

1017 

1953 

1024 

1020 

1020 

1019 

1011 

1007 

1004 

1007 

1014 

1024 

1027 

1030 

1017 

1954 

1021 

1023 

1026 

1015 

1014 

1010 

1003 

1002 

1013 

1020 

1028 

1030 

1017 

1955 

1028 

1020 

1019 

1018 

1012 

1002 

1003 

1003 

1014 

1021 

1022 

1022 

1015 

1956 

1026 

1023 

1019 

1015 

1010 

1008 

998 

1006 

1013 

1021 

1023 

1029 

1016 

1957 

1027 

1026 

1020 

1019 

1012 

1009 

1006 

1009 

1014 

1023 

1023 

1025 

1018 

1958 

1024 

1023 

1016 

1017 

1016 

1007 

1002 

1008 

1013 

1021 

1029 

1024 

1017 

1959 

1025 

1022 

1022 

1016 

1012 

1008 

1004 

1005 

1009 

1020 

1027 

1030 

1017 

1960 

- 

1023 

1022 

1018 

1015 

1007 

1005 

1007 

1014 

1020 

1026 

1023 

- 

MEAN 

1025. 

1  1022. 

7  1020. 

4  1016.9  1012. 

8  1007. 

5  1003.4  1005.9  1013. 

4  1020. 

9  1025. 

8  1026.8 

1016. 

8 

CLINO 

1025. 

4  1022. 

2  1019. 

9  1016.6  1012. 

5  1007. 

1  1003. 

I  1005.8  1013. 

8  1020. 

8  1025. 

4  1026.2 

1016. 

6 

TEMPERATURE  DEG  C 


YEAR    JAN 


1951 

-  1.9 

-  4.5 

5.2 

1952 

2.2 

6.1 

7.1 

1953 

2.6 

7.4 

6.8 

1954 

0.2 

-  0.1 

3.3 

1955 

2.0 

6.2 

7.1 

1956 

-  0.8 

1.6 

6.4 

1957 

-  4.2 

-  1.6 

8.4 

1958 

4.3 

6.0 

10.2 

1959 

2.0 

0.4 

6.3 

1960 

2.4 

6.0 

2.6 

MEAN 

0.9 

2.8 

6.3 

CLINO 

-  0.2 

2.7 

7.3 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FE 

1951  62  3 

1952  50  S 

1953  55  1 

1954  54  5 

1955  12  3 

1956  34  t 

1957  43  2 

1958  56  2 

1959  30  £ 

1960  55  '. 

MEAN  4 

CLINO  4 


24  108 

82  129 

50  107 

55.2  102.6 


19 

4 

22 

6 

26 

6 

24.4 

19 

4 

20 

7 

26 

2 

27 

7 

26.2 

19 

7 

21 

4 

23 

8 

28 

8 

25.1 

19 

0 

19 

9 

24 

7 

25 

8 

24.4 

20 

3 

17 

1 

25 

7 

28 

0 

23.7 

18 

6 

19 

8 

24 

8 

25 

3 

25.2 

21 

8 

17 

3 

25 

8 

25 

5 

24.5 

18 

9 

19 

5 

24 

5 

26 

9 

24.8 

19 

5 

20 

1 

24 

8 

27 

1 

24.8 

19 

1 

4.5 
2.9 


13.1 
13.3 
12.4 


13.8 
13.2 


TOTAL 

409 
454 
642 
379 
391 

354 
355 
572 

497 
444 

449.1 
417 


ASIA 


TOBOLSK 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  28275   58  09N   68  HE 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1024 

1029 

1020 

1021 

1011 

1013 

1008 

1017 

1013 

1017 

1019 

1013 

1017 

1952 

1021 

1039 

1021 

1013 

1015 

1010 

1010 

1009 

1013 

1016 

1035 

1025 

1019 

1953 

1020 

1026 

1010 

1027 

1012 

1010 

1009 

1016 

1007 

1012 

1025 

1020 

1016 

1954 

1023 

1024 

1023 

1022 

1018 

1011 

1012 

1007 

1012 

1014 

1026 

1038 

1019 

1955 

1020 

1021 

1022 

1024 

1012 

1012 

1005 

1005 

1018 

1019 

1012 

1017 

1016 

1956 

1028 

1038 

1026 

1016 

1012 

1012 

1003 

1007 

1007 

1012 

1020 

1022 

1017 

1957 

1016 

1028 

1017 

1018 

1017 

1012 

1009 

1012 

1019 

1011 

1013 

1008 

1015 

1958 

1028 

1015 

1022 

1021 

1013 

1017 

1007 

1012 

1007 

1012 

1016 

1017 

1016 

1959 

1024 

1017 

1017 

1016 

1015 

1009 

1008 

1007 

1006 

1010 

1029 

1029 

1016 

1960 

1024 

1017 

1019 

1021 

1016 

1010 

1010 

1011 

1014 

1012 

1024 

1027 

1017 

MEAN 

1022. 

8  1025. 

4  1019. 

7  1019. 

9  1014. 

1  1011. 

6  1008. 

1  1010.3  1011.6 

1013.5 

1021. 

9  1021.6 

1016. 

7 

CLINO 

1023. 

5  1023. 

5  1018. 

4  1017. 

9  1013. 

7  1009. 

9  1007. 

5  1011. 

1012.6 

1015.4 

1021. 

8  1022.6 

1016. 

5 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAM     FEB 


1951 

-17.8 

-25.8 

-  5.9 

7.6 

8.8 

15.5 

19.9 

16.0 

11.9 

1.0 

-10.1 

-  9.6 

1.0 

1952 

-15.2 

-17.0 

-11.8 

-  2.7 

10.7 

16.7 

21.4 

15.4 

11.9 

-  0.7 

-17.9 

-16.2 

-  0.5 

1953 

-17.7 

-19.4 

-10.0 

5.1 

11.0 

13.7 

19.2 

18.1 

9.8 

-  0.5 

-19.8 

-14.0 

-  0.4 

1954 

-21.2 

-25.4 

-10.6 

1.5 

8.3 

16.5 

19.5 

14.2 

11.3 

3.5 

-  8.7 

-18.2 

-  0.8 

1955 

-13.0 

-19.2 

-10.8 

2.0 

13.1 

18.2 

17.8 

14.4 

7.4 

4.0 

-  7.6 

-26.1 

0.0 

1956 

-22.0 

-22.5 

-12.8 

-  2.0 

10.7 

15.7 

18.0 

15.5 

5.7 

1.4 

-  8.8 

-15.0 

-  1.3 

1957 

-21.3 

-16.0 

-15.1 

-  2.2 

12.0 

18.4 

18.8 

17.2 

14.0 

0.7 

-10.2 

-11.0 

0.4 

1958 

-15.8 

-12.6 

-14.6 

-  0.3 

7.9 

17.3 

17.7 

18.0 

5.5 

2.0 

-  5.8 

-18.1 

0.1 

1959 

-16.5 

-16.5 

-  9.3 

-  1.8 

11.1 

16.0 

19.1 

14.4 

9.6 

-  1.8 

-  8.8 

-18.6 

-  0.3 

1960 

-21.5 

-14.7 

-17.4 

2.3 

7.3 

15.9 

15.5 

13.4 

9.8 

-  1.3 

-11.9 

-15.2 

-  1.5 

MEAN 

-18.2 

-18.9 

-11.8 

1.0 

10.1 

16.4 

18.7 

15.7 

9.7 

0.8 

-11. 0 

-16.2 

-  0.3 

CLINO 

-18.5 

-17.3 

-10.8 

1.3 

9.6 

16.0 

18.1 

15.7 

9.4 

1.6 

-  9.4 

-16.8 

-  0.9 

PRECIPITATION  MM 


1951 

11 

1952 

8 

1953 

12 

1954 

6 

1955 

21 

1956 

8 

1957 

26 

1958 

19 

1959 

31 

1960 

7 

MEAN 

14.9 

LINO 

19 

39.6 

60 


17 

288 

17 

218 

14 

351 

8 

285 

10 

422 

19 

408 

57 

549 

52 

416 

21 

450 

37 

404 

25.2 

379.1 

26 

475 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


TOKO  SOVIET  UNION  WMO  31137   56  17N  131  08E   858  M 

NOTES  ON  PAGE  439 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1038 

1039 

1024 

1020 

1008 

1008 

1007 

1008 

1020 

1018 

1023 

1025 

1020 

1952 

1026 

1032 

1022 

1016 

1010 

1007 

1010 

1012 

1015 

1021 

1034 

1037 

1020 

1953 

1041 

1033 

1026 

1019 

1013 

1010 

1008 

1009 

1014 

1021 

1030 

1034 

1022 

1954 

1033 

1033 

1025 

1018 

1013 

- 

- 

- 

1015 

1025 

1031 

1041 

- 

1955 

1035 

- 

1027 

1017 

1013 

1006 

1005 

1014 

1015 

1024 

1028 

1029 

- 

1956 

1033 

1039 

1030 

1010 

1006 

1009 

1009 

_ 

- 

1020 

1030 

1041 

- 

1957 

1034 

1044 

1029 

1016 

1010 

1009 

1007 

1013 

1015 

1018 

1026 

1034 

1021 

1958 

1039 

1035 

1023 

1015 

1010 

1008 

1007 

1015 

1016 

1022 

1022 

1034 

1021 

1959 

1034 

1032 

1026 

1015 

1010 

1011 

1007 

1010 

1017 

1023 

1026 

1030 

1020 

1960 

1042 

1026 

1029 

1018 

1014 

1008 

1008 

1009 

1014 

1024 

1026 

1033 

1021 

1951 

-40 

8 

-36 

9 

-24 

4 

-10 

8 

1952 

-42 

2 

-37 

9 

-23 

3 

-  7 

8 

1953 

-40 

0 

-33 

5 

-21 

2 

-  7 

3 

1954 

-38 

8 

-29 

6 

-23 

0 

-  9 

2 

1955 

-38 

0 

- 

-25 

9 

-11 

6 

1956 

-42 

1 

-37 

4 

-26 

.0 

-11 

3 

1957 

-39 

,2 

-34 

8 

-24 

5 

-  8 

7 

1958 

-41 

8 

-33 

2 

-24 

8 

-10 

0 

1959 

-42 

6 

-29 

9 

-17 

•  8 

-  7 

6 

1960 

-43 

6 

-33 

7 

-26 

.1 

-12 

2 

24.5 

-31 

2 

-10 

8 

33.9 

-42 

0 

-13 

1 

27.8 

-36 

7 

-10 

9 

30.1 

-37 

3 

- 

5.2 

10.8 

4.0 

11.6 

2.8 

14.7 

MEAN   1035.5  1034.8  1026.1  1016.4  1010.7  1008.4  1007.6  1011.3  1015.7  1021.6  1027.6  1033.8   1020.8 
TEMPERATURE  DEG  C 


16.1    13.3     3.3  -  6.4  - 

14.8  12.0     3.1  -13.4  - 

12.9  11.1     4.0  -  8.2  -2 
3.6  -  9.0  -3 

13.5    11.8     3.7  -10.6  -26.2  -34.2 

14.8     -       -  -10.6  -23.8  -38.8 

3.0  -  9.4  -24.4  -37.2    -11.1 

5.2  -  7.7  -21.2  -35.2    -10.9 

6.2  -  7.3  -24.5  -33.5    -  9.5 

2.5  -11.3  -25.2  -36.6    -12.1 

MEAN    -40.9   -34.1   -23.7   -  9.7     2.5    11.1    14.4    12.3     3.8  -  9.4  -26.2  -36.3    -11.4 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC     TOTAL 

1951  3       3      10      13      76     105      97     101      45  32      12  19  516 

1952  13      11      18       6      59      25      23      35      74  42       6  15  327 

1953  9       8       18       17      24      73     126     100      103  11       10  6  505 

1954  13      21      15       6      24       -       -       -      61  45      11  17 

1955  16       -      21      23      53      60     109      84      44  20      14  27 

1956  11       7       3      34      66      96      90       -       -  40      53  10 

1957  2      11       1       7      20      67      39      87      49  27      20  5  335 

1958  6       2       2      20      28      95      86      51      77      18      18  8  411 

1959  8       7      11      18      38      36     115      70      38      34      11  9  395 

1960  4       7       6      17      26      61      85      96      45      17      12  12  388 


ASIA 


TOMSK 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  29430   56  26N   84  58E   121  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1029 

1028 

1023 

1022 

1013 

1010 

1008 

1012 

1019 

1019 

1022 

1020 

1019 

1952 

1027 

1039 

1024 

1016 

1016 

1010 

1009 

1010 

1015 

1017 

1034 

1029 

1021 

1953 

1028 

1030 

1017 

1025 

1015 

1008 

1007 

1012 

1014 

1015 

1029 

1026 

1019 

1954 

1029 

1026 

1027 

1023 

1015 

1009 

1008 

1007 

1015 

1019 

1028 

1042 

1021 

1955 

1032 

1024 

1025 

1023 

1014 

1012 

1005 

1007 

1015 

1023 

1019 

1021 

1018 

1956 

1033 

1035 

1026 

1018 

1011 

1009 

1005 

1008 

1012 

1015 

1031 

1032 

1020 

1957 

1023 

1032 

1024 

1017 

1014 

1011 

1007 

1011 

1021 

1017 

1018 

1017 

1018 

1958 

1034 

1025 

1024 

1018 

1015 

1014 

1005 

1012 

1012 

1018 

1021 

1022 

1018 

1959 

1030 

1024 

1021 

1016 

1014 

1009 

1004 

1006 

1012 

1016 

1029 

1032 

1018 

1960 

1028 

1022 

1021 

1020 

1016 

1008 

1005 

1009 

1015 

1017 

1025 

1030 

1018 

MEAN 

1029. 

3  1028. 

5  1023.2 

1019. 

8  1014. 

3  1010. 

0  1006. 

3  1009.4  1015.0  1017. 

6  1025. 

6  1027.1 

1018 

TEMPERATURE  OEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

-19.7 

-25.6 

-  9.1 

3.7 

10.3 

16.0 

20.1 

12.7 

11.1 

0.8 

-  9.5 

-  9.5 

1952 

-15.3 

-17.1 

-11.7 

-  2.7 

11.1 

15.8 

19.7 

15.5 

11.4 

-  0.1 

-21.2 

-19.6 

1953 

-17.3 

-14.8 

-  6.9 

3.9 

11.0 

16.4 

20.9 

15.0 

12.0 

0.5 

-18.1 

-14.0 

1954 

-22.0 

-20.5 

-11.8 

-  1.0 

6.5 

16.1 

16.2 

16.3 

9.8 

3.2 

-11.7 

-24.7 

1955 

-14.9 

-19.6 

-11.8 

0.5 

11.3 

17.7 

18.1 

16.8 

6.8 

1.9 

-  6.4 

-18.7 

1956 

-20.4 

-19.2 

-12.1 

-  0.5 

11.3 

13.1 

19.5 

16.3 

7.4 

2.5 

-  7.5 

-16.7 

1957 

-18.8 

-16.4 

-12.0 

-  1.2 

7.9 

17.0 

17.9 

15.3 

10.5 

1.2 

-10.3 

-11.5 

1958 

-19.8 

-13.4 

-12.9 

-  2.3 

8.0 

14.0 

18.9 

15.5 

7.2 

1.2 

-  5.8 

-15.8 

1959 

-18.3 

-14.0 

-  6.6 

-  0.1 

9.1 

16.1 

18.2 

14.8 

11.3 

-  0.9 

-15.1 

-23.1 

1960 

-20.3 

-14.0 

-14.5 

0.0 

8.4 

14.6 

16.7 

13.8 

9.9 

0.1 

-14.9 

-15.8 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

10 

1952 

25 

1953 

29 

1954 

21 

1955 

14 

1958 
1959 
1960 


-12.1   -16.9    -  0.5 


412 
475 
472 
474 
445 

569 

443 
519 
453 
522 


72.4    66.8 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


TROITSK  MINE 
NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  30554   54  37N  113  08E  1310  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1035 

1036 

1022 

1019 

1011 

1008 

1006 

1008 

1017 

1022 

1024 

1028 

1020 

1952 

1026 

1035 

1025 

1015 

1012 

1004 

1007 

1010 

1016 

1020 

1030 

1035 

1020 

1953 

1036 

1034 

1025 

1024 

1011 

1008 

1006 

1009 

1018 

1020 

1030 

1030 

1021 

1954 

1030 

1034 

1028 

1019 

1011 

1008 

1007 

1011 

1016 

1024 

1030 

1041 

1022 

1955 

1036 

1029 

1028 

1022 

1012 

1006 

1006 

1011 

1013 

1024 

1026 

1026 

1020 

1956  1032 

1957  1034 

1958  1036    1031 


1959 
1960 


MEAN 
CLINO 


1030 
1038 


1035 
1024 


1026 
1028 


1016 
1017 


1011 
1014 


1009 
1006 


1006 
1006 


1007 
1008 


1016 
1015 


1021 
1023 


1027 
1026 


1032 

1032 


1033.3  1033.7  1026.8  1017.8  1011.3  1007.6  1006.2  1009.9  1015.9  1022.0  1028.0  1032.1 
1034.3  1032.3  1027.2  1017.4  1011.3  1006.6  1005.5  1008.5  1016.2  1022.3  1027.4 " 1032.5 


TEMPERATURE  DEG  C 


1020 
1020 


1020. 
1020. 


1951 

-29.1 

-27.8 

-16.3 

-  8.1 

1952 

-26.6 

-28.0 

-18.5 

-  7.4 

1953 

-29.1 

-25.7 

-15.9 

-  7.0 

1954 

-29.8 

-26.6 

-17.7 

-  9.0 

1955 

-24.4 

-29.8 

-21.8 

-10.5 

1956 

-28.9 

-27.4 

-20.5 

-  9.5 

1957 

-27.9 

-30.9 

-19.9 

-  6.9 

1958 

-29.0 

-23.8 

-19.1 

-  9.8 

1959 

-27.0 

-24.1 

-13.3 

-  7.9 

1960 

-33.5 

-21.4 

-20.0 

-  7.5 

MEAN 

-28.5 

-26.6 

-18.3 

-  8.4 

CLINO 

-28.8 

-26.0 

-18.2 

-  7.2 

14.4 
12.8 
14.4 


10.3 

9.0 

11.8 

10.3 

12.0 

11.6 

12.6 

9.8 

4.1  -  6.2  -15.5  - 
3.3  -  9.7  -23.5  - 
2.7   -  4.2   -19.0   - 


6.8   -19.5 


1.7   -  8.0 


6.4   -20.7 


6.4   -19.6 


32.3 

-  8.7 

23.5 

-  7.1 

29.5 

-  8.5 

-19.0   -24.2 
-15.1   -23.7 


-25.9 
-26.8 


8.3 

7.7 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FE 

1951  2 

1952  1 

1953  4 

1954  0 

1955  0 

1956  1 

1957  0 

1958  0 

1959  4 

1960  3 

MEAN  1.5 

CLINO  2 


146 
105 


120 
124 


107. 
118 


127 
161 


107. 
104 


518 
362 
311 
342 
411 

378 
384 
218 
348 

397 

366. 
374 


ASIA 


TSELINOGRAD/AKMOLINSK. 
NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  35188   51  08N   71  22E   348  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1033 

1036 

1032 

1023 

1013 

1016 

1007 

1016 

1018 

1022 

1031 

1024 

1023 

1952 

1031 

1037 

1027 

1018 

1022 

1015 

1010 

1014 

1018 

1026 

1038 

1035 

1024 

1953 

1030 

1028 

1025 

1028 

1017 

1010 

1009 

1018 

1015 

1023 

1030 

1030 

1022 

1954 

1031 

1030 

1033 

1027 

1019 

1013 

1010 

1012 

1017 

1023 

1032 

1040 

1024 

1955 

1033 

1027 

1030 

1025 

1017 

1012 

1005 

1018 

1018 

1027 

1025 

1025 

1022 

1956 

1034 

1033 

1028 

1025 

1014 

1011 

1006 

1013 

1015 

1024 

1026 

1030 

1022 

1957 

1029 

1034 

1025 

1024 

1019 

1012 

1006 

1016 

1022 

1021 

1024 

1025 

1021 

1958 

1035 

1023 

1025 

1025 

1016 

1016 

1007 

1013 

1021 

1024 

1028 

1029 

1022 

1959 

1034 

1025 

1026 

1019 

1021 

1011 

1007 

- 

1015 

1020 

1034 

1037 

- 

1960 

1028 

1032 

1026 

1023 

1018 

1015 

1015 

1014 

1019 

1023 

1033 

1032 

1023 

MEAN   1031.8  1030.5  1027.7  1023.7  1017.6  1013.1  1008.2  1014.9  1017.8  1023.3  1030.1  1030.7   1022.5 
TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1951 

-18.9 

-26.6 

-11.3 

8.2 

15.7 

19.2 

23.8 

17.1 

13.2 

0.8 

-10.1 

-  6.4 

2.1 

1952 

-16.1 

-17.8 

-13.0 

0.0 

14.4 

18.8 

22.9 

20.2 

12.7 

1.4 

-15.2 

-15.5 

1.1 

1953 

-16.2 

-12.2 

-  6.9 

4.2 

15.3 

16.0 

21.2 

17.2 

14.0 

1.4 

-15.2 

-11.9 

2.2 

1954 

-21.5 

-22.5 

-13.6 

-  2.4 

9.7 

16.3 

21.0 

18.0 

12.2 

4.2 

-  5.6 

-16.4 

-  0.1 

1955 

-15.0 

-15.2 

-12.5 

2.9 

16.2 

22.4 

20.4 

18.3 

10.7 

3.1 

-  6.5 

-15.7 

2.4 

1956 

-19.7 

-19.2 

-13.2 

5.0 

12.4 

16.3 

21.4 

18.8 

8.9 

4.4 

-  3.6 

-12.1 

1.6 

1957 

-19.4 

-16.8 

-11.8 

0.6 

14.3 

19.0 

19.2 

16.3 

15.2 

3.4 

-  7.4 

-11.4 

1.8 

1958 

-17.9 

-  9.9 

-11.6 

-  0.1 

9.7 

17.8 

18.4 

17.8 

8.9 

2.6 

-  5.0 

-15.3 

1.3 

1959 

-14.1 

-14.4 

-  9.1 

3.8 

13.0 

18.9 

18.0 

15.7 

12.6 

1.6 

-10.8 

-18.2 

1.4 

1960 

-13.3 

-15.0 

-16.8 

0.6 

8.5 

18.2 

16.0 

15.8 

11.3 

0.3 

-12.2 

-11.6 

0.2 

-17.2   -17.0   -12.0 


PRECIPITATION  MM 


YEAR 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 


142 

57 


49.3    43.2 


2.3   -  9.2   -13.5 


112 
243 
327 
303 
160 

240 
301 
377 
277 
371 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


TURA 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  24507   64  ION  100  04E   140  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 


JAN 


FEB 


1951  1030  1034 

1952 

1953 

1954  1028  1029 

1955  1027  1030 

1956  1031  1039 

1957  1016  1046 

1958  1033  1029 

1959  1028  1023 

1960  1032  1019 


1020    1010 


1020 
1029 

1023 
1024 
1022 
1012 
1022 


1022 
1020 
1020 

1017 
1013 
1014 
1013 
1011 


1014 
1015 
1010 

1012 

1008 
1011 

1009 
1016 


1008 
1009 
1008 

1007 
1010 
1011 
1010 
1001 


1006 
1008 
1007 

1007 

1010 
1008 
1008 
1006 


1010 
1008 
1009 

1011 
1015 
1010 
1010 
1007 


1011 
1014 
1014 

1010 
1014 
1011 
1010 
1010 


1012  1031  1017 

1015  1024  1040 

1013  1016  1025 

1013  1035  1042 

1013  1020  1017 

1016  1014  1024 

1017  1024  1028 

1014  1019  1027 


MEAN   1028.1  1031.1  1021.3  1016.7  1011.7  1007.8  1007.7  1010.0  1012.8  1014.1  1021.9  1026.4 
CLINO   1027.6  1027.5  1021.9  1015.6  1010.9  1007.3  1006.9  1010.2  1013.7  1015.1  1022.0  1025.9 


1019 
1017 

1021 
1017 
1017 
1016 
1015 

1017.5 

1017.0 


TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

-39 

6 

-42 

2 

-21 

0 

-  7 

8 

1952 

-37 

6 

-33 

2 

-25 

.1 

-10 

6 

1953 

-37 

7 

-29 

9 

-18 

0 

-  2 

9 

1954 

-39 

3 

-38 

2 

-18 

0 

-  7 

3 

1955 

-26 

3 

-36 

9 

-24 

9 

-  7 

4 

1956  -38.5  -27.5  -20.8  -  8.8 

1957  -29.0  -38.7  -21.3  -  8.4 

1958  -36.3  -30.6  -24.1  -11.5 

1959  -40.3  -30.0  -14.0  -  8.5 

1960  -41.2  -34.9  -24.8  -  6.5 

8.0 


MEAN 

-36.6 

-34.2 

-21.2 

CLINO 

-36.5 

-31.1 

-20.0 

13.2  15.8 
14.6  19.4 
15.8    16.3 


16.7  12.7 

17.4  11.4 

15.9  13.1 

16.0  11.5 


-13.1   -35.0 


3.7   -  4.2 


-25.4   -26.3 
-22.4   -30.1 


5.8   -24.0 


-  9.9 
-12.1 

-  7.8 


5 

3 

- 

7 

3 

-20 

6 

-33 

8 

-  9.0 

2 

9 

- 

8 

3 

-32 

1 

-34 

9 

-10.3 

3 

8 

- 

7 

8 

-26 

8 

-38 

1 

-10.6 

7 

0 

- 

8 

0 

-23 

7 

-35 

5 

-  9.0 

4 

8 

- 

8 

4 

-30 

8 

-27 

6 

-10.5 

4 

7 

- 

7 

3 

-26 

3 

-33 

5 

-  9.8 

5 

1 

- 

6 

5 

-26 

4 

-33 

8 

-  9.2 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FE 

1951  6 

1952  11 

1953  10 

1954  10  1 

1955  5  1 

1956  15 

1957  21 

1958  21  1 

1959  17 

1960  11  2 

MEAN  12.7 

CLINO  10      1 


14 

294 

12 

253 

24 

384 

11 

305 

14 

341 

4 

317 

28 

371 

28 

340 

13 

274 

21 

361 

16.9 

324.0 

16 

317 

ASIA 


SOVIET  UNION  WMO  35358   49  38N  63  30E   123M 


NOTES  ON  PAGE  439 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1952 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1037 

1032 

- 

1953 

1032 

1018 

1017 

- 

1021 

1009 

- 

1014 

- 

- 

- 

- 

- 

1954 

1025 

1027 

1029 

1021 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1955 

1030 

1022 

1026 

1025 

1015 

1012 

1006 

1007 

1018 

1023 

1021 

1019 

1019 

1956 

1029 

1026 

1023 

1016 

1010 

1009 

1004 

1009 

1016 

1018 

1020 

1025 

1017 

1957 

1023 

1029 

1019 

1022 

1017 

1012 

1007 

1012 

1020 

1021 

1024 

1021 

1019 

1958 

1029 

1020 

1021 

1025 

1015 

1014 

1008 

1012 

1012 

1021 

1027 

1027 

1019 

1959 

1030 

1019 

1023 

1018 

1020 

1010 

1006 

1006 

1013 

1019 

1032 

1036 

1019 

1960 

1023 

1026 

1025 

1023 

1015 

1010 

1008 

1010 

1019 

1022 

1032 

1032 

1020 

MEAN 

1027.6  1023. 

4  1022.9  1021. 

4  1016. 

1010. 

9  1006. 

5  1010.0 

1016.3  1020.7  1027.6 

1027.4 

1019 

CLINO   1029.0  1027.6  1025.0  1021.2  1016.3  1011.3  1007.9  1011.9  1018.0  1023.1  1029.2  1029.5  1020.8 
TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR      APR      MAY      JUN      JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1952  -----      22.6    27.0  24.2  16.4  5.4  -  8.2  -14.6 

1953  -15.2   -  9.8   -  5.8     -      17.0    18.1     -  23.0  - 

1954  -21.1   -23.0   -12.9     1.7     -------- 

1955  -12.7   -12.9   -10.7     5.5    19.6    25.9    23.2  22.0  15.5  6.8  -  5.2  -13.7  5.3 

.0  23.5  11.7  6.9  -  2.3  -  9.4  4.1 

.9  20.6  20.0  6.0  -  6.2  -  9.4  4.4 

.6  22.1  12.1  5.2  -  3.2  -15.2  4.1 

.6  19.6  14.5  2.8  -  6.B  -19.7  3.3 

.2  20.9  14.4  3.6  -  9.7  -12.2  3.1 

.1  22.0  14.9  5.2  -  1.9  -13.5  4.0 

.0  22.0  15.1  5.5  -  5.2  -13.7  4.3 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1952  8       6      22      20       0      16      49  35  15  19  2  13  205 

1953  23      16      22       9      12      33      18  0  12  34  14  26  219 

1954  1      22       9      47       4      30       4  22  28  39  5  1  212 

1955  5      37       1      13       1       0      18  20  0  0  31  19  145 

1956  6      16       5      11       12      16       3  6  16  18  17  9  135 

1957  23       1      14       2       0       1     116  16  0  19  16  27  235 

1958  4      33      11      46      39       5      35  3  13  20  4  21  234 

1959  2      14       8       7      16      52      13  58  12  24  2  5  213 

1960  14       4       8       1      14      12      68  1  6  17  24  12  181 

MEAN      9.6    16.6    11.1    17.3    10.9    18.3    36.0  17.9  11.3  21.1  12.8  14.8  197.7 


1956 

-20.3 

-18.7 

-12.0 

8.1 

15.2 

21.1 

1957 

-19.8 

-16.7 

-  9.9 

4.0 

19.1 

23.7 

1958 

-14.4 

-  8.0 

-  8.9 

1.3 

13.6 

21.8 

1959 

-14.9 

-13.6 

-  8.6 

6.6 

16.9 

21.3 

1960 

-12.6 

-13.4 

-15.2 

5.6 

12.0 

23.3 

MEAN 

-16.4 

-14.5 

-10.5 

4.7 

16.2 

22.2 

LINO 

-16.8 

-15.6 

-  8.6 

6.6 

16.1 

22.2 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


TURUKHANSK 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  23472   65  47N   87  57E 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


APR 


1951  1020  1025  1015  1016 

1952  1018  1035  1022  1016 

1953  1022  1029  1011  1024 

1954  1020  1022  1016  1018 

1955  1019  1025  1024  1021 

1956  1025  1039  1019  1016 

1957  1010  1037  1018  1013 

1958  1025  1022  1018  1015 

1959  1020  1018  1008  1013 

1960  1026  1012  1018  1014 

MEAN  1020.5  1026.4  1016.9  1016. 

CLINO  1022.4  1023.8  1016.3  1014. 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR 


1951 

-28 

2 

-31 

2 

-19 

1 

-  3.9 

1952 

-26 

8 

-21 

7 

-22 

5 

-  8.1 

1953 

-22 

3 

-19 

7 

-14 

8 

-  2.8 

1954 

-25 

6 

-30 

7 

-15 

7 

-  6.2 

1955 

-15 

8 

-30 

0 

-20 

1 

-  6.3 

1956 

-26 

0 

-24 

1 

-16 

2 

-  7.8 

1957 

-24 

1 

-27 

2 

-18 

8 

-  9.5 

1958 

-24 

0 

-24 

6 

-21 

2 

-14.9 

1959 

-25 

5 

-23 

5 

-12 

7 

-11.2 

1960 

-33 

1 

-30 

0 

-20 

4 

-11.2 

MEAN 

-25 

1 

-26 

3 

-18 

2 

-  8.2 

CLINO 

-25 

6 

-22 

8 

-16 

9 

-  7.2 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1951  14  4 

1952  22  20 

1953  31  22 

1954  22  13 

1955  28  4 

1956  31  7 

1957  37  3 

1958  37  21 

1959  28  20 

1960  10  20 


MEAN 
CLINO 


13.4    25.7 


MAY 


JUN 


JUL 


1009  1007  1008 

1013  1007  1008 

1014  1007  1006 
1016  1005  1009 

1010  1009  1006 

1013  1006  1004 

1011  1010  1011 

1012  1014  1006 
1011  1009  1008 
1018  1006  1006 


1010 

1016 

1010 

1009 

1011 

1013 

1008 

1012 

1012 

1031 

1025 

1017 

1013 

1007 

1009 

1028 

1012 

1015 

1005 

1012 

1009 

1022 

1037 

1016 

1007 

1014 

1008 

1008 

1018 

1014 

1009 

1005 

1009 

1029 

1034 

1017 

1014 

1012 

1009 

1012 

1008 

1014 

1010 

1005 

1011 

1009 

1017 

1014 

1009 

1006 

1014 

1022 

1019 

1013 

1005 

1011 

1006 

1014 

1026 

1014 

1009.0 

1010.0  1009. 

7  1018. 

4  1020.7 

1014. 

7 

1009.0 

1010.9  1010. 

6  1017. 

6  1020.4 

1014. 

2 

11.1 

10.8 


16.2 
14.4 


16.0    10.4 


146 
118 

100 


27.6 

-31.1 

21.2 

-17.6 

17.0 

-22.8 

16.7 

-32.5 

4.8   -  2.4 


5.3   -  6.3   -26.5   -24.8    -  7.2 


3.3   -  6.4   -19.0 


6.1   -  7.4 


-25.0   -21.8 


5.3   -20.6   -25.2 


6.3   -  4.5 


8.4 
6.5 
8.5 


38 

440 

15 

476 

64 

487 

43 

517 

25 

490 

12 

444 

32 

488 

31 

691 

37 

536 

34 

503 

33.1 

507 

31 

496 

ASIA 


UST-APUKA 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  25956   60  27N  169  35E 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 

1951 

1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 

1960 


JAN 

1008 
1003 
1011 
1013 
1003 

1013 

1004 
1005 
1007 
1002 


FEB 

1005 
1008 
1008 
1012 
1017 

1014 
1016 
1012 
1001 

1003 


MAR 

1016 
1012 
1013 
1008 
1013 

1015 

1009 
1004 
1020 
1016 


APR 

1012 
1008 
1009 
1018 
1011 

1008 
1004 
1006 
1010 
1017 


MAY 

1011 

1009 
1013 
1005 
1013 

1007 
1010 
1010 
1013 
1013 


1012 
1008 
1014 


1012 
1013 
1012 
1011 

1014 


1015 
1015 
1010 
1014 
1011 


1010 
1012 
1006 


1010    1007    1010 


1010 
1010 
1011 
1013 
1008 


SEP 

1018 
1015 
1013 
1008 
1009 

1009 
1017 
1012 
1010 
1011 


OCT 

1004 
1004 
1008 
1016 
1010 

1006 
1009 
1009 
1013 
1005 


NOV 

1002 
1000 
998 
1005 
1015 

1011 

1002 
1000 
1006 
1008 


DEC 

1005 
1001 
1007 
1016 
1012 

1017 
1007 
1006 
1005 
999 


MEAN   1006.9  1009.6  1012.6  1010.3  1010.4  1011.8  1012.0  1010.0  1012.2  1008.4  1004.7  1007. 
CLINO   1007.8  1009.7  1011.4  1011.7  1012.7  1012.7  1009.9  1009.9  1012.1  1007.8  1007.8  1005. 

TEMPERATURE  OEG  C 


MEAN 

1009 

1010 

1011 

1011 
1010 
1008 
1010 
1009 

1009.7 
1009.9 


YEAR 

JAN 

FEB 

1951 

-10.1 

-12.0 

1952 

-12.3 

-17.4 

1953 

-13.1 

-17.4 

1954 

-11.2 

-12.3 

1955 

-16.4 

-14.1 

1956 

-  6.9 

-11.6 

1957 

-  7.6 

-  9.2 

1958 

-15.4 

-13.7 

1959 

-  5.1 

-12.1 

1960 

-11.4 

-15.4 

MEAN    -11.0   -13.5 
CLINO    -11.5   -12.8 


PRECIPITATION  MM 


YEAR 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 

1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


-10.8   -  8.2 


-12.6  -  5.8  0.0 

-12.4  -  1.0  1.9 

-12.0  -  6.2  -  0.7 

-15.5  -  6.7  0.9 

-13.3  -  6.8  1.0 

-  8.2  -  4.6  -  0.2 
-13.7  -  5.2  1.9 

-  4.6  -  7.5  0.8 


104 
76 


10.2 

11.4 

6.6 

1.4 

-  6.9 

-  9.5 

- 

10.8 

7.5 

- 

1.2 

-  9.4 

-11.6 

10.4 

11.3 

7.4 

0.2 

-  6.4 

-16.4 

10.0 

9.6 

6.4 

- 

4.5 

-  9.3 

-17.3 

9.0 

10.0 

6.6 

- 

6.2 

-  7.4 

-  7.2 

9.9 

10.1 

6.8 

_ 

2.4 

-  8.6 

-11.8 

11.1 

10.5 

7.2 

0.2 

-  7.2 

-16.0 

9.6 

11.4 

5.4 

- 

1.1 

-11.8 

-10.6 

10.3 

11.3 

7.4 

- 

1.3 

-  6.8 

-11.6 

10.7 

10.8 

7.6 

- 

1.8 

-  9.8 

-11.9 

10.1 

10.7 

6.9 

_ 

1.7 

-  8.4 

-12.4 

9.8 

10.7 

6.7 

- 

1.2 

-  7.5 

-11.8 

46.7 
60 


HI 

105 

71 


60.7 
62 


30.9    32.7 


TOTAL 

184 

461 
421 
430 

468 
641 
466 
732 
432 

463.8 
431 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


UST-MAYA  SOVIET  UNION  WMO  2*966   60  23N  134  27E   175  M 

NOTES  ON  PAGE  439 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1031 

1032 

1019 

1016 

1005 

1005 

1004 

1008 

1017 

1015 

1014 

1020 

1016 

1952 

1027 

1032 

1019 

1013 

1008 

1005 

1006 

1008 

1012 

1016 

1027 

1028 

1017 

1953 

1034 

1025 

1019 

1014 

1012 

1008 

1007 

1006 

1010 

1015 

1024 

1023 

1016 

1954 

1024 

1028 

1019 

1014 

1009 

1007 

1007 

1008 

1010 

1022 

1023 

1034 

1017 

1955 

1026 

1026 

1022 

1012 

1010 

1005 

1003 

1011 

1013 

1017 

1021 

1026 

1016 

1956 

1026 

1033 

1023 

1008 

1005 

1008 

1008 

1008 

1013 

1015 

1027 

1034 

1017 

1957 

1022 

1039 

1024 

1010 

1008 

1008 

1007 

1012 

1013 

1014 

1021 

1025 

1017 

1958 

1032 

1029 

1019 

1013 

1008 

1005 

1006 

1012 

1015 

1018 

1017 

1027 

1017 

1959 

1027 

1024 

1020 

1012 

1009 

1007 

1005 

1009 

1014 

1022 

1021 

1024 

1016 

1960 

1034 

1020 

1024 

1015 

1013 

1006 

1006 

1008 

1011 

1018 

1021 

1028 

1017 

MEAN 

1028. 

3  1028. 

8  1020. 

8  1012. 

7  1008. 

7  1006. 

4  1005. 

9  1009.0 

1012. 

8  1017.2 

1021. 

6  1026.9 

1016 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY 

1951  -47.2   -38.0  -24.0  -  7.9  5.6    14.3    18.8    15.4     6.3   -  3.9   -24.5   - 

1952  -48.4   -41.6  -18.8  -  5.3  5 

1953  -40.6   -35.1  -18.4  -  4.1  8.2    14.8    15.6    14.2     5.7   -  6.8   -31.4   - 

1954  -42.3   -30.8  -24.1  -  5.2  2 


14 

3 

18 

8 

15.4 

6 

3 

14 

1 

20 

3 

16.1 

6 

2 

14 

8 

15 

6 

14.2 

5 

7 

16 

6 

20 

9 

15.7 

5 

8 

15 

0 

15 

2 

13.9 

4 

7 

14 

6 

17 

4 

14.5 

6 

5 

14 

7 

17 

6 

14.3 

5 

1 

11 

4 

17 

4 

14.1 

6 

8 

33.2 

-  9.9 

41.1 

-11.7 

38.5 

-  9.7 

41.2 

-10.0 

42.0 

-10.7 

1955  -41.7  -36.4  -25.1  -  7.6     8.0  15.0  15.2  13.9     4.7  -  6.6  -25.8  - 

1956  -41.fi  -36.9  -23.9  -  9.2     3.8  14.6  17.4  14.5     6.5  -10.6  -24.6  -36.9  -10. 

1957  -36.4  -37.6  -22.8  -  6.4     7.1  14.7  17.6  14.3     5.1  -  9.4  -27.2  -36.2  -  9. 

1958  -45.0  -36.9  -25.8  -  6.9     5.0  11.4  17.4  14.1     6.8  -  7.8  -27.8  -40.0  -11. 

1959  -45.6  -33.6  -15.2  -  6.3  6.8  16.8  16.3  18.2     8.1  -  8.3  -22.2  -36.8  -  8. 

1960  -45.1  -35.5  -24.0  -  9.1     5.9  15.5  18.8  14.8     5.8  -10.4  -26.8  -42.1  -11. 

MEAN  -43.4  -36.2  -22.2  -  6.8     5.8  14.8  17.8  15.1     6.1  -  8.1  -27.8  -38.8  -10. 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1951  6  11  4  2  19  36  66  22       7       5      20  16  214 

1952  5  4  17  0       9  14  56  95  18      20       7       8  253 

1953  5  5  8  12  15  22  52  58  63      26      14  13  293 

1954  21  19  22  16  17  35  11  42  44      73      11       9  320 

1955  8  4  10  8  4  40  90  36  15      25      18       2  260 

1956  13  9  14  7  16  53  22  101  39      49      13  13  349 

1957  9  3  2  22  21  52  41  40  37      20      13       9  269 

1958  4  5  3  5       8  61  56  17  25      18      19       9  230 

1959  7  10  8  11  12  13  65  10  38      12      17  14  217 

1960  3  8  22  5       3  9  43  30  23      24      37       4  211 

MEAN  8.1  7.8  11.0  8.8  12.4  33.5  50.2  45.1  30.9    27.2    16.9     9.7  261. 


ASIA 


VERKHOYANSK 
NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  24266   67  33N  133  23E   137  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 

1951 
1952 
1953 

1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


JAN 

1029 
1027 
1038 
1026 
1026 

1032 
1016 
1032 
1026 
1036 


FEB 

1031 
1034 
1029 
1029 
1032 

1037 
1044 
1030 
1022 
1022 


MAR 

1023 
1023 
1019 
1015 
1030 

1024 
1029 
1026 
1017 

1025 


APR 

1016 
1017 
1020 
1018 
1018 

1020 
1011 
1017 
1014 
1018 


MAY 

1007 
1010 
1015 
1016 
1014 

1009 
1009 
1011 
1011 

1018 


JUN 

1005 
1007 
1009 
1008 
1008 

1008 
1009 
1005 
1011 

1005 


JUL 

1005 
1006 
1011 
1008 
1007 

1010 
1010 
1008 
1008 
1006 


AUG 

1008 
1008 
1007 
1012 
1009 

1011 
1014 
1009 
1014 
1009 


SEP 

1019 
1015 
1011 
1012 
1013 

1013 
1013 
1013 
1013 
1010 


OCT 

1013 
1013 
1014 
1024 
1011 

1013 
1015 
1016 
1020 
1014 


NOV 

1013 
1028 
1028 
1024 
1024 

1031 
1024 
1024 
1023 
1022 


DEC 

1033 
1027 
1022 
1038 
1025 

1038 
1021 
1029 
1027 
1036 


1028.8  1031.0  1023.1  1016.9  1012.0  1007.5  1007.9  1010.1  1013.2  1015.3  1024.1  1029.6 
1026.2  1027.5  1021.6  1015.0  1011.1  1007.1  1007.0  1009.8  1014.1  1015.6  1022.3  1025.1 


MEAN 

1017 
1018 
1019 
1019 
1018 

1021 
1018 
1018 
1017 
1018 

1018.3 
1016.9 


TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

-49 

8 

-43 

9 

-33 

6 

-16 

1 

1952 

-50 

6 

-45 

8 

-26 

1 

-14 

0 

1953 

-46 

0 

-45 

0 

-26 

8 

-12 

2 

1954 

-45 

4 

-39 

0 

-27 

2 

-10 

8   - 

1955 

-42 

7 

-43 

0 

-36 

5 

-18 

6 

1956 

-47 

1 

-40 

1 

-28 

9 

-19 

5 

1957 

-43 

7 

-43 

5 

-33 

6 

-13 

3 

1958 

-47 

5 

-43 

6 

-37 

2 

-16 

6 

1959 

-46 

.0 

-42 

9 

-23 

2 

-15 

2 

1960 

-48 

2 

-45 

8 

-30 

1 

-14 

3 

MEAN    -46.7   -43. 
CLINO    -46.8   -43. 


-30.3   -15.1 


11.8 
10.6 


14.4 
17.4 


13.8 

13.3 

9.7 


13.1 

9 

15.1 

13 

13.0 

10 

16.2 

10 

14.8 

11 

15.7 

11 

2.3  -17.7  -40.3 

3.2  -14.2  -33.9 

0.8  -12.7  -37.4 

1.7  -15.0  -36.5 


2.5  -20.5 

1.0  -20.3 

3.5  -16.7 

4.4  -15.7 

1.4  -18.6 


2.2   -16.4 


-44.2 
-32.6 
-32.9 


-40.0 
-45.2 


-45.0 
-47.2 


-34.3   -42.1 
-38.2   -40.7 


-46.4 
-49.8 


-15.8 
-15.2 


PRECIPITATION  MM 


YEAR 

JAN 

1951 

6 

1952 

4 

1953 

7 

1954 

11 

1955 

5 

1956 

7 

1957 

6 

1958 

3 

1959 

9 

1960 

2 

MEAN 

6 

CLINO 

7 

1 

8 

165 

9 

4 

156 

5 

5 

164 

5 

6 

149 

9 

7 

126 

6 

9 

121 

7 

6 

151 

2 

6 

133 

1 

5 

184 

0 

1 

145 

9.5 

5.7 

149 

0 

7 

155 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


VILYUYSK 

NOTES  ON  WlGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  24641   63  46N  121  37E   107  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1027 

1032 

1019 

1017 

1007 

1006 

1005 

1010 

1019 

1014 

1011 

1016 

1015 

1952 

1024 

1030 

1020 

1015 

1010 

1007 

1005 

1007 

1014 

1014 

1026 

1026 

1017 

1953 

1034 

1024 

1016 

1018 

1012 

1008 

1008 

1005 

1010 

1013 

1024 

1018 

1016 

1954 

1022 

1028 

1015 

1016 

1012 

1006 

1007 

1009 

1011 

1021 

1020 

1033 

1017 

1955 

1022 

1026 

1024 

1016 

1009 

1005 

- 

1009 

1012 

1013 

1019 

1024 

" 

1956 

1026 

1032 

1022 

1014 

1008 

1006 

1008 

1009 

1012 

1013 

1028 

1032 

1018 

1957 

1014 

1040 

1024 

1011 

1007 

1008 

1007 

1013 

1012 

1013 

1020 

1019 

1016 

1958 

1028 

1026 

1020 

1013 

1009 

1006 

1006 

1010 

1014 

1016 

1015 

1024 

1016 

1959 

1025 

1020 

1014 

1013 

1009 

1011 

1007 

1009 

1012 

1020 

1018 

1023 

1015 

1960 

1032 

1018 

1024 

1015 

1015 

1004 

1005 

1008 

1011 

1015 

1020 

1026 

1016 

MEAN 

1025. 

4  1027. 

6  1019. 

8  1014. 

8  1009. 

8  1006. 

7  1006 

4  1008. 

9  1012. 

7  1015. 

2  1020. 

1  1024.1 

1016. 

0 

CLINO 

1024. 

4  1026. 

0  1020. 

2  1013. 

3  1010. 

1  1006. 

5  1005 

9  1009. 

1  1013. 

5  1015. 

5  1020. 

0  1022.7 

1015. 

6 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

-38.9 

-36.4 

-21.5 

-10.2 

1952 

-45.1 

-36.7 

-20.8 

-  8.2 

1953 

-40.1 

-29.8 

-16.6 

-  4.9 

1954 

-38.7 

-32.7 

-20.6 

-  6.7 

1955 

-30.3 

-37.2 

-28.0 

-10.4 

1956 

-40.6 

-31.1 

-22.4 

-11.3 

1957 

-30.3 

-36.7 

-21.4 

-  8.0 

1958 

-40.1 

-33.8 

-25.1 

-  8.8 

1959 

-42.3 

-26.8 

-13.3 

-  9.0 

1960 

-40.5 

-34.7 

-23.9 

-  9.1 

MEAN 

-38.7 

-33.6 

-21.4 

-  8.7 

CLINO 

-37.5 

-32.2 

-20.6 

-  7.4 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1951  5  2 

1952  4  7 

1953  7  10 

1954  6  7 

1955  13  5 

1956  8  4 

1957  14  3 

1958  7  13 

1959  8  7 

1960  4  9 

MEAN  7.6  6. 

CLINO  9  7 


12.2 
12.9 
14.8 
15.7 
15.6 


20.0 
19.2 


17.2    17.5 


17.7 
18.4 


15.1 

8.3 

-  3.6 

-22.7 

-28.0 

-  8 

7 

14.8 

6.9 

-11.1 

-35.2 

-38.4 

-11 

5 

12.6 

5.0 

-  6.4 

-26.0 

-32.6 

-  8 

2 

15.9 

4.3 

-  7.3 

-28.7 

-34.8 

-  9 

4 

15.0 

4.5 

-  7.0 

-26.7 

-44.3 

-10 

5 

13.0 

6.7 

-11.2 

-22.9 

-34.1 

-  9 

7 

14.1 

0.6 

-10.0 

-30.8 

-33.6 

-10 

0 

14.5 

5.8 

-10.4 

-28.8 

-38.9 

-11 

1 

15.9 

7.5 

-  8.0 

-22.7 

-37.2 

-  8 

3 

12.4 

4.3 

-  9.4 

-30.2 

-37.4 

-10 

8 

14.3 

5.4 

-  8.4 

-27.5 

-35.9 

-  9 

8 

14.3 

5.8 

-  7.5 

-26.7 

-35.8 

-  9 

1 

205 
205 
240 
236 
222 

158 
246 
348 

220 
157 

223.7 
226 


ASIA 


VITIM 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  30054   59  27N  112  35E   193  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951  1032  1033 

1952  1024  1034 

1953  1034  1030 

1954  1028  1030 

1955  1031  1029 

1956  1031  1036 

1957  1023  1043 

1958  1034  1029 

1959  1029  1027 

1960  1034  1020 


MAY 


JUN 


JUL 


1020 

1017 

1022 

1014 

1019 

1021 

1024 

1018 

1026 

1019 

1025 

1014 

1027 

1013 

1023 

1014 

1019 

1013 

1026 

1014 

1010  1006  1006 
1012  1006  1006 
1012  1009  1005 
1012  1008  1005 

1011  1005  1005 

1010  1008  1005 

1009  1010  1007 

1012  1009  1007 

1010  1009  1007 
1016  1005  1005 


1009 

1019 

1018 

1016 

1022 

1017 

1008 

1016 

1016 

1030 

1032 

1018 

1007 

1016 

1015 

1029 

1023 

1018 

1009 

1015 

1020 

1024 

1040 

1019 

1011 

1013 

1019 

1021 

1024 

1018 

1009 

1013 

1017 

1036 

1040 

1020 

1012 

1015 

1016 

1022 

1023 

1018 

1012 

1017 

1019 

1017 

1025 

1018 

1008 

1016 

1020 

1024 

1030 

1018 

1008 

1014 

1019 

1022 

1030 

1018 

MEAN   1030.0  1031.1  1023.1  1015.7  1011.4  1007.5  1005, 
TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL 


8  1009.3  1015.4  1017.9  1024.1  1028.9   1018.4 


1951 

-32.0 

-32.8 

-16.1 

1952 

-30.2 

-29.2 

-19.0 

1953 

-32.6 

-25.0 

-13.1 

1954 

-30.7 

-30.6 

-15.3 

1955 

-21.2 

-35.4 

-21.4 

1956 

-31.3 

-26.8 

-17.5 

1957 

-21.6 

-36.2 

-18.8 

1958 

-32.9 

-24.9 

-20.5 

1959 

-31.6 

-19.6 

-  9.0 

1960 

-38.8 

-22.5 

-22.8 

4.4 
6.9 


7.0 
4.9 


-30.3   -28.3   -17.4 


13.4 
14.3 


14.8  19.0 
13.7  15.6 
12.5    16.8 


14.9    17.5 


PRECIPITATION  MM 


YEAR 

JAN 

1951 

16 

1952 

19 

1953 

22 

1954 

14 

1955 

34 

1956 

21 

1957 

25 

1958 

31 

1959 

20 

1960 

15 

7.2   -  1.5   - 
6.5   -  6.5   - 


6.0   -  3.5 


6.7   -  3.2   - 


7.7   -  3.9 


13 

1 

27 

0 

21 

0 

18 

2 

16 

0 

ie 

1 

17 

o 

12 

3 

6.0   -  4.4   -17.4   -26.0 
5.9   -  3.3   -17.8   -27.2 


5.4 
7.8 
4.6 

5.9 


6.1 
6.0 


22 

384 

7 

335 

27 

441 

23 

315 

39 

381 

20 

405 

27 

472 

29 

419 

27 

352 

22 

434 

56.5    67.6 


24.3    393.8 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


VIZE  ISLAND  SOVIET  UNION  WMO  20069   79  30N   76  59E 

NOTES  ON  PAGE  439 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN  JUL     AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1951  1010    1018    1020    1015    1017    1009  1014    1007  1009  1002  1005  1004  1011 

1952  1016    1019    1025    1020    1014    1019  1006    1009  1011  1013  1020  1021  1016 

1953  1015    1013    1002    1016    1014    1014  1010    1014  1000  1014  1013  999  1010 

1954  1010    1013    1008    1013    1027    1015  1008    1011  1010  1006  1013  1014  1012 

1955  998    1030    1032    1018    1018    1012  1008    1005  1017  1003  1014  1013  1014 

1956  1018    1025    1005    1026    1012    1008  1017    1017  1008  1010  1018  1016  1015 

1957  1005    1026    1024    1014    1015    1013  1015    1012  1015  1016  1022  1007  1015 

1958  1013    1019    1021    1016    1020    1013  1012    1003  1011  1011  1009  1019  1014 

1959  1016     995     996    1018    1016    1009  1013    1013  1014  1016  1013  1011  1011 

1960  1023    1015    1022    1018    1022    1011  1016    1016  1017  1004  1011  1005  1015 

MEAN  1012.4  1017.3  1015.5  1017.4  1017.5  1012.3  1011.9  1010.7  1011.2  1009.5  1013.8  1010.9  1013.4 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN  JUL     AUG  SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

1951  -29.4   -24.3   -25.0   -17.2   -  8.7   -  1.6  0.6   -  1.0  -  2.6  -  6.6   - 

1952  -24.8   -18.4   -26.0   -22.8   -  8.4   -  1.8  0.2   -  0.3  -  1.8  -12.2   - 

1953  -24.8   -16.8   -27.0   -19.8   -  7.2   -  1.0  0.6   -  0.6  -  4.2  -  8.3   - 

1954  -20.1   -22.3   -30.5   -18.3   -  7.3   -  0.3  0.0     0.2  -  1.8  -  5.3   - 

1955  -19.6   -28.7   -25.0   -17.3   -11.6   -  1.4  0.3     1.1  -  1.1  -  9.3   - 

1956  -23.8   -13.6   -18.8   -20.1   -10.9   -  2.8  0.0   -  0.2  -  4.6  -15.0   - 

1957  -25.6   -23.7   -29.8   -17.5   -  8.7   -  1 .  4  0.7     0.5  -  5.8  -10.6   - 

1958  -23.9   -27.3   -27.6   -21.2   -  9.5   -  2.1  1.1   -  1.0  -  5.9  -13.0   -22.6  -29.6    -15. 

1959  -31.4   -26.4   -24.3   -19.3   -10.0   -  1.4  0.9     0.9  -  1.6  -  8.0   -10.9  -19.2    -12. 

1960  -24.4   -33.8   -31.4   -21.4   -  9.3   -  1.0  0.4   -  0.3  -  3.4  -13.3   -21.4  -21.7    -15. 

MEAN  -24.8   -23.5   -26.5   -19.5   -  9.2   -  1.5  0.5   -  0.1  -  3.3  -10.2   -17.6  -21.3    -13. 
PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN  JUL     AUG  SEP  OCT     NOV  DEC  TOTAL 

1951  331                   343  12  ----0 

1952  --------  36  430 

1953  0       3       1       2      25       5  28  16  28  20      31  46      205 

1954  13      26      12      10       2       2  39  29  16  27      18  27      221 

1955  48       1       8      12       8      10  27  42  15  24       2  3      200 

1956  9      22      46       1       5       5  0  7  11  15       9  20      150 

1957  16       5       1       7      10       5  25  34  20  10       5  15      153 

1958  24       6       6       6      19       8  32  24  8  22      12  5      172 

1959  8      55      24       8       2      15  23  42  3  15      21  27      243 

1960  10       6       8       7      12       9  12  11  9  18      24  26      152 

MEAN     14.6    14.1    11.9     6.2     9.7     6.9  22.0    25.6  16.2  17.2    13.9  16.9    175. 


23 

6 

-23 

7 

-13 

6 

1? 

8 

-24 

8 

-12 

9 

6 

9 

-15 

4 

-11 

0 

13 

5 

-10 

8 

-10 

S 

25 

0 

-27 

9 

-13 

8 

11 

7 

-13 

7 

-11 

3 

26 

1 

-26 

3 

-14 

5 

ASIA 


VLADIVOSTOK 
NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  31960   43  07N  131  54E   138  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1024 

1022 

1016 

1014 

1008 

1005 

1008 

1006 

1011 

1017 

1021 

1019 

1014 

1952 

1022 

1025 

1018 

1014 

1011 

1006 

1009 

1010 

1013 

1018 

1025 

1027 

1017 

1953 

1023 

1025 

1018 

1015 

1013 

1008 

1007 

1010 

1015 

1018 

1023 

1026 

1017 

1954 

1023 

1023 

1020 

1015 

1010 

1011 

1011 

1011 

1011 

1021 

1023 

1027 

1017 

1955 

1023 

1018 

1022 

1015 

1012 

1007 

1006 

1011 

1014 

1018 

1020 

1019 

1015 

1956 

1019 

1020 

1022 

1011 

1008 

1009 

1008 

1011 

1012 

1020 

1023 

1026 

1016 

1957 

1024 

1025 

1018 

1014 

1011 

1010 

1006 

1009 

1013 

1017 

1022 

1021 

1016 

1958 

1022 

1023 

1016 

1014 

1010 

1009 

1007 

1012 

1014 

1021 

1024 

1022 

1016 

1959 

1021 

1025 

1021 

1010 

1010 

1010 

1006 

1008 

1012 

1018 

1024 

1024 

1016 

1960 

1023 

1019 

1019 

1014 

1010 

1008 

1010 

1010 

1013 

1023 

1022 

1021 

1016 

MEAN   1022.4  1022.5  1019.0  1013.6  1010.3  1008.3  1007.8  1009. 
TEMPERATURE  DEG  C 


1012.8  1019.1  1022.7  1023.2   1016.0 


1951 

-16.2 

-10.4 

1952 

-11.9 

-13.6 

1953 

-15.8 

-  9.9 

1954 

-13.0 

-  9.0 

1955 

-12.7 

-12.5 

1956  -13.8  -12.5 

1957  -11.5  -12.9 

1958  -13.6  -  9.2 

1959  -12.9  -  6.3 

1960  -15.4  -  6.2 

MEAN    -13.7   -10.3 
PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 

27 

10 


1951 

1 

1952 

6 

1953 

19 

1954 

1 

1955 

20 

1956 

18 

1957 

22 

1958 

51 

1959 

49 

1960 

2 

10 

4 

13 

3 

17 

6 

22.2 

14.8 

8 

8 

11 

3 

13 

7 

17 

6 

20.8 

16.0 

9 

2 

7 

7 

13 

2 

17 

1 

19.9 

15.9 

9 

7 

9 

8 

10 

9 

15 

1 

18.2 

16.4 

8 

1 

7 

8 

13 

1 

19 

6 

21.9 

16.2 

8 

9 

10 

3 

12 

3 

14 

5 

19.0 

17.0 

9 

6 

9 

8 

12 

7 

16 

5 

IB. 4 

14.8 

8 

9 

9 

4 

14 

5 

18 

8 

20.0 

16.6 

8 

8 

10 

0 

12 

3 

16 

9 

19.1 

16.6 

10 

3 

8 

4 

11 

0 

17 

4 

20.1 

16.9 

7 

2 

57 

104 

219 

271 

249 

8 

87 

74 

67 

132 

107 

94 

77 

65 

46 

49 

82 

117 

202 

165 

193 

16 

144 

188 

106 

132 

133 

125 

133 

235 

68 

54 

68 

153 

30 

30 

90 

92 

151 

144 

58 

188 

138 

75 

224 

75 

204 

102 

185 

113 

-  1.9   -  9.6 


1.0   -  9.1 


0 

1053 

1 

582 

13 

543 

65 

938 

4 

895 

8 

972 

20 

521 

11 

784 

16 

1076 

13 

879 

16.6    26.9    43.7    77.7   105.2   115.6   149.0   144.4    72.2 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


WRANGEL  ISLAND 
NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  21982   70  58N  178  32E 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

1020 

1021 

1030 

1020 

1020 

1014 

1009 

1010 

1017 

1014 

1010 

1012 

1016 

1952 

1020 

1024 

1024 

1014 

1018 

1016 

1011 

1015 

1019 

1009 

1013 

1017 

1017 

1953 

1027 

1018 

1019 

1020 

1024 

1015 

1014 

1009 

1012 

1015 

1013 

1017 

1017 

1954 

1020 

1020 

1016 

1022 

1021 

1013 

1009 

1004 

1010 

1019 

1014 

1018 

1016 

1955 

1015 

1028 

1026 

1018 

1017 

1012 

1011 

1009 

1011 

1010 

1023 

1021 

1017 

1956 

1022 

1024 

1021 

1018 

1015 

1016 

1009 

1015 

1012 

1006 

1020 

1026 

1017 

1957 

1017 

1031 

1024 

1012 

1020 

1013 

1009 

1010 

1016 

1011 

1021 

1018 

1017 

1958 

1020 

1028 

1024 

1021 

1018 

1013 

1011 

1012 

1012 

1011 

1012 

1024 

1017 

1959 

1027 

1013 

1022 

1021 

1018 

1015 

1010 

1016 

1016 

1018 

1021 

1017 

1018 

1960 

1023 

1015 

1026 

1024 

1020 

1013 

1017 

1014 

1016 

1009 

1018 

1016 

1018 

MEAN 

1021. 

1022.2  1023.2  1019.0  1019. 

1014.0  1011. 

0  1011.4 

1014. 

1012.2  1016. 

5  1018.6 

1016.9 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

-25 

9 

-28 

7 

-22 

0 

-16 

2 

1952 

-22 

6 

-26 

2 

-23 

6 

-18 

0 

1953 

-23 

4 

-28 

5 

-27 

9 

-16 

9 

1954 

-21 

6 

-26 

2 

-22 

8 

-10 

7 

1955 

-22 

2 

-27 

6 

-24 

0 

-18 

3 

1956 

-22 

2 

-27 

2 

-24 

8 

-15 

1 

1957 

-20 

0 

-24 

4 

-24 

6 

-12 

B 

1958 

-25 

1 

-21 

8 

-22 

4 

-19 

2 

1959 

-20 

0 

-23 

5 

-29 

2 

-18 

0 

1960 

-24 

.8 

-20 

2 

-18 

7 

-18 

4 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FE 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 

1960 


6.0   -  0.2 


2.7 
2.5 
2.2 


0.6   -  4.2 
0.1   -  4.0 


0.6   -  7.9 


1.9   -  2.0 


-12.8 
-11.5 


-15.4 
-19.8 


-  1.7   -  7.8 

-  3.0   -  8.7 


-19.4   -18.8 


-  8.8 

-16.9 

-19 

-  4.9 

-11.5 

-22 

-  4.6 

-16.1 

-19 

6.7   -15.6 


-10.9 
-10.8 


MEAN 


ASIA 


YAKUTSK  SOVIET  UNION  WMO  24959   62  05N  129  45E   103  M 

NOTES  ON  PAGE  439 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1029 

1032 

1019 

1016 

1005 

1005 

1004 

1008 

1017 

1015 

1016 

1020 

1016 

1952 

1020 

1031 

1020 

1014 

1008 

1005 

1006 

1008 

1013 

1017 

1027 

1027 

1016 

1953 

1034 

1025 

1018 

1016 

1011 

1008 

1007 

1005 

1011 

1015 

1024 

1022 

1016 

1954 

1023 

1029 

1018 

1015 

1011 

1006 

1007 

1008 

1011 

1023 

1022 

1034 

1017 

1955 

1025 

1026 

1021 

1013 

1010 

1005 

1003 

1010 

1012 

1014 

1021 

1026 

1016 

1956 

1026 

1033 

1022 

1010 

1006 

1007 

1007 

1008 

1012 

1013 

1027 

1033 

1017 

1957 

1020 

1049 

1025 

1011 

1007 

1007 

1006 

1011 

1013 

1014 

1021 

1023 

1017 

1958 

1030 

1028 

1019 

1013 

1007 

1004 

1005 

1012 

1015 

1017 

1017 

1026 

1016 

1959 

1025 

1022 

1018 

1012 

1008 

1008 

1006 

1008 

1013 

1022 

1020 

1023 

1015 

1960 

1033 

1019 

1024 

1015 

1013 

1005 

1006 

1008 

1010 

1017 

1021 

1027 

1017 

MEAN 

1026.5  1029.4 

1020.4  1013.5 

1008.6 

1006.0 

1005. 

7  1008.6 

1012.7 

1016.7 

1021.6  1026.1 

1016. 

3 

LINO 

1026.0  1026.3 

1020.6  1013.0 

1008.9 

1005.5 

1005. 

1  1008.3 

1013.3 

1016.5 

1021.6  1024.4 

1015. 

8 

TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

-44 

8 

-39 

9 

-24 

6 

-  9 

3 

1952 

-48 

8 

-41 

0 

-20 

4 

-  6 

9 

1953 

-41 

1 

-34 

7 

-20 

9 

-  4 

4 

1954 

-42 

8 

-33 

2 

-24 

9 

-  6 

0 

1955 

-40 

0 

-37 

6 

-27 

0 

-  9 

1 

1956 

-43 

7 

-37 

9 

-25 

5 

-10 

4 

1957 

-36 

8 

-39 

0 

-2  3 

0 

-  6 

2 

1958 

-44 

2 

-36 

1 

-26 

0 

-  7 

6 

1959 

-45 

0 

-33 

.5 

-16 

6 

-  8 

4 

1960 

-44 

8 

-36 

2 

-25 

6 

-  9 

6 

22 

0 

16.8 

6 

4 

-10 

6 

17 

1 

14.2 

5 

7 

-  7 

e 

21 

0 

16.8 

4 

6 

-  9 

2 

17 

2 

14.9 

5 

3 

-  6 

8 

19 

8 

14.8 

6 

6 

-11 

6 

19 

0 

15.8 

4 

2 

-  9 

9 

18 

0 

15.2 

6 

6 

-11 

1 

16 

3 

18.1 

8 

2 

-  7 

B 

19 

0 

14.0 

5 

8 

-10 

9 

IS 

7 

15.7 

6 

2 

-  9 

0 

19 

5 

15.5 

6 

3 

-  7 

9 

-37.4   -43.2 


36 

5 

-  9 

7 

40 

9 

-10 

5 

44 

4 

-10 

9 

36 

5 

-10 

9 

38 

0 

-10 

1 

41 

8 

-11 

5 

6.8    15.4 


MEAN  -43.2  -36.9  -23.5  -  7.8  6.1  15 

CLINO  -42.7  -36.6  -23.2  -  6.9  6.6  16 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1951  4  2        1  6  39  34  108       51  4  8  25  12  294 

1952  2  6       9  5  14  20  23  106  12  11  8  8  224 

1953  5  8       6  7  4  29  55      18  28  26  7  18  211 

1954  10  9  10  10  6  42  66      21  14  25  16  7  236 

1955  11  5       4  5  8  39  18      22  19  16  12  5  164 

1956  9  4       5  5  12  38  15      68  18  41  24  9  248 

1957  12  6       2  8  21  19  22      19  15  18  17  11  170 

1958  5  7       6  1  17  51  43      16  8  28  15  12  209 

1959  10  9       6  20  15       2  48      60  71  3  31  11  286 

1960  5  6       7  4  8       5  58  118  19  25  12  4  271 

MEAN      7.3  6.2     5.6  7.1  14.4  27.9  45.6    49.9  20.8  20.1  16.7  9.7  231. 

CLINO      7  6       5  7  16  31  43      38  22  16  13  9  213 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


YENISEYSK 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  29263   58  27N   92  09E    78  M 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1030 

1028 

1021 

1021 

1013 

1009 

1008 

1010 

1021 

1019 

1020 

1021 

1018 

1952 

1025 

1038 

1023 

1015 

1015 

1008 

1008 

1010 

1015 

1015 

1033 

1030 

1020 

1953 

1029 

1032 

1017 

1024 

1014 

1008 

1006 

1010 

1014 

1014 

1030 

1024 

1019 

1954 

1026 

1026 

1026 

1020 

1013 

1008 

1007 

1007 

1015 

1017 

1027 

1042 

1020 

1955 

1033 

1025 

1025 

1023 

1010 

1010 

1004 

1009 

1014 

1020 

1017 

1022 

1018 

1956 

1032 

1037 

1024 

1016 

1010 

1007 

1004 

1009 

1011 

1015 

1035 

1038 

1020 

1957 

1022 

1037 

1024 

1015 

1013 

1010 

1008 

1011 

1019 

1016 

1018 

1016 

1017 

1958 

1033 

1028 

1023 

1017 

1014 

1012 

1006 

1013 

1013 

1017 

1018 

1021 

1018 

1959 

1029 

1026 

1020 

1014 

1012 

1009 

1005 

1007 

1013 

1017 

1028 

1033 

1018 

1960 

1029 

1019 

1022 

1017 

1016 

1007 

1005 

1009 

1014 

1017 

1023 

1032 

1018 

MEAN 

1028. 

8  1029. 

6  1022. 

5  1018. 

2  1013. 

0  1008. 

8  1006. 

1  1009.5  1014. 

9  1016. 

7  1024. 

9  1027.9 

1018. 

4 

CLINO 

1029. 

0  1028. 

8  1022. 

7  1017. 

9  1013. 

3  1008. 

1  1005. 

9  1009.7  1014. 

9  1018. 

0  1023. 

6  1027. A 

1018. 

3 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

-23.2 

-24.6 

-10.1 

0 

5 

1952 

-19.3 

-22.2 

-13.0 

-  3 

0 

1953 

-21.4 

-21.1 

-  7.8 

3 

0 

1954 

-22.6 

-22.3 

-11.8 

-  1 

7 

1955 

-17.8 

-23.4 

-14.1 

-  0 

4 

1956 

-24.1 

-21.5 

-13.5 

-  1 

4 

1957 

-18.5 

-25.7 

-13.8 

-  2 

0 

1958 

-21.5 

-20.1 

-13.8 

-  4 

7 

1959 

-20.6 

-17.5 

-  6.6 

-  1 

1 

1960 

-24.6 

-14.7 

-15.5 

-  1 

2 

MEAN 

-21.4 

-21.3 

-12.0 

-  1 

2 

LINO 

-22.4 

-19.6 

-11.3 

-  0 

2 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN      FEB 


1951 

18 

1952 

26 

1953 

21 

1954 

20 

1955 

10 

1956 

21 

1957 

30 

1958 

26 

1959 

42 

1960 

27 

MEAN 

24 

CLINO 

24 

14.5 
15.8 


15.5    18.5 


9.2 

0.8 

-10.5 

-13.9 

- 

1 

5 

9.9 

-  1.7 

-23.5 

-27.0 

- 

3 

6 

10.1 

-  0.1 

-18.4 

-16.0 

- 

0 

9 

8.1 

1.6 

-12.6 

-28.0 

- 

2 

8 

5.2 

1.4 

-  6.7 

-23.3 

- 

1 

7 

7.3 

0.6 

-11.8 

-23.7 

_ 

2 

4 

8.7 

0.1 

-14.1 

-13.2 

- 

1 

.9 

6.7 

0.4 

-  6.8 

-17.5 

- 

1 

7 

9.6 

-  2.0 

-15.6 

-27.5 

- 

2 

1 

9.4 

0.8 

-16.0 

-20.8 

- 

2 

4 

8.4 

0.2 

-13.6 

-21.1 

_ 

2 

.1 

8.2 

0.2 

-13.0 

-20.9 

- 

1 

.9 

432 
352 
369 
430 
402 

426 
483 
412 
557 
621 

448. 
470 


ASIA 


YERBOGACHEN  SOVIET  UNION  WMO  2*817   61  16N  108  01E 

NOTES  ON  PAGE  439 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR      APR      MAY     JUN      JUL     AUG      SEP     OCT      NOV     DEC 


1951 

1030 

1033 

1019 

1019 

1010 

1006 

1007 

1010 

1020 

1018 

1017 

1020 

1017 

1952 

1023 

1034 

1022 

1015 

1013 

1007 

1007 

1009 

1016 

1016 

1031 

1031 

1019 

1953 

1033 

1030 

1018 

1022 

1013 

1009 

1006 

1009 

1014 

1014 

1030 

1021 

1018 

195* 

1027 

1029 

1023 

1018 

1013 

1008 

1006 

1010 

1014 

1019 

1024 

1039 

1019 

1955 

1028 

1028 

1026 

1018 

1010 

1007 

1006 

1010 

1013 

1016 

1018 

1024 

1017 

1956 

1029 

1035 

1023 

1015 

1010 

1006 

1005 

1009 

1012 

1014 

1034 

1039 

1019 

1957 

1018 

1042 

1024 

1013 

1008 

1009 

1007 

1013 

1014 

1014 

1019 

1020 

1017 

1958 

1032 

1028 

1023 

1014 

1011 

1004 

1007 

1011 

1015 

1017 

1015 

1023 

1017 

1959 

1028 

1024 

1016 

1013 

1009 

1011 

1008 

1009 

1013 

1019 

1023 

1029 

1017 

1960 

1034 

1018 

1025 

1014 

1016 

1004 

1006 

1008 

1014 

1016 

1020 

1028 

1017 

MEAN 

1028. 

2  1030. 

1  1021. 

9  1016. 

1011. 

3  1007. 

1006. 

5  1009. 

8  1014.5  1016.3 

1023. 

1  1027.4 

1017 

CLINO 

1023. 

5  1025. 

9  1021. 

8  1014.2  1010. 

1  1006. 

1005. 

9  1008. 

7  1015.0  1017.1 

1021. 

5  1024.6 

1016 

TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

-31 

8 

-32 

4 

-16 

4 

- 

1952 

-33 

4 

-29 

3 

-19 

2 

- 

1953 

-32 

0 

-25 

7 

-13 

4 

- 

1954 

-33 

6 

-32 

4 

-17 

7 

- 

1955 

-23 

4 

-35 

0 

-23 

5 

- 

1956 

-35 

0 

-26 

6 

-19 

5 

_ 

1957 

-23 

9 

-35 

6 

-19 

2 

- 

1958 

-33 

4 

-24 

9 

-22 

3 

- 

1959 

-34 

1 

-23 

1 

-10 

6 

- 

1960 

-38 

1 

-26 

4 

-23 

0 

- 

MEAN 

-31 

9 

-29 

1 

-18 

,5 

_ 

CLINO 

-31 

.1 

-27 

0 

-17 

.2 

- 

IB 

9 

11 

6 

5 

3 

17 

4 

15 

3 

4 

5 

16 

6 

13 

0 

2 

6 

17 

5 

11 

2 

5 

0 

16 

6 

12 

.9 

2 

7 

16 

4 

13 

3 

3 

2 

15 

9 

14 

,1 

6 

8 

16 

.0 

11 

,7 

4 

9 

16 

,7 

12 

.8 

4 

9 

17 

0 

13 

.0 

5 

5 

PRECIPITATION  MM 


1951 

13 

1952 

16 

1953 

12 

1954 

19 

1955 

15 

1956 

17 

1957 

20 

1958 

16 

1959 

15 

1960 

7 

MEAN 

15 

CLINO 

14 

-  3.1  -16.5  -21.5  -  6.4 

-  9.7  -30.3  -35.0  -  8.9 

-  5.2  -26.1  -24.5  -  5.9 

-  5.3  -22.0  -31.0  -  7.7 

-  4.5  -17.9  -35.2  -  7.9 

-  5.3  -20.8  -30.3  -  7.9 

-  6.7  -23.6  -27.1  -  7.6 

-  4.6  -17.1  -30.2  -  7.5 

-  6.5  -19.8  -33.5  -  6.6 

-  6.2  -22.0  -27.0  -  8.0 


-  4.9   -21.9   -29.3 


322 

339 
392 
290 
341 


118  27  63  19       8  369 

15  86  45  27  24  335 

38  38  39  38  25  336 

57  30  31  28  13  309 

114  16  16  29  13  368 

54.3  34.0  35.9  24.9  17.9  340. 

49  30  32  21  17  323 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


YUZHN0-K.UR1LSK 
NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  32165   44  01N  145  49E 


STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR 

1951  1007  1010  1008 

1952  1006  1008  1010 

1953  1007  1011  1008 

1954  1009  -  1011 

1955  1008  1004  1011 

1956  1002  1003  1010 

1957  1007  1010  1004 

1958  1005  1009  1004 

1959  1004  1012  1013 

1960  1003  1006  1008 


1009 

1005 

1004 

1007 

1006 

1007 

1010 

1009 

1007 

1007 

1009 

1006 

1006 

1007 

1008 

1009 

1013 

1014 

1012 

1009 

1008 

1011 

1007 

1007 

1006 

1009 

1011 

1007 

1011 

1009 

1008 

1004 

1010 

1008 

1007 

1008 

1014 

1011 

1009 

- 

1007 

1010 

1004 

1003 

1007 

1009 

1010 

1011 

1003 

1007 

1005 

1005 

1006 

1008 

1005 

1009 

1014 

1010 

1005 

1007 

1006 

1006 

1006 

1005 

1007 

1008 

1007 

1010 

1007 

1007 

1006 

1006 

1005 

1005 

1007 

1008 

1014 

1013 

1007 

1007 

1006 

1006 

1007 

1003 

1004 

1007 

1010 

1011 

1008 

iooe 

1007 

1008 

1007 

1004 

1007 

- 

1014 

1011 

1003 

- 

1007. 

1006. 

7  1006.2 

1005. 

7  1006.4  1008.2  1011. 

7  1010. 

7  1007.2 

1007.7 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1951 

-  6.7 

-  7.8 

1952 

-  4.4 

-  7.6 

1953 

-  7.0 

-  9.1 

1954 

-  5.8 

-  4.4 

1955 

-  6.2 

-  5.4 

1956 

-  4.8 

-  4.8 

1957 

-  4.8 

-  5.8 

1958 

-  4.5 

-  4.7 

1959 

-  5.2 

-  4.8 

1960 

-  7.3 

-  6.5 

1.8 
1.9 


13 

2 

15 

5 

15 

4 

12 

0 

15 

4 

15 

4 

10 

3 

14 

2 

14 

8 

15 

6 

16 

7 

13 

2 

11 

3 

13 

6 

15 

4 

11 

9 

15 

2 

13 

8 

12 

6 

15 

2 

14 

'3 

13 

8 

15 

4 

14 

2 

10.9 
10.5 


4.0   -  0.1 


5.0  -  0.4 
3.7   -  2.0 

4.1  -  2.2 


3.9 
4.4 
5.2 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1951  16  17 

1952  67  15 

1953  60  24 

1954  66  86 

1955  55  48 

1956  76  35 

1957  32  20 

1958  66  56 

1959  55  75 

1960  91  27 


189 
184 
116 


117 

201 


84 

24 

176 

79 

110 

169 

79 

174 

88 

139 

171 

92 

127 

223 

156 

173 

120 

73 

82 

361 

187 
143 
125 


132 
170 


53 

971 

60 

1019 

102 

1309 

140 

1491 

130 

1407 

1039 
1166 
1355 


75.8  84.8        122.4       125.4       119.7       144.4       146.6       134.0       112.7  89.7       1254.2 


ASIA 


ZYRYANKA 

NOTES  ON  PAGE  439 


SOVIET  UNION 


WMO  25400   65  44N  150  54E 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1025 

1027 

1023 

1018 

1010 

1005 

1007 

1011 

1020 

1015 

1015 

1014 

1016 

1952 

1023 

1030 

1022 

1016 

1012 

1006 

1007 

1010 

1016 

1014 

1022 

1021 

1017 

1953 

1033 

1026 

1019 

1018 

1017 

1007 

1010 

1006 

1010 

- 

1021 

1019 

- 

1954 

1021 

1027 

1015 

1017 

1014 

1009 

1008 

1009 

1011 

1022 

1018 

1032 

1017 

1955 

1022 

1028 

1026 

1016 

1014 

1008 

1006 

1008 

1011 

1013 

1021 

1018 

1016 

1956 

1024 

1033 

1020 

1019 

1009 

1010 

1010 

1012 

1014 

1014 

1027 

1034 

1019 

1957 

1013 

1039 

1028 

1014 

1011 

1009 

1009 

1013 

1013 

1013 

1017 

1020 

1017 

1958 

1026 

1027 

1022 

1018 

1013 

1004 

1009 

1010 

1015 

1015 

1020 

1024 

1017 

1959 

1021 

1019 

1019 

1014 

1011 

1011 

1008 

1014 

1014 

1022 

1020 

1023 

1016 

1960 

1028 

1018 

1022 

1019 

1019 

1006 

1007 

1010 

1011 

1014 

1018 

1023 

1016 

MEAN 

1023.6  1027.4  1021. 

6  1016.9  1013. 

0  1007. 

5  1008. 

1010.3 

1013. 

5  1015. 

8  1019.9  1022.8 

1016 

CLINO 

1023.2  1025.9  1021. 

1  1015.2  1012. 

5  1007. 

4  1007.4  1009.7 

1013. 

8  1014. 

7  1020.0  1022.4 

1016 

TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

-40 

6 

-32 

9 

-25 

.5 

-15 

0 

1 

5 

14 

1 

15 

9 

1952 

-41 

6 

-37 

9 

-21 

0 

-11 

6 

-  2 

5 

11 

7 

18 

8 

1953 

-33 

1 

--34 

4 

-24 

5 

-12 

5 

4 

6 

15 

1 

14 

a 

1954 

-39 

0 

-34 

1 

-26 

9 

-  6 

1 

-  0 

3 

13 

1 

16 

6 

1955 

-37 

0 

-33 

6 

-28 

,7 

-13 

8 

3 

0 

12 

9 

13 

9 

1956  -34.3  -32.3 

1957  -38.5  -35.6 

1958  -36.5  -35.3 

1959  -34.7  -35.0 

1960  -32.0  -33.4 

MEAN  -36.7  -34.5 

CLINO  -38.7  -34.1 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1951  21  17 

1952  9  10 

1953  11  13 

1954  13  8 

1955  16  7 

1956  24  15 

1957  22  11 

1958  19  14 

1959  2  5  10 

1960  17  16 

MEAN     17.7  12.1 

CLINO     14  13 


-22.4 
-21.8 


-15.0   -  1.5 


-25.0   -12.7 


14 

1 

13 

8 

12 

2 

15 

s 

10 

3 

16 

2 

14 

0 

18 

0 

-  9 

3 

-31 

0 

-30 

1 

-11 

2 

-11 

8 

-30 

2 

-34 

2 

-11 

9 

-11 

8 

-24 

3 

-40 

0 

-10 

6 

-  9 

0 

-26 

0 

-38 

0 

-11 

3 

-12 

5 

-30 

0 

-33 

1 

-u 

9 

-13 

2 

-26 

6 

-34 

6 

-11 

7 

-12 

7 

-25 

o 

-39 

2 

-11 

9 

-12 

4 

-36 

0 

-35 

6 

-12 

7 

-11 

6 

-25 

1 

-39 

0 

-10 

7 

-13 

4 

-28 

0 

-32 

6 

-10 

4 

-11 

8 

-28 

3 

-35 

6 

-11 

4 

-To 

9 

-27 

2 

-35 

1 

-11 

5 

20 

214 

13 

251 

4 

331 

11 

293 

35 

268 

21 

193 

11 

330 

19 

232 

17 

290 

20 

265 

17.1 

266.7 

17 

254 

TAIWAN 


STATION  NOTES 


TAIWAN  (6  stations) 

General:  Mean  values  of  pressure  and  temperature  are  calculated  from  readings 
at  0600,  1400,  and  2100  hours,  120th  E  meridian  time.  Barometer  readings  are  reduced 
to  0°C  and  to  standard  gravity. 

Station  locations  have  not  changed  during  the  1951-1960  period  and  latitude, 
longitude,  and  elevation  data  are  those  applicable  at  the  close  of  1960. 


527 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


HENGCHUN  TAIWAN  WMO  46759   22  00N  120  45E 

NOTES  ON  PAGE  527 


STATION  PRESSURE  MB 


1951 

1015 

1012 

1013 

1010 

1008 

1004 

1007 

1004 

1008 

1008 

1014 

1015 

1010 

1952 

1016 

1014 

1012 

1011 

1007 

1005 

1003 

1005 

1007 

1011 

1010 

1016 

1010 

1953 

1016 

1017 

1012 

1010 

1007 

1005 

1005 

1002 

1006 

1010 

1012 

1015 

1010 

1954 

1012 

1014 

1014 

1009 

1007 

1005 

1005 

1003 

1004 

1010 

1010 

1015 

1009 

1955 

1018 

1011 

1012 

1010 

1006 

1006 

1005 

1005 

1007 

1010 

1012 

1014 

1010 

1956 

1013 

1012 

1013 

1008 

1007 

1007 

1004 

1004 

1002 

1010 

1013 

1015 

1009 

1957 

1014 

1014 

1013 

1011 

1007 

1004 

1006 

1003 

1005 

1011 

1013 

1014 

1010 

1958 

1017 

1014 

1013 

1011 

1008 

1004 

1004 

1007 

1005 

1010 

1014 

1014 

1010 

1959 

1017 

1014 

1014 

1010 

1008 

1006 

1005 

1002 

1005 

1009 

1011 

1014 

1010 

1960 

1015 

1015 

1010 

1009 

1007 

1005 

1005 

1000 

1007 

1010 

1013 

1015 

1009 

MEAN 

1015. 

3  1013. 

7  1012. 

6  1009. 

9  1007. 

2  1005. 

1004. 

9  1003. 

5  1005. 

6  1009. 

9  1012. 

2  1014.7 

1009 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1018 

1015 

1016 

1012 

1011 

1007 

1009 

1006 

1010 

1011 

1016 

1018 

1012 

1952 

1019 

1017 

1014 

1013 

1010 

1007 

1006 

1007 

1010 

1013 

1012 

1018 

1012 

1953 

1019 

1019 

1015 

1013 

1010 

1008 

1008 

1005 

1009 

1013 

1014 

1018 

1013 

1954 

1015 

1016 

1016 

1012 

1010 

1008 

1008 

1006 

1007 

1013 

1013 

1018 

1012 

1955 

1021 

1014 

1015 

1013 

1009 

1009 

1007 

1007 

1010 

1012 

1015 

1017 

1012 

1956 

1016 

1015 

1016 

1011 

1010 

1009 

1007 

1007 

1005 

1013 

1016 

1018 

1012 

1957 

1017 

1017 

1016 

1014 

1010 

1007 

1009 

1006 

1008 

1014 

1016 

1017 

1013 

1958 

1020 

1017 

1016 

1014 

1010 

1007 

1006 

1010 

1008 

1013 

1017 

1017 

1013 

1959 

1020 

1017 

1017 

1012 

1011 

1008 

1008 

1004 

1008 

1012 

1014 

1017 

1012 

1960 

1018 

1018 

1013 

1012 

1010 

1007 

1008 

1002 

1009 

1012 

1016 

1018 

1012 

MEAN 

1018. 

3  1016. 

5  1015. 

4  1012. 

6  1010. 

1  1007. 

7  1007. 

6  1006.0  1008. 

4  1012. 

6  1014. 

9  1017.6 

1012. 

3 

CLINO 

1018. 

0  1016. 

6  1015. 

2  1013. 

0  1010. 

1  1007. 

6  1006. 

7  1006.4  1008. 

7  1012. 

7  1015. 

0  1017.2 

1012. 

3 

TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

21 

3 

21 

6 

23 

0 

1952 

20 

9 

22 

2 

24 

7 

1953 

21 

0 

22 

1 

23 

4 

1954 

22 

5 

22 

2 

22 

6 

1955 

19 

7 

21 

6 

24 

1 

1956 

19 

7 

21 

0 

23 

4 

1957 

21 

.4 

20 

4 

22 

8 

1958 

21 

.2 

20 

,7 

23 

4 

1959 

20 

.0 

23 

.2 

23 

3 

1960 

21 

.0 

21 

.4 

24 

,9 

MEAN 

20 

.9 

21 

.6 

23 

6 

CLINO 

20 

.6 

21 

.2 

22 

.8 

25 

9 

27 

1 

27 

8 

27.6 

27 

8 

2  8 

7 

28 

8 

27 

9 

28.0 

27 

2 

26 

4 

28 

3 

28 

6 

28.6 

27 

4 

29 

0 

28 

3 

29 

4 

27.6 

27 

5 

27 

6 

27 

4 

28 

0 

27.1 

27 

8 

27 

8 

28 

1 

28 

7 

28.4 

26 

7 

27 

0 

27 

5 

28 

9 

28.4 

27 

1 

27 

.7 

27 

3 

27 

8 

27.8 

27 

2 

27 

2 

28 

8 

28 

4 

28.2 

27 

6 

27 

.8 

28 

1 

28 

,9 

27.6 

27 

4 

27 

.5 

28 

0 

28 

,4 

27.9 

27 

4 

27 

.1 

27 

7 

27 

.8 

27.6 

27 

,1 

26.0    23.9 


25.8 

24.1 

22.8 

26.1 

24.7 

21.3 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


TOTAL 


1951  8      14      12     104     368     556     589     573     234      85      11      34     2588 

1952  4       4       3     103      70     408    1067     388     277      22     368      22     2736 


1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


368 

556 

589 

573 

234 

70 

408 

1067 

388 

277 

371 

398 

503 

598 

504 

13 

355 

74 

860 

220 

130 

524 

382 

804 

139 

138 

480 

286 

228 

1000 

257 

725 

120 

231 

394 

91 

199 

976 

356 

577 

184 

157 

410 

710 

263 

43 

395 

313 

886 

291 

166.5 

419.7 

472.0 

563.4 

389 

151 

466 

584 

538 

357 

259  82  3192 

66  247  13  1937 

26  19  30  2155 

69  1  25  2666 

67  2       5  1883 
47  20  89  2418 

L02  258  23  2435 

27  11       2  2002 

92.6  119.6  32.5  2401. 

137  87  25  2462 


ASIA 


HWAL1EN 

NOTES  ON  PAGE  527 


WMO  46699   23  58N  121  37E 


STATION  PRESSURE  MB 


1951 

1018 

1015 

1016 

1012 

1009 

1005 

1007 

1004 

1009 

1010 

1017 

1019 

1012 

1952 

1019 

1017 

1014 

1013 

1008 

1005 

1003 

1006 

1009 

1014 

1013 

1020 

1012 

1953 

1019 

1020 

1015 

1013 

1008 

1006 

1005 

1003 

1008 

1012 

1015 

1019 

1012 

1954 

1015 

1017 

1017 

1011 

1009 

1005 

1005 

1004 

1006 

1013 

1014 

1019 

1011 

1955 

1022 

1013 

1015 

1012 

1007 

1007 

1005 

1005 

1009 

1012 

1017 

1017 

1012 

1956 

1016 

1015 

1015 

1011 

1008 

1007 

1005 

1005 

1004 

1013 

1017 

1019 

1011 

1957 

1018 

1017 

1015 

1013 

1008 

1005 

1007 

1004 

1007 

1014 

1016 

1017 

1012 

1958 

1021 

1017 

1015 

1013 

1009 

1005 

1004 

1008 

1007 

1013 

1017 

1017 

1012 

1959 

1020 

1016 

1017 

1012 

1009 

1005 

1006 

1002 

1006 

1012 

1015 

1018 

1012 

1960 

1018 

1018 

1012 

1012 

1009 

1006 

1006 

1000 

1009 

1013 

1016 

1018 

1011 

MEAN   1018.6  1016.5  1015.1  1012.2  1008.4  1005.6  1005.3  1004.1  1007.4  1012.6  1015.7  1018.3   1011.7 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1951 

1020 

1017 

1018 

1014 

1011 

1007 

1009 

1006 

1011 

1012 

1019 

1021 

1014 

1952 

1021 

1019 

1016 

1015 

1010 

1007 

1005 

1008 

1011 

1016 

1015 

1022 

1014 

1953 

1021 

1022 

1017 

1015 

1011 

1008 

1007 

1006 

1010 

1014 

1018 

1021 

1014 

1954 

1017 

1019 

1019 

1013 

1011 

1007 

1007 

1006 

1008 

1015 

1016 

1022 

1013 

1955 

1024 

1016 

1017 

1014 

1009 

1009 

1007 

1008 

1011 

1015 

1019 

1019 

1014 

1956 

1018 

1017 

1017 

1013 

1010 

1009 

1007 

1007 

1006 

1016 

1020 

1021 

1013 

1957 

1020 

1019 

1017 

1015 

1010 

1007 

1009 

1006 

1009 

1017 

1018 

1019 

1014 

1958 

1023 

1019 

1017 

1015 

1011 

1007 

1006 

1010 

1009 

1015 

1019 

1020 

1014 

1959 

1022 

1019 

1019 

1014 

1012 

1007 

1008 

1004 

1008 

1014 

1017 

1020 

1014 

1960 

1021 

1021 

1015 

1014 

1011 

1008 

1008 

1002 

1011 

1015 

1018 

1021 

1014 

MEAN 

1020.7 

1018. 

8  1017.2  1014. 

2  1010. 

6  1007. 

6  1007. 

3  1006.3  1009. 

4  1014. 

9  1017. 

9  1020.6 

1013 

.LINO 

1020.7 

1019. 

0  1017. 

>  1014. 

4  1010. 

8  1007. 

3  1006. 

6  1006.5  1009. 

8  1015. 

1  1017. 

7  1020.1 

1013 

TEMPERATURE  DEG  C 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

1951 

17.9 

18.5 

18.6 

22.1 

1952 

17.5 

18.8 

21.0 

22.2 

1953 

17.8 

18.9 

19.7 

20.7 

1954 

19.6 

18.3 

18.9 

23.0 

1955 

16.3 

19.3 

20.8 

22.5 

1956 

16.1 

17.5 

19.9 

22.6 

1957 

18.3 

16.9 

18.9 

22.6 

1958 

17.5 

16.9 

20.2 

23.2 

1959 

16.4 

19.3 

20.3 

22.4 

1960 

17.9 

18.5 

22.0 

21.7 

MEAN 

17.5 

18.3 

20.0 

22.3 

CL1N0 

17.4 

17.8 

19.5 

21.9 

25.3    27.5 


SEP 
27. 


24.9    21.6 


23.0    20.3 


26.9 

26 

9 

23 

5 

20 

4 

18 

6 

22 

9 

28.2 

25 

6 

23 

9 

20 

6 

18 

5 

22 

9 

28.1 

26 

1 

22 

9 

21 

3 

19 

6 

22 

8 

27.2 

26 

2 

24 

1 

21 

3 

19 

3 

22 

8 

28.0 

26 

4 

24 

3 

22 

3 

20 

0 

23 

3 

27.2 

26 

8 

23 

8 

22 

0 

18 

2 

23 

1 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB 

1951  14 

1952  2 

1953  4 

1954  6 

1955  5 


1956 
1957 
1958 
1959 
1960 


MEAN 
CLINO 


39 

87 

220 

267 

232 

133 

619 

447 

122 

60 

155 

2528 

38 

61 

143 

219 

205 

384 

123 

500 

54 

287 

41 

2078 

56 

88 

165 

146 

105 

178 

247 

348 

359 

233 

349 

2318 

75 

69 

180 

33 

164 

71 

380 

237 

428 

436 

75 

2216 

12 

87 

40 

42 

89 

64 

548 

207 

66 

168 

22 

1403 

137 

159 

155 

159 

142 

18 

55 

1210 

54 

29 

127 

2354 

113 

143 

24 

250 

382 

30 

93 

467 

143 

259 

72 

2033 

112 

168 

50 

240 

333 

466 

233 

184 

157 

157 

117 

2263 

132 

120 

141 

233 

69 

36 

276 

338 

27 

368 

152 

1979 

61 

46 

161 

243 

246 

184 

370 

359 

197 

62 

44 

2007 

77.5 

102.8 

127.9 

183.2 

196.7 

156.4 

294.4 

429.7 

160.7 

205.9 

115.4 

2117.9 

84 

112 

106 

180 

210 

203 

244 

362 

255 

174 

89 

2078 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


PENGHU 

NOTES  ON  PAGE  527 


WMO  46735   23  32N  119  33E 


STATION  PRESSURE  MB 


1951 

1019 

1015 

1016 

1012 

1010 

1005 

1008 

1005 

1009 

1011 

1016 

1018 

1012 

1952 

1019 

1017 

1015 

1013 

1009 

1006 

1004 

1006 

1008 

1013 

1012 

1020 

1012 

1953 

1019 

1020 

1015 

1013 

1009 

1007 

1006 

1004 

1008 

1012 

1015 

1018 

1012 

1954 

1016 

1017 

1017 

1011 

1009 

1006 

1007 

1004 

1006 

1012 

1013 

1019 

1011 

1955 

1022 

1015 

1015 

1013 

1008 

1008 

1006 

1006 

1009 

1012 

1016 

1017 

1012 

1956 

1016 

1016 

1016 

1011 

1009 

1008 

1006 

1005 

1004 

1013 

1016 

1019 

1012 

1957 

1018 

1018 

1016 

1013 

1009 

1005 

1007 

1005 

1007 

1014 

1016 

1017 

1012 

1958 

1021 

1018 

1016 

1013 

1009 

1006 

1004 

1008 

1007 

1013 

1017 

1018 

1013 

1959 

1021 

1016 

1017 

1012 

1010 

1007 

1007 

1003 

1007 

1012 

1014 

1018 

1012 

1960 

1018 

1018 

1013 

1012 

1009 

1006 

1007 

1001 

1008 

1012 

1016 

1018 

1012 

MEAN 

1018.9  1017.0  1015.6  1012.3  1009.1 

1006.4  1006.2 

1004.7 

1007.3 

1012.4 

1015. 

1018.2 

1011 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR    JAN 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 


1020 
1021 
1020 
1017 
1023 

1018 
1019 
1022 
1022 
1020 


FEB 

1016 
1018 
1021 
1018 
1016 

1017 
1020 
1019 
1018 
1020 


MAR 

1018 
1016 
1016 
1018 
1016 

1017 

1017 
1017 
1018 
1014 


MEAN   1020.2  1018.3  1016. 
CLINO   1019.9  1018.4  1016. 


APR 

1013 
1014 
1014 
1012 
1014 

1012 
1014 
1015 
1013 
1013 

1013. 
1013. 


MAY 

1011 
1010 
1010 
1010 
1010 

1010 
1010 
1011 
1011 
1011 

1010. 
1010. 


JUN 

1007 
1007 
1008 
1007 
1009 

1009 
1006 
1007 
1008 
1007 


JUL 

1009 
1005 
1007 
1008 
1007 

1007 
1009 
1005 
1008 
1008 


AUG 

1006 
1007 
1005 
1006 
1007 

1007 
1006 
1010 
1004 
1002 


SEP 

1010 
1010 
1009 
1007 
1010 

1005 
1008 
1008 
1008 
1010 


OCT 


NOV 


1012  1017 
1015  1014 
1014  1016 
1014  1014 
1014  1017 

1014  1018 

1015  1017 
1014  1019 

1013  1015 

1014  1018 


1007.5  1007.3  1006.0  1008.5  1013.9  1016. 
1007.2  1006.4  1006.0  1008.7  1013.5  1016. 


1020 

1013 

1021 

1013 

1020 

1013 

1020 

1013 

1018 

1013 

1020 

1013 

1018 

1013 

1019 

1014 

1019 

1013 

1020 

1013 

1019.5 

1013. 

2 

1018.8 

1013. 

0 

TEMPERATURE  DEG  C 


YEAR 


JAN 


FEB 


1951  15.5  16.2 

1952  17.0  16.2 

1953  15.4  15.8 

1954  18.0  17.0 

1955  15.1  17.9 


1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


16.2 


16.4 
13.2 


17.0    17.0 


18.9 
16.6 
21.0 

19.0 
16.7 
20.7 


22.8 
23.2 
24.1 


26 

5 

28 

1 

28 

6 

28 

2 

28 

1 

28 

a 

28 

1 

29 

0 

29 

2 

28 

3 

29 

5 

28 

9 

27 

2 

28 

2 

27 

8 

28 

9 

29 

5 

28 

9 

27 

1 

29 

1 

28 

8 

27 

2 

28 

2 

28 

6 

27 

9 

28 

2 

28 

4 

27 

6 

29 

4 

27 

6 

27 

7 

28 

7 

28 

6 

27 

5 

28 

4 

28 

2 

22.3    17.6 


20.5 
22.3 
20.8 
22.6 
23.1 

22.0 


23.3 
23.1 


23.1 
22.8 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

46 

1952 

2 

1953 

22 

1954 

24 

1955 

10 

1956 

65 

1957 

4 

1958 

44 

1959 

5 

1960 

10 

MEAN 

23.2 

CLINO 

23 

135 

195 

130 

172 

79 

374 

91 

50 

124 

333 

79 

180 

142 

142 

278 

157 

128 

64 

119 

0 

168 

11 

163 

156 

51 

41 

?41 

221 

569 

12 

33 

82 

16 

26 

46 

909 

6 

277 

113 

3 

76 

54 

14 

121 

78 

376 

65 

6 

157 

38 

152 

206 

238 

221 

49 

107 

122 

28 

491 

9 

79.7 

105.3 

142.2 

153.3 

193.4 

198.5 

76 

98 

189 

195 

178 

128 

14 

1186 

20 

1007 

7 

1467 

7 

756 

4 

1176 

27 

1364 

12 

710 

72 

942 

1 

1142 

9 

902 

17.3 

1065.2 

28 

1090 

ASIA 


TAICHUNG 

NOTES  ON  PAGE  527 


WMO  46749   24  0-9N  120  41E 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 

1960 


1009 
1010 
1010 
1007 
1012 

1007 
1008 
1011 
1011 
1009 


1006 
1008 
1010 
1008 
1005 

1006 
1009 
1008 
1007 
1009 


1007 
1005 
1006 
1008 
1006 

1006 
1006 
1006 
1008 
1004 


APR 

1003 
1004 
1004 
1002 
1003 

1002 
1004 
1004 
1003 
1003 


MAY 

1001 
1000 
1001 
1000 
999 

1000 
1000 
1001 
1001 
1000 


JUN 

997 
998 
999 
998 

1000 

999 
997 
997 
998 
998 


JUL 

1000 
996 
998 
998 

998 

997 
999 
996 
998 
998 


AUG 


997 
996 
1000 
994 
992 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


MEAN 


997  1000  1002  1007  1009  1003 

998  1000  1004  1003  1010  1003 
996  1000  1004  1006  1009  1004 

996  997  1003  1004  1009  1003 

997  1000  1003  1006  1007  1003 


995 
998 
998 
998 

1000 


1004 
1005 
1003 
1003 
1003 


1007 
1006 
1008 
1005 
1007 


100  9 
1008 
1008 
1008 
1009 


1002 
1003 
1003 
1003 
1003 


MEAN   1009.4  1007.6  1006.2  1003.2  1000.3   998.1   997.8   996.3   998.6  1003.4  1005.9  1008.6   1002.9 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1019 

1015 

1016 

1013 

1010 

1006 

1009 

1006 

1009 

1011 

1016 

1019 

1012 

1952 

1020 

1017 

1015 

1013 

1009 

1007 

1005 

1007 

1009 

1013 

1012 

1019 

1012 

1953 

1019 

1020 

1015 

1013 

1010 

1008 

1007 

1005 

1009 

1013 

1015 

1019 

1013 

1954 

1016 

1017 

1018 

1012 

1010 

1007 

1008 

1006 

1007 

1013 

1013 

1019 

1012 

1955 

1022 

1015 

1016 

1013 

1009 

1009 

1007 

1010 

1010 

1012 

1016 

1017 

1013 

1956 

1017 

1016 

1016 

1012 

1010 

1009 

1007 

1007 

1004 

1013 

1017 

1019 

1012 

1957 

1018 

1019 

1017 

1014 

1010 

1006 

1009 

1006 

1008 

1014 

1016 

1018 

1013 

1958 

1021 

1019 

1016 

1014 

1010 

1007 

1006 

1010 

1008 

1013 

1018 

1018 

1013 

1959 

1022 

1017 

1018 

1013 

1011 

1008 

1008 

1004 

1008 

1012 

1014 

1018 

1013 

1960 

1019 

1019 

1014 

1013 

1010 

1007 

1008 

1002 

1010 

1013 

1017 

1019 

1013 

MEAN   1019.3  1017.4  1016.1  1013.0  1009.9  1007.4  1007.4  1006.3  1008.2  1012.7  1015.4  1018.5   1012. 
CLINO   1019.4  1018.1  1016.2  1013.5  1010.3  1007.5  1006.6  1006.2  1008.6  1013.1  1015.8  1018.4   1012. 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

15 

7 

1952 

16 

0 

1953 

15 

9 

1954 

17 

9 

1955 

14 

8 

1956 

14 

7 

1957 

16 

.8 

1958 

15 

.5 

1959 

14 

4 

1960 

16 

4 

MEAN 

15 

.8 

CLINO 

15 

9 

26 

8 

28 

0 

28 

2 

27. 

8 

28 

3 

28 

1 

28 

2 

27. 

0 

27 

9 

29 

1 

29 

1 

27 

5 

28 

1 

28 

5 

28 

2 

27 

0 

26 

7 

26 

9 

26 

6 

27 

2 

27 

5 

28 

3 

28 

2 

26 

3 

26 

9 

28 

7 

28 

5 

26 

3 

27 

1 

27 

7 

27 

6 

26 

9 

27 

5 

27 

,9 

27 

5 

26 

7 

27 

2 

28 

,7 

27 

.2 

27 

5 

27 

4 

28 

.2 

27 

9 

27 

0 

27 

2 

28 

1 

27 

9 

27. 

1 

22.3 

19.2 

23.1 

21.2 

17.1 

23.0 

19.4 

16.6 

22.3 

19.8 

17.1 

22.6 

20.5 

18.7 

22.5 

19.8 

17.5 

22.6 

21.3 

19.4 

22.9 

21.6 

16.7 

23.0 

20.9 

17.7 

22.8 

21.2 

17.7 

22.8 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FE 

1951  66  1 

1952  4  3 

1953  40  e 

1954  27  2 

1955  9 

1956  104  S 

1957  2  5 

1958  45  S 

1959  10  1= 

1960  17 

MEAN  32.4  ( 


87 

201 

635 

385 

232 

132 

12 

46 

95 

120 

211 

617 

260 

193 

116 

305 

420 

491 

171 

277 

161 

51 

234 

6 

185 

102 

111 

71 

3 

97 

44 

295 

665 

633 

297 

24 

82 

90 

250 

262 

95 

694 

106 

75 

374 

528 

220 

272 

34 

84 

6 

210 

174 

184 

164 

114 

28 

201 

152 

484 

333 

988 

167 

134 

111 

212 

321 

119 

785 

44 

67.9       140.7       226.3       332.4       290.5       371.7       178.7 


26 

1812 

80 

1698 

7 

2144 

2 

852 

4 

2062 

49 

1771 

6 

1689 

53 

1189 

6 

2591 

9 

1766 

24.2 

1757.4 

32 

1803 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


TAINAN 
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WMO  46471   23  00N  120  13E 


STATION  PRESSURE  MB 


1951 

1017 

1014 

1015 

1011 

1009 

1005 

1008 

1005 

1008 

1010 

1015 

1017 

1011 

1952 

1018 

1016 

1013 

1012 

1008 

1006 

1004 

1006 

1008 

1012 

1011 

1018 

1011 

1953 

1018 

1018 

1014 

1012 

1009 

1006 

1006 

1003 

1007 

1011 

1013 

1017 

1011 

1954 

1014 

1015 

1016 

1010 

1009 

1006 

1007 

1004 

1005 

1011 

1012 

1018 

1011 

1955 

1021 

1013 

1014 

1011 

1008 

1007 

1006 

1006 

1009 

1011 

1014 

1015 

1011 

1956 

1015 

1014 

1015 

1010 

1009 

1008 

1006 

1005 

1003 

1012 

1015 

1017 

1011 

1957 

1016 

1017 

1015 

1012 

1009 

1005 

1007 

1004 

1006 

1013 

1015 

1016 

1011 

1958 

1019 

1016 

1015 

1012 

1009 

1005 

1004 

1008 

1006 

1011 

1016 

1016 

1011 

1959 

1019 

1015 

1015 

1011 

1009 

1007 

1006 

1002 

1006 

1010 

1013 

1016 

1011 

1960 

1017 

1017 

1012 

1011 

1008 

1005 

1007 

1000 

1008 

1011 

1015 

1017 

1011 

MEAN 

1017.4  1015. 

5  1014. 

4  1011. 

2  1008. 

7  1006. 

0  1006. 

1004. 

3  1006. 

6  1011. 

2  1013. 

9  1016.7 

1011 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1951 

1019 

1015 

1017 

1013 

1011 

1007 

1009 

1006 

1010 

1011 

1017 

1019 

1013 

1952 

1020 

1017 

1015 

1014 

1010 

1007 

1006 

1007 

1009 

1013 

1013 

1019 

1013 

1953 

1019 

1020 

1015 

1014 

1010 

1008 

1008 

1005 

1009 

1013 

1015 

1018 

1013 

1954 

1016 

1017 

1017 

1012 

1010 

1008 

1008 

1006 

1007 

1013 

1014 

1019 

1012 

1955 

1022 

1015 

1016 

1013 

1009 

1009 

1007 

1007 

1010 

1013 

1016 

1017 

1013 

1956 

1017 

1016 

1016 

1012 

1010 

1009 

1007 

1007 

1005 

1013 

1016 

1019 

1012 

1957 

1018 

1018 

1016 

1014 

1010 

1006 

1009 

1006 

1008 

1014 

1016 

1018 

1013 

1958 

1021 

1018 

1016 

1014 

1010 

1007 

1006 

1009 

1007 

1013 

1017 

1018 

1013 

1959 

1021 

1017 

1017 

1012 

1010 

1008 

1008 

1004 

1008 

1012 

1014 

1018 

1012 

1960 

1019 

1019 

1013 

1012 

1010 

1007 

1008 

1002 

1009 

1012 

1016 

1018 

1012 

MEAN 

1019. 

2  1017. 

2  1015.8 

1013.0  1010.0  1007. 

6  1007. 

6  1005.9 

1008.2 

1012.7 

1015.4 

1018.3 

1012. 

6 

LINO 

1018. 

8  1017. 

4  1015.7 

1013.1  1010.1  1007. 

4  1006. 

5  1006.1 

1008.4 

1012.8 

1015.3 

1017.8 

1012. 

5 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

17 

1 

18 

5 

19 

.8 

23 

9 

1952 

17 

5 

18 

7 

21 

.6 

24 

7 

1953 

17 

0 

18 

4 

20 

.9 

21 

2 

1954 

19 

2 

19 

0 

18 

.2 

24 

8 

1955 

15 

9 

18 

9 

22 

.6 

23 

7 

1956 

16 

1 

17 

6 

21 

,4 

25 

1 

1957 

17 

8 

15 

2 

18 

9 

24 

8 

1958 

16 

8 

16 

1 

21 

.8 

25 

6 

1959 

15 

8 

20 

5 

21 

.5 

24 

7 

1960 

17 

4 

18 

0 

23 

,4 

23 

6 

MEAN 

17 

1 

18 

1 

21 

.0 

24 

2 

CLINO 

17. 

2 

17 

9 

20 

6 

23. 

8 

25.2  27.1 

28.7  28.4 

25.5  28.2 

29.1  28.3 

27.4  27.4 


28.2 
28.7 
28.1 

28.1 
27.8 


JUL 

28.1 
27.8 
28.9 
29.3 

27.8 

28.7 
29.6 
28.1 


28.6 
28.2 


28.2 
28.6 
29.1 
28.4 
27.2 

28.5 
28.9 
28.5 

28.0 
27.2 

28.3 


28.5 
27.7 
28.0 


25.7 
26.6 


24.7 
25.3 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FE 

1951  12  1 

1952  1  2 

1953  3  2 

1954  15  1 

1955  20 

1956  55  2 

1957  15  3 

1958  22  2 

1959  12  8 

1960  2 

MEAN 
CLINO 


15.7    24.7 


50 


601 

258 

263 

44 

459 

792 

114 

226 

613 

362 

322 

134 

511 

43 

327 

74 

608 


466 


1180 


131 


119  255  263  518  929 

465  613  40  230  44 

125  95  717  60  232 

57  249  520  699  99 

18  318  175  900  189 


178.0 

432.2 

363.6 

461.3 

210 

182 

445 

508 

431 

181 

42 

1971 

25 

1924 

4 

2244 

1 

1200 

6 

2548 

40 

2266 

22 

1530 

27 

1398 

0 

1936 

5 

1744 

17.2 

1876.1 

22 

1991 

ASIA 


TAIPEI 

NOTES  ON  PAGE  527 


WMO  46692   25  02N  121  31E 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

1020 

1017 

1018 

1013 

1010 

1006 

1008 

1005 

1010 

1013 

1018 

1021 

1013 

1952 

1021 

1019 

1016 

1014 

1009 

1006 

1004 

1007 

1009 

1015 

1015 

1022 

1013 

1953 

1021 

1021 

1016 

1015 

1009 

1007 

1006 

1004 

1009 

1013 

1017 

1020 

1013 

1954 

1017 

1016 

1019 

1012 

1009 

1005 

1006 

1005 

1007 

1015 

1015 

1021 

1012 

1955 

1024 

1015 

1016 

1013 

1008 

1007 

1005 

1006 

1010 

1015 

1018 

1018 

1013 

1956 

1018 

1017 

1016 

1012 

1010 

1007 

1006 

1005 

1005 

1015 

1020 

1021 

1013 

1957 

1019 

1019 

1017 

1014 

1009 

1005 

1007 

1005 

1009 

1015 

1018 

1019 

1013 

1958 

1023 

1019 

1016 

1013 

1010 

1006 

1005 

1008 

1007 

1014 

1019 

1019 

1013 

1959 

1022 

1018 

1018 

1012 

1010 

1006 

1006 

1003 

1007 

1014 

1016 

1019 

1013 

1960 

1020 

1020 

1013 

1013 

1010 

1006 

1007 

1001 

1009 

1015 

1017 

1020 

1013 

MEAN   1020.5  1018.3  1016.5  1013.1  1009.4  1006.1  1006.0  1004.9  1008.2  1014.4  1017.3  1020.0   1012.9 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1951 

1022 

1018 

1019 

1014 

1011 

1007 

1009 

1006 

1011 

1014 

1019 

1022 

1014 

1952 

1022 

1020 

1017 

1015 

1010 

1007 

1005 

1008 

1010 

1016 

1016 

1023 

1014 

1953 

1022 

1023 

1018 

1016 

1010 

1008 

1007 

1005 

1010 

1014 

1018 

1021 

1014 

1954 

1018 

1019 

1020 

1013 

1010 

1006 

1007 

1006 

1008 

1016 

1016 

1022 

1013 

1955 

1025 

1017 

1017 

1015 

1009 

1009 

1007 

1007 

1011 

1016 

1019 

1019 

1014 

1956 

1019 

1018 

1018 

1013 

1011 

1008 

1007 

1006 

1006 

1016 

1021 

1022 

1014 

1957 

1020 

1021 

1018 

1015 

1010 

1006 

1008 

1006 

1010 

1017 

1019 

1020 

1014 

1958 

1024 

1020 

1017 

1015 

1011 

1007 

1006 

1009 

1008 

1015 

1020 

1020 

1014 

1959 

1023 

1019 

1019 

1013 

1011 

1007 

1007 

1004 

1008 

1015 

1017 

1020 

1014 

1960 

1021 

1021 

1015 

1014 

1011 

1007 

1008 

1002 

1010 

1016 

1018 

1021 

1014 

MEAN 

1021. 

6  1019. 

6  1017. 

8  1014. 

3  1010.4 

1007.2 

1007. 

1005.9 

1009. 

2  1015. 

5  1018. 

3  1021.0 

1014 

LINO 

1021. 

5  1019. 

9  1017. 

6  1014. 

4  1010.6 

1007.0 

1006. 

1006.0 

1009, 

4  1015. 

3  1018. 

3  1020.7 

1013 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

15 

6 

1952 

14 

7 

1953 

15 

1 

1954 

17 

8 

1955 

14 

0 

1956 

13 

7 

1957 

16 

4 

1958 

14 

5 

1959 

13 

7 

1960 

15 

7 

16.3 
18.9 


13.6    16.1 


20.5    24.0 


21.8 
21.1 


21.8 
20.4 


17.8    21.3 


26.5    27.4 


28 

0 

29.0 

27 

3 

23 

9 

20 

7 

18.0 

22.1 

28 

3 

26.5 

27 

2 

23 

5 

21 

6 

16.1 

22.4 

29 

2 

29.4 

26 

9 

24 

8 

21 

7 

19.1 

22.5 

28 

6 

29.1 

27 

3 

23 

1 

20 

9 

16.5 

22.7 

27 

5 

27.2 

27 

1 

22 

0 

19 

0 

16.9 

21.8 

28 

7 

26.8 

26 

6 

23 

3 

18 

7 

16.8 

22.0 

29 

0 

29.1 

25 

8 

22 

5 

20 

3 

17.9 

22.0 

28 

2 

28.5 

27 

5 

23 

5 

19 

8 

17.8 

22.3 

28 

5 

28.7 

26 

8 

22 

7 

21 

0 

19.1 

22.5 

28 

9 

27.2 

27 

7 

23 

4 

21 

1 

16.4 

22.4 

28 

5 

28.6 

27 

0 

23 

3 

20 

5 

17.5 

22.3 

28 

4 

28.3 

26 

9 

23 

3 

20 

5 

17.2 

22.1 

PRECIPITATION  MM 


1951 

260 

76 

196 

162 

1952 

51 

79 

142 

134 

1953 

84 

156 

218 

292 

1954 

89 

125 

140 

112 

1955 

71 

24 

21 

71 

262 

205 

89 

175 

259 

318 

141 

130 

206 

179 

410 

266 

121 

345 

152 

83 

218 

312 

340 

354 

48 

37 

1868 

116 

141 

1627 

123 

61 

2435 

193 

69 

1627 

117 

25 

1727 

1959 

78 

317 

101 

394 

182 

336 

427 

240 

216 

129 

1960 

113 

31 

134 

248 

316 

243 

227 

630 

187 

66 

MEAN 

107.8 

149.2 

149.3 

173.1 

207.7 

235.9 

321.5 

257.8 

213.5 

103.7 

CLINO 

91 

147 

164 

162 

205 

322 

269 

266 

189 

117 

2594 
2346 


2104.3 
2100 


THAILAND 


STATION  NOTES 


THAILAND  (11  stations) 


General:       Latitude,    longitude,    and  elevation  values  given  in  the  table  headings 
are  those  in  use  at  the  end  of  1960. 

Barometric   readings    are    corrected   for    temperature,   latitude,   and  mean  sea- 
level.  Mean  monthly  values  are  based  on  the  0700  hours  observation. 

Mean  temperature  is  the  mean  of    l/2(daily  max  +  daily  min.). 
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WMO  48462   13  42N  102  35E 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


MEAN 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 


1009.0  1006.1  1006.8  1004. 

1009.8  1006.7  1005.6  1005. 

1009.2  1009.1  1006.1  1005. 

1006.6  1007.6  1007.5  1004. 

1012.4  1005.5  1006.3  1005. 


1004.0  1002.9  1003.7  1002.8  1004.6  1005.9  1007.0  1010.0 

1003.4  1002.2  1002.4  1002.1  1003.7  1004.4  1006.6  1010.9 

1004.0  1002.4  1003.4  1002.8  1004.0  1006.4  1007.6  1009.9 

1003.3  1002.5  1002.6  1001.7  1002.6  1006.7  1007.9  1009.0 

1002.9  1002.1  1002.7  1003.0  1004.0  1006.1  1007.2  1008.8 


1007.8  1006.1  1006.4  1004.1  1003.2  1004.1  1003.0  1002.0  1002.5  1006.4  1009.0  1009.8 

1008.3  1008.0  1007.2  1005.7  1004.3  1002.7  1002.4  1002.4  1004.1  1006.5  1009.2  1008.7 
1010.8  1008.7  1006.9  1005.8  1003.8  1002.1  1002.3  1003.5  1003.1  1006.4  1009.6  1010.5 
1011.0  1007.8     -  1005.0  1004.0  1003.3  1002.8  1001.7  1003.3  1006.7  1007.3  1008.1 

1009.4  1008.3  1005.5  1004.6  1003.5  1002.3  1003.1  1001.5  1003.2  1005.4  1007.3  1009.7 

MEAN   1009.4  1007.4  1006.5  1005.1  1003.6  1002.7  1002.8  1002.4  1003.5  1006.1  1007.9  1009.5 


1005.6 
1005.3 
1005.9 
1005.2 
1005.5 

1005.4 
1005.8 
1006.1 

1005.3 

1005.6 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1014.6  1011.5  1012.2  1010.3  1009.4  1008.3  1009.2  1008.1  1010.0  1011.3  1012.5  1015.9 

1015.3  1012.2  1011.0  1010.9  1008.9  1007.7  1007.9  1007.6  1009.2  1009.8  1012.1  1016.7 

1014.8  1014.6  1011.6  1011.0  1009.5  1007.9  1008.7  1008.3  1009.4  1011.9  1013.3  1015.1 
1012.1  1013.3  1012.8  1009.9  1008.6  1008.0  1007.9  1007.2  1008.1  1012.2  1013.5  1014.9 

1017.9  1011.1  1011.8  1010.5  1008.4  1007.6  1008.2  1008.4  1009.5  1011.6  1012.7  1014.3 

1013.4  1011.4  1011.8  1009.5  1008.6  1008.7  1008.4  1007.4  1008.0  1011.9  1014.5  1015.4 
1013.9  1013.6  1012.6  1011.2  1009.7  1008.1  1007.9  1007.8  1009.5  1011.9  1014.7  1014.2 
1016.3  1014.2  1012.4  1011.2  1009.1  1007.6  1007.8  1008.9  1008.5  1011.9  1015.1  1016.1 
1016.3  1013.3  1013.3  1010.5  1009.3  1008.7  1008.2  1007.2  1008.7  1012.2  1012.8  1013.6 
1015.0  1014.5  1011.0  1010.0  1008.8  1007.7  1008.5  1007.0  1008.7  1010.9  1012.8  1015.3 


MEAN 

1011.1 
1010.8 
1011.3 
1010.7 
1011.0 

1010.8 
1011.3 
1011.6 
1011*2 
1010.9 


MEAN 
CLINO 


1015. 
1014. 


1013.0  1012.1  1010.5  1009. 
1012.8  1012.1  1010.5  1009. 


1008. 
1008. 


1008.3  1007.8  1009. 
1008.3  1007.8  1009. 


1011. 
1011. 


1013.4  1015.2 
1013.4  1015.2 


TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

- 

- 

- 

- 

1952 

25 

1 

28 

3 

28 

9 

29 

5 

1953 

- 

- 

- 

- 

1954 

27 

3 

27 

3 

29 

3 

30 

5 

1955 

23 

8 

28 

3 

30 

1 

29 

5 

1956 

23 

5 

28 

1 

29 

6 

29 

5 

1957 

24 

7 

27 

1 

28 

7 

29 

7 

1958 

26 

1 

27 

5 

30 

8 

31 

5 

1959 

24 

6 

28 

9 

27 

8 

30 

5 

1960 

25 

6 

26 

6 

29 

6 

30 

8 

MEAN 

25 

1 

27 

8 

29 

4 

30 

2 

CLINO 

25 

1 

27 

8 

29 

.6 

30 

2 

27.8 
27.5 


2  9 

0 

28 

3 

27 

8 

27 

9 

27 

9 

27 

8 

28 

8 

27 

7 

29 

1 

27 

7 

30 

0 

27 

8 

28 

3 

28 

2 

28 

6 

27 

9 

28 

6 

27 

9 

27 

0 

25 

0 

27 

2 

26 

6 

26 

5 

24 

7 

26 

8 

26 

5 

27 

5 

26 

8 

27 

1 

25 

fl 

27 

1 

25 

8 

27.6 
27.7 
27.8 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


131 
56 


109 
148 
219 


180 

239 

302 

118 

213 

340 

173 

0 

1720 

153 

326 

221 

210 

235 

454 

39 

0 

1885 

256 

253 

366 

128 

309 

234 

33 

1 

1824 

181 

87 

124 

121 

350 

66 

0 

26 

1206 

111 

239 

187 

207 

228 

233 

126 

22 

1599 

206 

184 

217 

286 

423 

229 

89 

0 

1825 

98 

180 

160 

175 

395 

343 

6 

0 

1642 

143 

167 

364 

220 

557 

201 

6 

T 

1775 

182 

63 

197 

203 

279 

181 

9 

18 

1304 

220 

178 

79 

250 

306 

484 

64 

0 

1713 

173.0 

191.6 

221.7 

191.8 

329.5 

276.5 

54.5 

6.7 

1649.3 

177 

184 

219 

190 

270 

197 

57 

12 

1524 

ASIA 


BANGKOK 

NOTES  ON  PAGE  535 


WMO  48455   13  44N  100  30E 


STATION  PRESSURE  MB 


YEAR    JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 


1013.3  1010.5  1011.5  1009.6  1008.9  1007.9  1008.7  1008.1  1009.6  1010.9  1012.0  1014.0 

1013.5  1010.1  1008.9  1009.2  1007.0  1006.2  1006.2  1005.9  1007.5  1007.9  1010.0  1014.4 

1012.2  1012.6  1009.6  1008.8  1007.3  1005.7  1006.7  1006.3  1007.2  1009.6  1010.7  1012.6 

1009.5  1010.5  1010.1  1007.4  1006.1  1005.5  1005.7  1004.8  1005.8  1009.7  1011.0  1012.1 

1014.8  1008.6  1009.4  1008.1  1005.3  1003.9  1005.0  1005.2  1006.1  1008.0  1009.0  1010.8 


1008. 
1010. 


1007.9  1008.0  1005. 
1010.2  1009.3  1007. 


1004.8  1005.1  1004.8  1003.9  1004.7  1008. 
1006.5  1004.9  1004.7  1004.7  1006.2  1009. 


1010.9  1011.7 
1011.4  1010.7 


1012.5  1010.6  1009.0  1007.9  1005.9  1004.3  1004.8  1005.8  1005.8  1008.6  1011.8  1012.7 


1012.5  1010.0  1009. 
1011.4  1010.9  1008. 


1007. 
1007. 


1006.0  1005.6  1005.0  1004.2  1005.6  1008.9  1009.5  1010. 
1005.7  1004.8  1005.6  1004.0  1005.8  1008.2  1009.9  1012.0 


MEAN 

1010.4 
1009.0 
1009.1 
1008.2 
1007.9 

1007.1 
1008.0 
1008.3 
1008.0 
1007.8 


MEAN   1011.9  1010.2  1009.4  1008.0  1006.4  1005.4  1005.7  1005.3  1006.4  1008.9  1010.6  1012.2   1008.4 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1951  1013.7  1010.9  1011.8  1009.9  1009.1  1008.1  1009.0  1008.4  1009.9  1011.2  1012.3  1014.4 

1952  101^.5  1012.0  1010.8  1011.1  1008.8  1008.1  1008.1  1007.8  1009.3  1009.8  1011.9  1016.3 

1953  1014.1  1014.3  1011.5  1010.7  1009.1  1007.5  1008.6  1008.2  1009.1  1011.5  1012.6  1014.4 

1954  1011.4  1012.4  1012.0  1009.3  1008.0  1007.4  1007.5  1006.7  1007.7  1011.7  1012.9  1013.9 

1955  1016.7  1010.6  1011.3  1010.0  1007.1  1005.8  1006.8  1007.0  1008.0  1009.9  1010.8  1012.7 

1956  1011.3  1009.7  1009.9  1007.7  1006.7  1007.0  1006.6  1005.7  1006.6  1010.0  1012.8  1013.6 

1957  1012.1  1012.0  1011.2  1009.8  1008.4  1006.8  1006.6  1006.5  1008.1  1010.8  1013.3  1012.6 

1958  1014.5  1012.5  1010.8  1009.8  1007.8  1006.1  1006.7  1007.7  1007.7  1010.5  1013.6  1014.6 

1959  1014.4  1011.9  1011.8  1009.1  1007.9  1007.5  1006.9  1006.0  1007.5  1010.8  1011.4  1012.3 

1960  1013.3  1012.7  1009.8  1008.8  1007.6  1006.6  1007.5  1005.9  1007.6  1010.0  1011.8  1013.9 


MEAN 

1010.7 
1010.7 
1011.0 
1010.1 
1009.7 

1009.0 
1009.9 
1010.2 
1009.8 
1009.6 


MEAN   1013.6  1011.9  1011.1  1009.6  1008.1  1007.1  1007.4  1007.0  1008.2  1010.6  1012.3  1013.9   1010.1 
CLINO   1013.6  1011.9  1011.1  1009.6  1008.1  1007.1  1007.4  1007.0  1008.2  1010.6  1012.3  1013.9   1010.1 


TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

25 

8 

27 

1 

29 

0 

30 

4 

29 

0 

28 

3 

28 

3 

28.3 

28 

1 

27 

6 

27 

4 

1952 

26 

7 

28 

4 

29 

1 

30 

1 

29 

7 

28 

6 

28 

4 

28.1 

28 

1 

27 

6 

27 

6 

1953 

25 

9 

27 

4 

28 

9 

30 

1 

29 

3 

28 

5 

28 

4 

27.8 

28 

1 

28 

3 

26 

7 

1954 

27 

8 

27 

7 

29 

0 

30 

2 

28 

9 

29 

0 

28 

4 

28.3 

27 

6 

27 

6 

26 

1 

1955 

24 

5 

27 

1 

28 

7 

29 

6 

29 

4 

28 

5 

28 

5 

28.3 

27 

9 

27 

6 

25 

=. 

1956 

24 

8 

27 

9 

29 

6 

29 

4 

28 

8 

28 

7 

28 

2 

28.1 

27 

7 

27 

6 

25 

4 

1957 

26 

1 

27 

0 

28 

.9 

30 

0 

30 

8 

28 

9 

28 

5 

28.0 

27 

7 

27 

4 

27 

5 

1958 

26 

8 

27 

1 

29 

.6 

30 

9 

31 

5 

29 

9 

28 

,7 

28.3 

27 

8 

27 

5 

26 

1 

1959 

25 

.9 

28 

6 

28 

,7 

30 

7 

29 

7 

29 

7 

27 

.9 

28.3 

27 

9 

27 

6 

27 

5 

1960 

26 

,7 

27 

9 

30 

.0 

31 

6 

30 

4 

29 

4 

28 

8 

28.6 

28 

0 

27 

6 

27 

6 

MEAN 

26 

.1 

27 

6 

29 

.2 

30 

3 

29 

.8 

29 

0 

28 

4 

28.2 

27 

9 

27 

6 

26 

7 

CLINO 

26 

1 

27 

6 

29 

.2 

30 

.3 

29 

.8 

28 

9 

28 

,4 

28.2 

27 

9 

27 

6 

26 

7 

27.9 
28.0 
27.5 

27.6 
28.1 
28.3 
28.4 
28.4 

28.0 
28.0 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1951  4  1 

1952  10  12 

1953  36  53 

1954  1  15 

1955  T  16 

1956  2  T 

1957  1  2 

1958  36  40 

1959  0  39 

1960  0  0 

MEAN  9.0  17, 

CLINO  9  29 


205 

207 

229 

186 

240 

338 

67 

T 

1648 

126 

129 

179 

223 

298 

403 

21 

T 

1516 

214 

145 

366 

158 

316 

114 

115 

2 

1586 

169 

200 

309 

207 

296 

107 

T 

3 

1497 

207 

103 

245 

190 

485 

165 

43 

4 

1515 

123 

169 

130 

194 

365 

189 

115 

0 

1371 

36 

244 

165 

303 

448 

490 

69 

0 

1957 

37 

175 

168 

317 

279 

229 

12 

0 

1299 

219 

139 

240 

103 

210 

225 

21 

T 

1278 

112 

79 

127 

244 

500 

44  3 

94 

10 

1645 

144.8 

159.0 

215.8 

212.5 

343.7 

270.3 

55.7 

1.9 

1531 

166 

171 

178 

191 

306 

255 

57 

7 

1492 
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WMO  48480   12  37N  102  07E 


STATION  PRESSURE  MB 


YEAR 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 

1960 


1012.7  1010.3  1011.5  1009.7  1008.8  1007.9  1008.4  1008.1  1009.4  1010.4  1010.8  1012.9 

1013.5  1011.1  1010.2  1010.4  1008.4  1007.8  1007.9  1007.5  1008.9  1009.2 

1010.4  1012.2  1011.4  1009.1  1008.0  1007.5  1007.5  1006.9  1007.8  1011.0  1011.9  1012.8 
1015.3  1010.1  1011.0  1009.6  1007.5  1006.9  1007.7  1007.8  1008.5  1009.9  1010.5  1012.6 

1011.5  1010.7  1011.1  1008.7  1007.8  1008.1  1007.7  1006.8  1007.4  1010.0  1012.4  1012.9 

1012.1  1012.0  1011.2  1010.1  1008.7  1007.2  1006.8  1006.8  1008.1  1010.3  1012.8  1011.8 

1014.2  1012.5  1011.2  1010.0  1008.0  1006.7  1007.0  1007.7  1008.0  1009.8  1012.4  1013.8 

1013.6  1011.8  1011.6  1009.4  1007.8  1007.7  1007.4  1006.5  1007.7  1010.5  1010.8  1011.6 
1013.0  1012.4  1010.1  1009.0  1007.6  1007.0  1007.6  1006.2  1007.6  1009.2  1010.9  1012.8 


MEAN 
1010.1 


1009.7 
1009.8 

1009.6 
1009.8 
1010.1 
1009.7 
1009.5 


MEAN   1012.9  1011.5  1011.0  1009.6  1008.1  1007.4  1007.6  1007.1  1008.2  1010.0  1011.6  1012.7   1009.8 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


1013. 
1014. 


1011.0  1012.2  1010.3  1009.4  1008.6  1009.1  1008.7  1010.0  1011.1  1011.5  1013.6 
1011.8  1010.9  1011.1  1009.1  1008.5  1008.6  1008.2  1009.6  1009.8 


1010.8  1012.6  1011.8  1009.5  1008.4  1007.9  1007.9  1007.3  1008.1  1011.4  1012.3  1013.3 

1015.8  1010.5  1011.4  1010.0  1008.0  1007.3  1008.1  1008.2  1008.9  1010.3  1010.9  1013.1 

1012.0  1011.1  1011.5  1009.1  1008.2  1008.5  1008.1  1007.2  1007.7  1010.4  1012.9  1013.4 

1012.6  1012.5  1011.6  1010.5  1009.1  1007.6  1007.2  1007.2  1008.7  1010.7  1013.1  1012.2 

1014.6  1012.9  1011.6  1010.4  1008.4  1007.1  1007.4  1008.1  1008.2  1010.2  1012.8  1014.2 

1014.2  1012.3  1012.0  1009.8  1008.2  1008.1  1007.8  1006.9  1008.1  1010.8  1011.2  1012.1 

1013.5  1012.8  1010.6  1009.4  1008.0  1007.4  1008.0  1006.6  1008.0  1009.6  1011.3  1013.2 

1013.4  1011.9  1011.5  1010.0  1008.5  1007.9  1008.0  1007.6  1008.6  1010.5  1012.0  1013.1 

1013.8  1011.9  1011.5  1010.0  1008.5  1007.9  1008.0  1007.6  1008.6  1010.5  1012.0  1013.1 


MEAN 
1010.7 


1010.1 
1010.2 

1010.0 
1010.3 
1010.5 
1010.1 
1009.9 

1010.3 
1010.3 


TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

25.9 

26.7 

28 

0 

28 

9 

1952 

25.8 

27.8 

27 

7 

28 

5 

1953 

26.2 

27.1 

27 

5 

28 

7 

1954 

26.9 

27.1 

28 

1 

28 

B 

1955 

25.1 

26.6 

27 

1 

27 

5 

1956 

24.3 

26.9 

27 

9 

28 

1 

1957 

25.4 

26.2 

27 

0 

28 

0 

1958 

26.5 

26.5 

27 

8 

29 

0 

1959 

25.9 

27.2 

26 

9 

28 

1 

1960 

26.4 

27.2 

28 

2 

29 

1 

MEAN 

25.8 

26.9 

27 

6 

28 

5 

CLINO 

25.8 

26.9 

27 

6 

28 

5 

28.3    27.8 


28.6    27.9 


27.3    27.2    27.0 


21 

3 

26 

9 

26 

9 

27 

2 

27 

1 

26 

7 

27 

7 

27 

4 

26.9    27.4 


27.0    26.7 


26.7 

24.0 

27.1 

26.3 

25.1 

27.1 

25.5 

24.9 

27.0 

25.2 

24.4 

26.8 

25.1 

26.7 


27.5    27.0    26.8    27.1    25.4 
27.2    27.0    27.1    26.2    25.2 


27.1 
27.1 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FE 

1951  43  1 

1952  2  1 

1953  4  10 

1954  32  1 

1955  0 

1956  21  5 

1957  1  8 

1958  38  2 

1959  0  1 

1960  1  1 

MEAN  14.2  3 

CLINO  21  3 


223 

302 

469 

555 

283 

517 

391 

74 

128 

183 

401 

475 

538 

747 

735 

79 

126 

497 

676 

809 

494 

412 

115 

303 

112 

306 

571 

353 

976 

896 

163 

21 

137 

387 

982 

285 

663 

548 

286 

165 

192 

543 

429 

398 

349 

660 

200 

91 

107 

161 

426 

461 

590 

939 

524 

47 

21 

386 

399 

374 

789 

499 

213 

0 

118 

137 

415 

854 

526 

389 

232 

43 

37 

482 

399 

746 

593 

599 

757 

100 

120.1 

338.4 

516.7 

531.0 

580.1 

620.6 

361.6 

92 

142 

352 

508 

557 

501 

558 

268 

81 

TOTAL 

2901 
3396 
3638 
3546 
3567 

2990 
3450 
2784 
2980 
3794 

3304.6 
3098 


ASIA 


CHIANG  MAI  THAILAND  WMO  48327   18  47N   98  59E   313  M 

NOTES  ON  PAGE  535 

STATION  PRESSURE  MB 


1951 

979 

7 

976 

9 

975 

6 

973 

1 

973 

8 

973 

3 

972 

5 

971 

3 

974 

6 

976 

5 

978 

8 

980. 

9 

975 

6 

1952 

980 

3 

977 

0 

975 

8 

975 

5 

973 

0 

971 

9 

970 

8 

970 

9 

973 

8 

976 

0 

977 

9 

982 

1 

975 

4 

1953 

979 

6 

979 

6 

976 

0 

974 

8 

973 

1 

971 

0 

972 

0 

971 

1 

973 

7 

976 

9 

978 

8 

980 

7 

975 

6 

1954 

977 

2 

977 

4 

977 

1 

973 

3 

972 

1 

970 

9 

971 

3 

970 

3 

972 

0 

977 

2 

978 

7 

980 

5 

974 

8 

1955 

982 

7 

975 

4 

975 

7 

974 

6 

972 

2 

971 

9 

971 

2 

971 

8 

974 

0 

977 

1 

978 

6 

980 

1 

975 

4 

1956 

977 

7 

976 

1 

975 

5 

973 

6 

972 

0 

972 

0 

971 

6 

970 

7 

972 

3 

977 

9 

980 

1 

979 

9 

975 

0 

1957 

977 

8 

976 

9 

975 

5 

974 

2 

972 

4 

970 

2 

970 

4 

970 

4 

972 

7 

976 

3 

979 

1 

978 

8 

974 

6 

1958 

980 

3 

977 

3 

975 

3 

974 

6 

972 

3 

969 

7 

969 

,7 

971 

9 

972 

.1 

976 

4 

980 

0 

981 

1 

975 

1 

1959 

977 

8 

976 

5 

976 

2 

973 

4 

972 

.3 

971 

.2 

970 

,4 

969 

1 

971 

.8 

976 

7 

977 

5 

978 

2 

974 

3 

1960 

978 

,9 

978 

.1 

974 

5 

972 

,9 

970 

.0 

970 

4 

971 

.2 

969 

0 

972 

.2 

976 

1 

977 

.8 

979 

6 

974 

.2 

MEAN  979.2   977.1   975.7   974.0   972.3   971.3   971.1   970.7   972.9   976.7   978.7   980.2  975.0 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1951  1017.0  1014.1  1012.8  1009.9  1009.6  1006.6  1008.2  1007.0  1010.2  1012.4  1015.2  1017.6  1011.7 

1952  1017.3  1013.9  1012.4  1011.8  1008.8  1006.9  1006.4  1006.6  1009.1  1012.0  1014.3  1019.2  1011.6 

1953  1016.6  1016.4  1012.7  1010.9  1008.9  1006.6  1007.7  1006.8  1009.4  1013.0  1015.2  1017.7  1011.8 

1954  1014.6  1014.4  1013.7  1009.4  1008.2  1006.6  1007.1  1006.1  1007.8  1013.4  1015.2  1017.1  1011.1 

1955  1020.2  1012.6  1012.5  1010.9  1008.0  1006.0  1007.0  1007.6  1009.9  1013.2  1015.1  1017.8  1011.7 

1956  1015.1  1013.1  1012.3  1009.6  1007.7  1007.8  1007.4  1006.2  1008.0  1013.8  1016.6  1016.8  1011.2 

1957  1014.8  1013.9  1011.9  1010.0  1007.9  1005.6  1005.9  1005.9  1008.4  1012.5  1015.4  1015.6  1010.7 

1958  1017.2  1014.1  1011.5  1010.4  1007.8  1005.0  1005.1  1007.5  1007.7  1012.1  1016.4  1018.2  1011.1 

1959  1016.4  1013.5  1012.5  1009.0  1007.8  1006.7  1005.8  1004.5  1007.4  1012.7  1013.8  1014.6  1010.4 

1960  1015.6  1014.8  1010.9  1008.6  1007.0  1005.4  1006.7  1004.4  1007.8  1011.8  1014.0  1016.3  1010.3 

MEAN  1016.5  1014.1  1012.3  1010.1  1008.2  1006.3  1006.7  1006.3  1008.6  1012.7  1015.1  1017.1  1011.2 

CLINO  1016.5  1014.1  1012.3  1010.1  1008.2  1006.3  1006.7  1006.2  1008.6  1012.7  1015.1  1017.1  1011.1 

TEMPERATURE  DEG  C 


24.7 
24.7 


1952 

- 

24 

1 

25 

1 

27 

6 

29 

0 

27 

6 

1953 

21 

6 

23 

1 

25 

4 

28 

4 

27 

7 

27 

7 

1954 

21 

4 

23 

4 

25 

7 

28 

9 

27 

6 

27 

9 

1955 

20 

2 

22 

5 

25 

0 

27 

5 

28 

4 

27 

2 

1956 

19 

9 

22 

9 

26 

0 

28 

9 

27 

8 

27 

6 

1957 

21 

.3 

22 

0 

26 

2 

29 

4 

29 

7 

28 

0 

1958 

21 

,9 

23 

3 

27 

8 

29 

5 

30 

1 

28 

,4 

1959 

21 

7 

23 

2 

26 

6 

30 

4 

29 

2 

28 

4 

1960 

22 

0 

23 

3 

25 

8 

30 

3 

29 

3 

28 

5 

MEAN 

21 

,3 

23 

.1 

26 

.0 

29 

0 

28 

8 

27 

.9 

CLINO 

21 

.3 

23 

,1 

23 

.4 

29 

.0 

28 

.8 

27 

,9 

23.5    19.6 


.4    27.0  26.8    26.2  24.4  21.4     25.8 

.4    27.0  26.8  26.2  24.4  21.5     25.6 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1951  59       0      23  42  145  191  260  163  297  217  65  14  1476 

1952  0       0      68  27  176  200  256  233  235  135  34       T  1364 

1953  20      89       0  122  214  347  200  189  474  291  83       3  2032 

1954  0       9      25  40  272      39  54  302  288  154  19       5  1207 

1955  1       9      66  123  154  202  156  173  225  101  50       0  1260 

1956  0      18       0  18  326  136  223  220  328      50  5       2  1326 

1957  0       10  102      66  281  158  249  208      86  T       0  1151 

1958  32       0      33  20  150  144  164  215  212  159  1       T  1130 

1959  15       0      17  36  127      95  165  189  291      20  2       2      959 

1960  38       0       6  6  167  143  246  218  283  118  29  85  1339 

MEAN     16.5    12.6    23.8  53.6  179.7  177.8  188.2  215.1  284.1  133.1  28.8  11.1  1324.4 

CLINO      7      12      15  49  144  146  188  231  289  126  39  10  1254 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


CHUMPHON 

NOTES  ON  PAGE  535 


WMO  48517   10  27N   99  15E 


STATION  PRESSURE  MB 


YEAR 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 

1960 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1011.4  1009.4  1010.5  1008.9  1008.3  1007.6  1008.4  1008.6  1009.1  1010.2  1010.2  1011.7 

1012.1  1010.0  1009.4  1009.6  1008.0  1007.8  1008.1  1007.7  1009.0  1008.8  1009.7  1013.5 

1011.6  1012.4  1010.3  1009.3  1008.6  1007.3  1008.4  1008.4  1009.8  1009.8  1009.9  1011.7 

1009.6  1010.9  1010.3  1008.6  1007.3  1007.1  1007.2  1007.1  1007.9  1010.1  1010.9  1010.9 

1013.6  1009.0  1010.0  1008.4  1006.9  1007.0  1007.6  1007.4  1008.1  1008.8  1009.1  1011.3 


1010.2  1009.4  1009.8  1007 

1011.0  1011.3  1010.4  1009 

1012.9  1011.6  1010.8  1009.7  1008 

1012.8  1011.5  1010.8  1009.0  1007 

1010.7  1010.2  1008.8  1007.8  1007 


1007.0  1007.8  1007.7  1007.0  1007.2  1009. 

1008.1  1007.5  1007.4  1007.7  1008.8  1010. 
1007.2  1007.6  1007.9  1008.4  1009. 
1007.8  1007.7  1007.2  1008.1  1010. 
1007.7  1007.5  1007.2  1007.8  1009. 


1011.0  1011.6 
1011.8  1010.8 
1011.6  1012.9 

1010.1  1010.9 
1009.4  1010.6 


MEAN 

1009.5 
1009.5 
1009.8 
1009.0 
1008.9 

1008.8 
1009.6 
1009.9 
1009.5 
1008.7 


MEAN   1011.6  1010.6  1010.1  1008.8  1007.7  1007.5  1007.8  1007.6  1008.4  1009.7  1010.4  1011.6   1009.3 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


1012.0  1010.0  1011.2  1009. 
1012.7  1010.7  1010.1  1010. 
1012.3  1013.0  1010.9  1010. 
1010.3  1011.5  1011.1  1009. 
1014.3  1009.6  1010.7  1009. 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1009.0  1008.3  1009.1  1009.3  1009.8  1010.9  1010.9  1012.4 

1008.7  1008.5  1008.7  1008.4  1009.7  1009.5  1010.3  1014.1 

1009.2  1008.0  1009.0  1009.0  1009.4  1010.5  1010.5  1012.4 

1008.0  1007.8  1008.0  1007.8  1008.5  1010.8  1011.6  1011.6 

1007.6  1007.6  1008.2  1008.0  1008.8  1009.5  1009.8  1012.0 


1013.5  1012. 
1012.7  1012. 


1011.5  1009. 
1010.4  1009. 


1008. 
1008. 


1012. 
1012. 


1011.4  1010.9  1009. 
1011.4  1010.9  1009. 


1008.4  1007.8  1008.8  1010.8  1010. 
1008.4  1007.5  1008.6  1010.5  1011. 


1011.6 
1012.8 


1008.4  1008.1  1008.5  1008.3  1009.0  1010.4  1011.1  1012. 
1008.4  1008.2  1008.5  1008.3  1009.0  1010.4  1011.1  1012. 


MEAN 

1010.2 
1010.1 
1010.4 
1009.7 
1009.6 


1010.9  1010.2  1010.5  1008.1  1007.7  1008.4  1008.3  1007.7  1007.9  1009.9  1011.7  1012.3  1009.5 
1011.6  1012.0  1011.0  1009.7  1008.7  1008.1  1008.1  1008.4  1009.5  1011.4  1012.5  1011.5  1010.2 
1013.6  1012.2  1011.4  1010.4  1008.7  1007.8  1008.4  1008.6  1009.1  1010.4  1012.2  1013.6   1010.5 


1010.1 
1010.0 


1010.0 
1010.0 


TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

24 

7 

25 

8 

26.6 

28. 

1 

27 

9 

27 

7 

27 

1 

27.4 

1952 

25 

3 

26 

5 

27.3 

28. 

1 

28 

4 

27 

4 

27 

5 

26.6 

1953 

25 

0 

26 

2 

27.0 

28 

3 

27 

9 

27 

8 

27 

1 

27.8 

1954 

26 

1 

25 

9 

27.6 

29 

1 

28 

4 

27 

8 

27 

5 

27.1 

1955 

23 

4 

25 

3 

26.6 

28 

1 

28 

0 

26 

9 

27 

4 

27.3 

1956 

23 

8 

25 

8 

27.1 

28 

2 

27 

9 

27 

2 

26 

9 

27.3 

1957 

24 

3 

25 

6 

27.2 

29 

3 

29 

0 

28 

4 

27 

6 

27.2 

1958 

25 

9 

26 

5 

27.7 

28 

7 

29 

5 

27 

4 

27 

4 

27.1 

1959 

25 

0 

26 

3 

27.2 

28 

5 

28 

2 

28 

2 

26 

9 

27.1 

1960 

25 

5 

26 

1 

27.8 

28 

9 

28 

4 

27 

6 

27 

7 

27.8 

MEAN 

24 

,9 

26 

0 

27.2 

28 

5 

28 

.4 

27 

6 

27 

3 

27.3 

CLINO 

24 

,9 

26 

0 

27.2 

28 

5 

28 

3 

27 

6 

27 

3 

27.3 

27.0    26.2 


26.8 
26.8 


26.8 
26.8 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1951  125  84 

1952  50  46 

1953  430  123 

1954  69  72 

1955  134  114 


1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


93 


99 

133 

138 

267 

164 

145 

165 

198 

383 

1939 

66 

221 

171 

100 

264 

109 

272 

460 

198 

2100 

40 

266 

159 

287 

121 

98 

453 

300 

24 

2329 

100 

146 

227 

146 

210 

312 

428 

25 

236 

2038 

92 

266 

286 

91 

122 

174 

460 

615 

33 

2390 

196 

190 

150 

212 

143 

158 

568 

449 

61 

2298 

14 

79 

95 

185 

120 

209 

270 

148 

34 

1320 

50 

129 

159 

156 

258 

74 

293 

247 

56 

1575 

131 

148 

131 

308 

138 

160 

586 

218 

146 

2112 

60 

161 

163 

285 

232 

136 

279 

197 

68 

1821 

84.8 

173.9 

167.9 

203.7 

177.2 

157.5 

377.4 

285.7 

123.9 

1992 

122 

161 

161 

192 

172 

172 

318 

327 

192 

2033 

ASIA 


NAKHON  RATCHASIMA 
NOTES  ON  PAGE  535 


WMO  48431   14  58N  102  07E   181  M 


STATION  PRESSURE  MB 


1951 

992 

7 

989 

2 

990 

0 

987 

9 

987 

2 

985 

5 

986 

6 

985 

3 

987 

8 

989 

4 

991 

2 

993 

7 

988 

9 

1952 

993 

4 

990 

3 

988 

7 

988 

9 

986 

9 

985 

6 

985 

3 

985 

2 

986 

9 

988 

5 

990 

9 

995 

5 

988 

4 

1953 

993 

3 

993 

2 

989 

6 

989 

0 

987 

2 

985 

6 

986 

6 

985 

8 

987 

3 

990 

0 

991 

8 

993 

8 

989 

4 

1954 

990 

4 

991 

2 

991 

2 

987 

7 

986 

7 

985 

6 

985 

5 

985 

1 

986 

3 

991 

6 

993 

1 

995 

0 

989 

1 

1955 

998 

0 

989 

9 

990 

4 

989 

2 

987 

1 

985 

8 

986 

6 

987 

0 

988 

0 

990 

8 

992 

3 

993 

5 

989 

9 

1956 

992 

2 

989 

8 

990 

.0 

988 

0 

986 

4 

986 

8 

986 

6 

985 

4 

986 

3 

991 

2 

994 

1 

994 

9 

989 

3 

1957 

992 

9 

992 

0 

990 

,9 

989 

5 

987 

7 

985 

9 

985 

9 

985 

5 

987 

6 

990 

8 

993 

7 

993 

2 

989 

6 

1958 

995 

3 

993 

1 

990 

5 

989 

4 

987 

4 

985 

3 

985 

6 

986 

8 

986 

6 

990 

8 

994 

5 

995 

0 

990 

0 

1959 

995 

.1 

991 

5 

992 

0 

988 

6 

987 

5 

986 

5 

985 

,9 

984 

4 

986 

3 

990 

6 

991 

6 

992 

7 

989 

4 

1960 

993 

5 

993 

3 

988 

8 

988 

.0 

986 

5 

985 

0 

986 

.1 

984 

0 

986 

.6 

989 

.6 

991 

7 

994 

,5 

989 

•  0 

993.7      991.4       990.2       988.6       987.1       985.8       986.1       985.5       987.0       990.3       992.5       994.2 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1956  1014.8  1011.6  1011.6  1009.6  1008.2  1008.4  1008.1  1007.0  1007.9  1012.9  1016.2  1017.2 

1957  1015.1  1014.0  1012.6  1011.1  1009.2  1007.4  1007.4  1007.0  1009.2  1012.5  1015.6  1015.2 

1958  1017.5  1015.0  1012.1  1010.9  1008.8  1006.8  1007.1  1008.4  1008.2  1012.5  1016.5  1018.1 

1959  1017.5  1013.4  1013.8  1010.1  1008.9  1008.0  1007.4  1006.0  1007.9  1012.3  1013.4  1014.6 

1960  1015.6  1015.4  1010.4  1009.5  1008.0  1006.5  1007.6  1005.6  1008.2  1011.2  1013.5  1016.5 


MEAN   1015.9  1013.3  1012.0  1010.2  1008.6  1007.3  1007.6  1007.0  1008.6  1012.0 
CL1NO   1015.9  1013.3  1012.0  1010.2  1008.6  1007.3  1007.6  1007.0  1008.6  1012.0 


1014. 
1014. 


1016.4 
1016.4 


1011.1 
1011.4 
1011.8 
1011.1 
1010.7 

1011.1 
1011.1 


TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

23 

3 

26 

3 

29 

1 

1952 

24 

0 

27 

8 

28 

6 

1953 

23 

9 

25 

8 

28 

3 

1954 

25 

8 

26 

0 

27 

1 

1955 

20 

9 

26 

8 

29 

2 

1956 

22 

0 

27 

4 

29 

5 

1957 

23 

5 

26 

2 

28 

1 

1958 

24 

3 

25 

7 

30 

5 

1959 

22 

6 

27 

6 

27 

2 

1960 

23 

8 

24 

9 

30 

,2 

MEAN 

23 

4 

26 

5 

28 

8 

CLINO 

23 

4 

26 

5 

28 

8 

29 

0 

28 

0 

28 

1 

29 

3 

28 

2 

27 

9 

28 

7 

28 

4 

28 

3 

29 

5 

29 

0 

28 

9 

29 

2 

28 

0 

28 

1 

28 

5 

28 

5 

27 

7 

30 

4 

29 

0 

28 

6 

30 

8 

29 

2 

28 

1 

29 

8 

30 

1 

27 

8 

30 

2 

28 

9 

28 

3 

29 

5 

28 

7 

28 

2 

2  9 

5 

28 

7 

28 

2 

21.4 
22.8 


26.4 

26.4 
27.2 
27.1 
27.3 
27.3 


24.5 
24.3 


PRECIPITATION  MM 


YEAR 


JAN 


1951  5 

1952  0 

1953  12 

1954  28 

1955  0 

1956  0 


MAY 


150 


JUN 


157 


JUL 


256 


231 

350  99  76 

133  81  199 

237  83  132 

147  242  122 


263 


AUG 


130 


160 


SEP 


166 


OCT 


201  347 

129  309 

98     400  125 

187     256  70 

59     316  58 


156 


TOTAL 

1361 
1195 
13  34 
1192 
1314 

1262 


1959 
1960 


MEAN 
CLINO 


91 

106 

152 

111 

566 

235 

54 

101 

109 

98 

243 

296 

158.4 

109 

4 

167. 

3 

125.4 

284.6 

201 

157 

111 

132 

139 

244 

171 

1401 
1006 


1243. 
1162 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


NAKHON  SAWAN 
NOTES  ON  PAGE  535 


WMO  48400   15  48N  100  10E    28  M 


STATION  PRESSURE  MB 


YEAR 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1011.4  1007.8  1008. 
1012.1  1008.5  1007, 
1011.9  1011.6  1008, 
1009.1  1009.8  1009, 
1015.6  1007.8  1008, 


1005.8  1005. 

1007.4  1004. 

1007.8  1005. 

1006.0  1005. 


1003.3  1004.7  1003.5  1005.8  1007.6  1009.9  1012.5 

1003.8  1003.1  1003.5  1005.3  1007.2  1009.3  1014.2 

1003.8  1004.8  1004.2  1006.0  1008.9  1010.7  1012.7 

1004.0  1004.2  1003.5  1005.0  1009.6  1010.8  1012.7 


4  1006.9  1004.8  1003.1  1004.3  1004.7  1006.1  1009.0  1010.6  1012.3 


1010.4  1008.3  1008.0  1006.1  1004.8  1005.1  1003.9  1003.0  1004.2  1009.2  1012.0  1012.2 

1010.0  1009.4  1008.1  1006.6  1004.7  1003.0  1003.2  1002.9  1005.0  1008.4  1011.2  1010.9 

1012.6  1010.1  1007.9  1006.9  1004.7  1002.4  1002.7  1004.3  1004.4  1008.3  1011.9  1013.2 

1012.2  1009.0  1009.0  1005.3  1004.9  1004.1  1003.2  1002.2  1004.1  1008.3  1008.2  1009.2 

1009.9  1009.4  1005.4  1004.6  1003.4  1002.0  1003.0  1001.1  1003.5  1006.8  1009.0  1011.3 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


MEAN 

1007.1 
1007.2 
1008.0 
1007.4 
1007.8 

1007.3 
1007.0 
1007.5 
1006.6 
1005.8 


MEAN   1011.5  1009.2  1008.0  1006.3  1004.8  1003.5  1003.7  1003.3  1004.9  1008.3  1010.4  1012.1   1007.2 


1951  1015.4  1011.8  1012.1  1009.8  1009.1  1007.3  1008.7  1007.5  1009.8  1011.6  1014.0  1016.5 

1952  1016.1  1012.6  1011.4  1011.4  1008.7  1007.8  1007.1  1007.5  1009.3  1011.2  1013.3  1018.2 

1953  1015.9  1015.6  1012.3  1011.8  1009.6  1007.8  1008.8  1008.2  1010.0  1012.9  1014.7  1016.7 

1954  1013.1  1013.8  1013.5  1010.0  1009.0  1008.0  1008.2  1007.5  1008.6  1013.6  1014.8  1016.7 

1955  1019.6  1011.8  1012.4  1010.4  1008.8  1007.1  1008.3  1008.7  1010.1  1013.0  1014.6  1016.3 


MEAN 

1011.1 
1011.2 
1012.0 
1011.4 
1011.8 


1956       1014.4    1012.3    1012.0    1010.1    1008.8    1009.1    1007.9    1007.0    1008.2    1013.2    1016.0    1016.2       1QH.3 


1957  1014.0  1013.4  1012.1  1010.6  1008.7  1007. 

1958  1016.6  1014.1  1011.9  1010.9  1008.7  1006. 

1959  1016.2  1013.0  1013.0  1009.3  1009.0  1008. 

1960  1013.9  1013.4  1009.4  1008.6  1007.4  1006. 


1007.2  1006.9  1009.0  1012.4  1015.2  1014.9  1011.0 

1006.7  1008.3  1008.4  1012.3  1015.9  1017.2  1011.5 

1008.1  1012.3  1012.2  1013.2  1010.7 

1007.5  1010.9  1013.0  1015.2  1009.8 


1007.2  1006. 
1007.0  1005.1 


MEAN       1015.5    1013.2    1012.0    1010.3    1008.8    1007.5    1007.7    1007.3    1008.9    1012.3    1014.4    1016.1       loH.2 
CLINO      1015.5    1012.8    1012.0    1010.3    1008.8    1007.4    1007.7    1007.3    1008.9    1012.3    1014.4   1016.1       1011.1 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

24 

8 

1952 

25 

8 

1953 

25 

3 

1954 

26 

8 

1955 

22 

9 

1956 

23 

0 

1957 

24 

5 

1958 

25 

6 

1959 

25 

3 

1960 

25 

9 

MEAN 

25 

0 

CLINO 

25 

>0 

29.4    28.9 


32.2    29.7 


28 

7 

28 

8 

28.9 

28 

7 

28 

1 

27.6 

25 

0 

28 

5 

30 

3 

29 

1 

28.3 

28 

0 

27 

8 

27.0 

23 

4 

28 

5 

29 

4 

29 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

29 

1 

- 

28.6 

27 

7 

27 

6 

26.0 

23 

6 

- 

28 

4 

28 

4 

28.1 

27 

8 

27 

6 

24.8 

22 

5 

27 

2 

28 

4 

28 

1 

27.7 

27 

5 

27 

0 

24.6 

21 

8 

27 

1 

29 

8 

29 

1 

28.9 

28 

2 

27 

6 

26.6 

25 

4 

28 

2 

30 

2 

29 

4 

28.5 

28 

3 

28 

0 

25.5 

23 

5 

28 

4 

30 

3 

28 

5 

28.4 

27 

9 

28 

1 

27.3 

26 

9 

28 

6 

29 

7 

28 

8 

28.9 

28 

5 

27 

6 

27.3 

24 

2 

28 

7 

28.1 
28.1 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1951  9  9 

1952  0  0 

1953  38  244 

1954  4  0 

1955  0  0 

1956  0  6 

1957  29  26 

1958  21  10 

1959  0  71 

1960  1  T 

MEAN  10.2  36. 

CLINO  5  33 


261 

60 

218 

182 

82 

66 

209 

112 

284 

144 

JUL 


195 


AUG 


129 


SEP 


250 


OCT 


212  134  271  319 

90  114  246  376 

186  184  362  160 

51  190  332  30 

244  180  264  29 


169 


1  10 

52 

217 

184 

300 

20 

64 

154 

163 

122 

173 

144 

151 

7 

117 

9 

152 

6 

159.2 

276.8 

142 

137 

141 

148 

179 

274 

151 

TOTAL 

1449 

1348 

1462 

954 

1314 

1359 


1120 
887 


1191. 
1188 


ASIA 


PHITSANULOK 
NOTES  ON  PAGE  535 


WMO  48378   16  50N  100  16E    50  M 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1951  _____  1001.3  1002.4  1001.2  1003.7  1005.4  1007.3  1009.6 

1952  1009.2  1005.5  1004.6  1004.8  1002.5  1000.8  1000.5  1000.5  1002.4  1004.6  1006.9  1011.2  1004.5 

1953  1008.9  1008.8  1005.4  1004.6  1002.8  1000.9  1002.0  1001.2  1003.0  1006.1  1007.9  1010.0  1005.1 

1954  1005.9  1006.8  1006.4  1003.0  1002.0  1001.0  1001.3  1000.4  1001.6  1006.7  1008.1  1009.7  1004.4 

1955  1012.3  1004.5  1005.5  1004.3  1001.9  1000.5  1001.5  1001.9  1003.5  1006.4  1007.8  1009.4  1005.0 

1956  1007.5  1005.4  1005.3  1003.5  1002.1  1002.3  1001.8  1000.8  1002.0  1007.1  1009.9  1010.0  1004.8 

1957  1007.6  1007.1  1006.0  1004.6  1002.7  1000.9  1001.1  1000.9  1003.0  1006.3  1009.0  1008.5  1004.8 

1958  1010.2  1007.8  1005.6  1004.7  1002.6  1000.3  1000.6  1002.2  1002.1  1006.1  1009.9  1010.7  1005.2 

1959  1009.9  1006.8  1006.8  1004.0  1002.7  1001.7  1001.1   999.8  1002.1  1006.9  1007.4  1008.1  1004.8 

1960  1008.8  1008.2  1004.4  1003.3  1002.0  1000.7  1001.8   999.8  1002.4  1005.9  1007.7  1009.9  1004.6 

MEAN  1008.9  1006.8  1005.6  1004.1  1002.4  1001.0  1001.4  1000.9  1002.6  1006.2  1008.2  1009.7  1004.8 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR    JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


-----  1007.0  1008.1  1006.9  1009.4 

1015.0  1011.3  1010.5  1010.6  1008.2  1006.6  1006.2  1006.2  1009.1 

1014.8  1014.6  1011.2  1010.3  1008.6  1006.7  1007.7  1006.9  1008.7 

1011.8  1012.6  1012.2  1008.8  1007.7  1006.8  1007.0  1006.1  1007.3 


1011.1  1013.0  1015. 
1010.4  1012.7  1017. 
1011.9  1013.7  1015. 
1012.4  1013.9  1015. 


1018.7  1010.7  1011.3  1010.0  1007.6  1006.2  1007.2  1007.7  1009.2  1012.1  1013.7  1015.3 

1013.3  1011.2  1011.0  1009.2  1007.9  1008.0  1007.5  1006.5  1007.7  1012.9  1015.8  1015.8 

1013.4  1012.9  1011.8  1010.3  1008.4  1006.6  1006.8  1006.5  1008.7  1012.0  1014.9  1014.3 
1016.1  1013.6  1011.4  1010.4  1008.3  1006.0  1006.3  1008.0  1007.9  1011.9  1015.7  1016.6 

1015.8  1012.6  1012.6  1009.7  1008.4  1007.4  1006.8  1005.6  1007.9  1012.7  1013.2  1014.0 

1014.7  1014.1  1010.2  1009.0  1007.7  1006.4  1007.6  1005.5  1008.2  1011.6  1013.5  1015.8 

1014.8  1012.6  1011.4  1009.8  1008.1  1006.8  1007.1  1006.6  1008.4  1011.9  1014.0  1015.6 
1014.8  1012.6  1011.3  1009.8  1008.1  1006.8  1007.1  1006.8  1008.1  1011.9  1014.0  1015.6 


1010.3 
1010.9 
1010.2 
1010.8 

1010.6 
1010.6 
1011.0 
1010.6 
1010.4 

1010.6 
1010.6 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 

24.5 

26.3 

1952 

25.5 

28.3 

1953 

25.4 

25.6 

1954 

26.0 

26.7 

1955 

V-  .4 

26.2 

1956 

23.2 

26.7 

1957 

24.6 

25.7 

1958 

25.2 

26.9 

1959 

24.4 

27.3 

1960 

25.6 

26.9 

MEAN 

24.7 

26.7 

CLINO 

24.7 

26.8 

30, 

.2 

28, 

,8 

28. 

,6 

28, 

,7 

28. 

,9 

28, 

,0 

27, 

,7 

30, 

•  8 

29, 

,2 

28, 

,4 

28, 

,1 

28, 

,0 

28, 

,5 

27, 

,4 

29, 

•  9 

29, 

,0 

28, 

,7 

28. 

,0 

28, 

,8 

28, 

,3 

26, 

.1 

30, 

.1 

29, 

,1 

28, 

,6 

28, 

,1 

27, 

.9 

27, 

,4 

26, 

•  0 

29, 

.6 

27, 

,9 

28, 

,4 

27, 

,7 

28, 

,0 

27, 

,6 

25, 

,4 

28 

,7 

28, 

,4 

27, 

,9 

27, 

,7 

27, 

,9 

27, 

,5 

25, 

.0 

31 

.6 

29, 

,7 

28, 

,9 

29, 

,0 

28, 

,4 

28, 

,3 

27, 

.2 

31, 

.1 

29, 

,4 

28, 

,4 

28, 

,7 

28, 

.5 

28, 

,4 

25, 

.7 

29 

■  9 

29, 

.8 

28, 

,4 

28, 

,2 

27, 

.9 

28, 

,3 

27, 

.6 

30 

.8 

29, 

,4 

28, 

,8 

28, 

,6 

28, 

.5 

28, 

,2 

27, 

,8 

30, 

.3 

29, 

.1 

28, 

.5 

28, 

,3 

28, 

,3 

28, 

.1 

26, 

,6 

30, 

.3 

29, 

•  1 

28, 

.5 

28, 

,3 

28, 

.3 

28, 

,1 

26, 

.6 

27.8 
27.8 
27.0 

27.2 
28.2 
28.1 
28.2 
28.5 

27.9 
27.9 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1951  6  0 

1952  0  0 

1953  50  18 

1954  7  27 

1955  0  13 

1956  0  83 

1957  0  0 

1958  11  2 

1959  8  2 

1960  1  1 

MEAN  8.3  14, 

CLINO  7  24 


142 
102 


APR 


90 


MAY 


350 


JUN 


30  202  177 

2  189  124 

135  61  280 

6  129  161 

118  221  281 


101 


145 
140 
139 

175 


AUG 


197 


SEP 


197 


OCT 


60  318  297 

160  189  156 

136  244  167 

320  280  179 

432  200  51 


127 


143 

110 

116 

148 

259 

54 

157 

195 

266 

234 

262 

95 

270 

88 

192 

133 

327 

35 

255 

160 

197 

221 

355 

56 

197.7 

167.7 

190.0 

204.1 

263.1 

121. 

7 

160 

179 

206 

226 

275 

133 

TOTAL 

1295 
1047 
1314 
1308 
1480 

1630 
1026 
1375 
1270 

1302 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


PRACHUAP  KHIRIKHAN 
NOTES  ON  PAGE  535 


WMO  48500   11  48N   99  48E 


STATION  PRESSURE  MB 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1951  1011.8  1009.6  1010.7  1008.8  1008.0  1007.4  1008.0  1007.8  1008.7  1010.0  1010.5  1012.2 

1952  1012.7  1010.3  1009.5  1009.6  1007.6  1007.3  1007.6  1007.2  1008.6  1008.7  1010.1  1014.2 

1953  1012.1  1012.8  1010.5  1009.6  1008.5  1007.2  1008.1  1008.1  1008.5  1010.2  1010.8  1012.4 

1954  1010.0  1011.3  1010.6  1008.4  1007.1  1007.0  1007.1  1006.5  1007.3  1010.5  1011.5  1012.0 

1955  1014.7  1009.4  1010.4  1008.8  1007.0  1006.7  1007.6  1007.5  1008.4  1009.6  1010.2  1012.2 

1956  1010.9  1010.1  1010.4  1008.1  1007.3  1007.7  1007.8  1006.9  1007.4  1010.1  1012.1  1012.8 

1957  1011.9  1012.0  1011.2  1010.0  1008.6  1007.5  1007.2  1007.4  1008.6  1010.9  1012.7  1011.8 

1958  1014.1  1012.4  1011.0  1010.0  1008.0  1007.1  1007.5  1007.9  1008.3  1009.9  1012.3  1013.6 

1959  1013.5  1011.4  1011.4  1009.2  1008.0  1007.8  1007.6  1007.0  1008.1  1010.4  1010.6  1011.4 

1960  1012.6  1012.1  1009.9  1008.8  1007.6  1007.5  1007.8  1006.8  1007.8  1009.9  1010.9  1012.8 


MEAN 

1009.5 
1009.5 
1009.9 
1009.1 
1009.4 

1009.3 
1010.0 
1010.2 
1009.7 
1009.5 


MEAN   1012.4  1011.1  1010.6  1009.1  1007.8  1007.3  1007.6  1007.3  1008.2  1010.0  1011.2  1012.5   1009.6 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1012.8  1010.2  1011.3  1009.4  1008.7  1008.1  1008.7  1008.5  1009.4  1010.6  1011.1  1012.9 

1013.3  1010.9  1010.1  1010.3  1008.2  1008.0  1008.2  1007.9  1009.3  1009.4  1010.8  1014.9 

1012.8  1013.5  1011.1  1010.2  1009.1  1007.9  1008.8  1008.7  1009.2  1010.8  1011.4  1013.1 

1010.7  1012.0  1011.3  1009.1  1007.8  1007.7  1007.8  1007.2  1008.0  1011.1  1012.1  1012.6 

1015.3  1010.1  1011.1  1009.5  1007.6  1007.3  1008.3  1008.2  1009.1  1010.3  1010.8  1012.9 


1011.6  1010.7  1011.1  1008. 
1012.4  1012.7  1011.8  1010. 

1014.7  1013.1  1011.7  1010. 
1014.1  1012.4  1012.0  1009. 


1007.9  1008.4  1008.5  1007.5  1008.1  1010.8  1012.7  1013.5 

1009.3  1008.1  1007.9  1008.1  1009.3  1011.6  1013.4  1012.5 

1008.4  1007.7  1008.1  1008.6  1008.9  1010.6  1013.0  1014.3 
1008.7  1008.5  1008.3  1007.7  1008.7  1011.1  1011.3  1012.1 


1013.2  1012.8  1010.6  1009.4  1008.3  1008.2  1008.5  1007.5  1008.5  1010.5  1011.6  1013.5 


1013.1  1011.8  1011.2  1009.8  1008.4  1008.0  1008.3  1008. 
1013.1  1011.8  1011.2  1009.8  1008.4  1008.0  1008.3  1008. 


1008. 
1008. 


1010. 
1010. 


1011.8  1013. 
1011.8  1013. 


MEAN 

1010.1 
1010.1 
1010.6 
1009.8 
1010.0 

1010.0 
1010.7 
1010.8 
1010.4 
1010.2 

1010.3 
1010.3 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


26.9    29.1 


26.6    27.3 


29.1    28.7 


26 

2 

27 

5 

28 

5 

27 

1 

27 

6 

29 

3 

25 

8 

28 

1 

29 

8 

25 

9 

27 

3 

28 

8 

25 

9 

27 

3 

28 

8 

29.0    27.1 


27 

8 

27 

4 

27 

8 

29 

6 

28 

4 

28 

5 

28 

4 

27 

7 

27 

4 

29 

4 

27 

7 

28 

0 

28 

4 

28 

4 

28 

7 

28 

2 

28 

0 

27 

9 

28 

2 

28 

0 

27 

9 

SEP 

27.8 
28.1 
27.7 
26.8 
27.4 

27.2 


26.9 
27.0 
26.6 


27.6 
27.6 


27.0 
27.0 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


TOTAL 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 

1960 

MEAN 
CLINO 


138 

135 

133 

57 

168 

137 

197 

97 

88 

139 

112 
133 


111. 
114 


60 

139 

307 

23 

424 

258 

49 

203 

373 

143 

196 

0 

140 

706 

239 

93 

216 

79 

107 

233 

41 

22 

356 

7 

88 

220 

134 

64 

239 

135 

78.9 

293.2 

157 

111 

253 

172 

1239 
1342 
1524 
955 
1482 

992 
664 
928 
1152 
906 

1118.4 
1164 


ASIA 


SONGK.HLA 

NOTES  ON  PAGE  535 


WMO  48568   07  UN  100  37E    10  M 


STATION  PRESSURE  MB 


1951 

1009 

9 

1008 

9 

1009 

7 

1009 

1 

1009. 

0 

1008 

3 

1009 

0 

1009. 

2 

1009 

5 

1010 

3 

1009 

9 

1010 

7 

1009, 

5 

1952 

1011 

3 

1009 

6 

1009 

0 

1009 

4 

1008 

1 

1008 

4 

1008 

7 

1008 

6 

1009 

3 

1008 

9 

1009 

2 

1012 

4 

1009. 

4 

1953 

1010 

9 

1011 

8 

1010 

1 

1009 

2 

1008 

7 

1008 

7 

1008 

9 

1009 

1 

1009 

3 

1009 

8 

1009 

9 

1010 

8 

1009 

8 

195* 

1009 

1 

1010 

4 

1010 

0 

1008 

2 

1007 

3 

1008 

1 

1007 

8 

1007 

5 

1008 

7 

1009 

7 

1010 

5 

1010 

1 

1009 

0 

1955 

1012 

4 

1008 

6 

1009 

a 

1008 

3 

1007 

4 

1007 

7 

1008 

1 

1008 

2 

1008 

2 

1009 

2 

1009 

0 

1010 

8 

1009 

0 

1956 

1009 

7 

1009 

5 

1009 

9 

1007 

9 

1007 

6 

1008 

3 

1008 

5 

1008 

2 

1008 

4 

1009 

5 

1009 

9 

1010 

2 

1009 

0 

1957 

1010 

0 

1010 

6 

1009 

•  6 

1008 

e 

1008 

0 

1007 

8 

1007 

4 

1007 

8 

1008 

8 

1009 

6 

1010 

8 

1009 

6 

1009 

i 

1958 

1012 

0 

1010 

7 

1009 

9 

1008 

9 

1007 

6 

1007 

4 

1007 

9 

1007 

6 

1008 

3 

1008 

9 

1009 

8 

1011 

2 

1009 

2 

1959 

1011 

5 

1010 

4 

1009 

9 

1008 

3 

1006 

8 

1007 

5 

1007 

6 

1007 

3 

1008 

0 

1009 

2 

1008 

6 

1009 

5 

1008 

7 

1960 

1010 

7 

1010 

2 

1008 

.8 

1007 

8 

1007 

2 

1007 

7 

1007 

5 

1007 

2 

1007 

8 

1009 

5 

1009 

4 

1010 

>6 

1008 

7 

MEAN 

1010 

8 

1010 

1 

1009 

.7 

1008 

6 

1007 

.8 

1008 

.0 

1008 

1 

1008 

1 

1008 

.6 

1009 

5 

1009 

7 

1010 

.6 

1009 

1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1010.8  1009.8  1010.6  1010.2  1010.3  1009.6  1010.4  1010.6  1010.8  1011.7  1011.2  1012.0 

1012.6  1010.9  1010.3  1010.7  1009.4  1009.8  1010.0  1009.7  1010.6  1010.3  1010.6  1014.1 
1012.2  1013.1  1011.5  1010.5  1010.6  1009.4  1010.3  1010.4  1010.7  1011.1  1011.2  1012.2 
1010.4  1011.8  1011.3  1009.5  1008.6  1009.0  1009.1  1008.9  1010.0  1011.2  1011.9  1011.4 

1013.7  1010.0  1011.1  1009.7  1008.7  1009.0  1009.7  1009.5  1009.9  1010.6  1010.3  1012.1 


1011.0  1010.8  1011.2  1009.2  1009. 

1011.4  1011.9  1010.9  1010.1  1009. 

1013.3  1012.0  1011.3  1010.2  1008. 

1012.9  1011.7  1011.2  1009.6  1008. 


1009.6  1009.8  1009.5  1009.7  1010.8  1011.2  1011.6 

1009.1  1008.7  1009.2  1010.1  1011.2  1012.1  1010.9 

1008.8  1009.2  1008.9  1009.7  1010.2  1011.1  1012.6 

1008.8  1009.1  1008.7  1009.4  1010.5  1010.0  1010.9 


1012.0  1011.6  1010.2  1009.1  1008.5  1009.0  1008.8  1008.5  1009.2  1010.6  1010.7  1011.9 


1012.0  1011.4  1011. 
1012.0  1011.4  1011. 


1009.9  1009.2  1009.2  1009.5  1009.4  1010.0  1010.8  1011. 
1009.9  1009.2  1009.2  1009.5  1009.4  1010.0  1010.8  1011. 


1012. 
1012. 


MEAN 

1010.7 
1010.8 
10U. 1 
1010.3 
1010.4 

1010.3 
1010.4 
1010.5 
1010.1 
1010.0 

1010.5 
1010.4 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

26 

6 

26 

4 

27 

4 

1952 

26 

7 

27 

5 

- 

1953 

25 

3 

26 

2 

26 

9 

1954 

27 

0 

27 

0 

27 

B 

1955 

26 

3 

26 

5 

27 

5 

1956 

26 

4 

26 

7 

27 

4 

1957 

26 

2 

26 

.6 

27 

4 

1958 

27 

,7 

27 

.6 

27 

8 

1959 

27 

.1 

27 

,7 

27 

8 

1960 

27 

,2 

27 

,4 

27 

5 

MEAN 

26 

,7 

27 

.0 

27 

5 

CLINO 

26 

•  8 

27 

.0 

27 

5 

28.7    28.6 


28.7    28.8 


28.4    28.7 


28.0 
28.0 


28.0 
28.0 
28.2 
28.1 
27.8 

27.5 
28.6 
28.2 
27.7 
28.5 

28.1 
28.1 


27.6 
27.7 
27.5 
27.8 
27.7 

27.2 
28.3 
28.4 
28.0 
28.0 

27.8 
27.8 


26.2 

25.7 
27.3 
26.9 
26.8 
27.0 

26.5 


PRECIPITATION  MM 


1951 

106 

1952 

101 

1953 

223 

1954 

220 

1955 

409 

237 

20 

166 

156 

157 

222 

515 

617 

2279 

142 

92 

110 

117 

144 

199 

293 

654 

2022 

136 

125 

140 

55 

167 

180 

695 

408 

2383 

134 

112 

196 

100 

89 

423 

300 

393 

2029 

46 

74 

26 

244 

140 

418 

495 

320 

2245 

1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


138.1 
157 


134. 
119 


148 
194 


96.7 

101 


230 
145 


131.1   104.5 


132.0 
105 


222 

298 
393 

279.2 

316 


769 
668 
395 

461.9 
576 


399 
326 


429.7 
439 


1603 
2216 
1831 

2048.0 
2208 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


UDON  THAN  I 

NOTES  ON  PAGE  535 


WMO  48354   17  26N  102  46E   178  H 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FE8 


1951 

995 

0 

990 

3 

991 

3 

989 

0 

988 

3 

985 

7 

987 

1 

985 

0 

988 

9 

990 

9 

993 

0 

995 

6 

990 

0 

1952 

995 

4 

991 

8 

989 

9 

989 

7 

987 

5 

985 

5 

984 

8 

985 

0 

987 

2 

990 

4 

992 

5 

997 

1 

989 

7 

1953 

994 

7 

995 

6 

990 

3 

989 

9 

987 

7 

985 

5 

986 

5 

985 

1 

988 

1 

991 

2 

993 

4 

993 

6 

990 

1 

1954 

991 

7 

992 

7 

992 

5 

988 

4 

988 

4 

986 

6 

986 

7 

986 

0 

986 

9 

993 

2 

994 

5 

996 

8 

990 

4 

1955 

999 

9 

991 

3 

991 

7 

990 

2 

987 

7 

986 

2 

986 

6 

987 

4 

989 

5 

993 

1 

994 

8 

996 

0 

991 

2 

1956 

994 

7 

991 

8 

991 

6 

989 

6 

988 

2 

989 

2 

987 

2 

985 

8 

986 

4 

992 

6 

995 

6 

996 

2 

990 

7 

1957 

993 

9 

993 

0 

991 

3 

989 

8 

987 

9 

985 

7 

985 

6 

985 

1 

988 

1 

992 

1 

994 

9 

994 

4 

990 

2 

1958 

996 

6 

994 

3 

990 

8 

989 

7 

987 

7 

985 

3 

985 

0 

987 

5 

986 

9 

992 

1 

996 

0 

996 

2 

990 

7 

1959 

996 

.5 

992 

2 

993 

.1 

989 

3 

988 

.0 

986 

5 

985 

8 

984 

2 

987 

2 

992 

2 

993 

1 

994 

3 

990 

2 

1960 

995 

0 

994 

9 

989 

.3 

989 

1 

987 

4 

985 

.1 

986 

6 

983 

8 

987 

4 

991 

3 

993 

2 

995 

9 

989 

9 

995.3       992.8       991.2       989.5       987.9       986.1       986.2       985.5       987.7       991.9      994.1       995.6         990.3 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956" 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


1016.1  1011.6  1012.0  1009.3  1008. 

1016.5  1012.7  1010.3  1010.2  1007. 
1015.8  1015.5  1011.0  1010.2  1008. 

1012.6  1013.6  1013.2  1008.7  1008. 
1021.5  1012.2  1012.3  1010.5  1007. 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1006.0  1007.4  1005 

1005.8  1005.0  1005 

1005.6  1006.8  1005 

1006.8  1007.0  1006.2  1007.2  1013 

1006.5  1006.9  1007.6  1009.8  1013 


1009.0  1011.3  1013.7  1016.7 

1007.5  1010.8  1013.3  1018.4 

1008.3  1011.6  1014.0  1016.6 

1015.4  1018.1 

1015.7  1017.2 


1016.0  1012.5  1012.2  1010.0  1008.5  1007.8  1007.5  1006.0  1006.7  1013.1  1016.6  1017.4 
1014.9  1013.9  1011.9  1010.1  1008.2  1005.9  1005.9  1005.3  1008.4  1012.6  1015.7  1015.5 
1017.6  1015.3  1011.3  1010.0  1007.9  1005.5  1005.2  1007.7  1007.2  1012.6  1017.0  1017.5 
1017.6  1013.0  1013.9  1009.5  1008.3  1006.6  1006.0  1004.4  1007.4  1012.7  1013.8  1015.2 

1016.1  1015.9  1009.8  1009.4  1007.7  1005.3  1006i8  1004.0  1007.6  1011.6  1013.9  1017.1 


MEAN 

1010.6 
1010.3 
1010.7 
1010.9 
1011.8 

10U.2 
1010.7 
1011.2 
1010.7 
1010.4 


1016.5  1013. 
1016.5  1013. 


1011.8  1009.8  1008.2  1006.2  1006.5  1005.7  1007.9  1012.4  1014.9  1017.0   1010.9 
1011.8  1009.8  1008.1  1006.2  1006.4  1005.7  1007.9  1012.4  1014.9  1017.0   1010.9 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


22.9    26.3 


25.0    25.5 


28.3 
28.4 


26.1  28.8 

24.2  27.6 
23.4    29.8 


29.8    29.1 


31.0 
31.2 


27 

5 

28 

2 

28 

3 

28 

2 

26 

6 

25.7 

22.6 

28 

9 

28 

0 

27 

7 

27 

5 

27 

1 

25.6 

21.0 

28 

8 

28 

5 

28 

1 

28 

1 

28 

3 

26.0 

23.0 

29 

8 

29 

7 

28 

5 

27 

7 

26 

3 

24.5 

21.1 

28 

3 

28 

8 

27 

6 

28 

3 

26 

5 

23.4 

21.1 

28 

5 

28 

4 

27 

6 

27 

6 

26 

e 

23.2 

21.7 

29 

3 

28 

4 

28 

8 

28 

1 

26 

8 

25.4 

23.4 

29 

4 

28 

6 

28 

2 

28 

0 

26 

9 

23.3 

20.9 

30 

7 

28 

.2 

28 

0 

27 

3 

26 

9 

26.1 

24.9 

29 

8 

28 

6 

28 

1 

27 

4 

26 

6 

26.1 

21.7 

29 

1 

28 

,5 

28 

1 

27 

8 

26 

9 

24.9 

22.1 

29 

1 

28 

.5 

28 

1 

28 

2 

26 

9 

24.9 

22.1 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1951  29  0 

1952  0  2 

1953  14  69 

1954  9  23 

1955  0  0 

1956  0  57 

1957  0  2 

1958  22  28 

1959  0  28 

1960  19  T 

MEAN  9.3  20. 

CLINO  6  10 


APR 


177 


79 


MAY 


240 

28     268 

128     246 

16     255 


85 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


387  350  120  207 

284  189  295  427 

336  163  248  277 

153  142  208  275 

382  156  225  201 


138 

256 

212 

227 

277 

55 

105 

295 

127 

478 

210 

69 

261 

78 

316 

254 

482 

28 

176 

140 

241 

529 

275 

147 

210.8 

255.4 

206.9 

279.1 

285.1 

87 

6 

172 

205 

251 

313 

310 

132 

TOTAL 

1788 
1689 
1596 
1236 
1146 

1366 
1313 
1396 
1523 
1609 

1466.2 
1539 


TIBET 


STATION  NOTES 


TIBET  (1  station) 


General:  Data  for  Lhasa  were  supplied  by  the  India  Meteorological  Department, 
New  Delhi,  India.  For  information  concerning  hours  of  observation  and  methods  of 
computing  means,  see  "General"  notes  for  India.  Latitude,  longitude,  and  elevation 
values  given  in  the  table  heading  are  those  being  used  when  the  station,  which  was 
manned  by  an  Indian  staff,  was  closed  down. 

LHASA 

Date  Site  Lat.  Long.  Hz  (m.) 

Prior  to  1/51  Indian  Embassy  Bldg.  29°40'N  91°07*E  3685 

The  rain  gage  was  situated  on  top  of  the  Embassy  Building. 


549 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


LHASA 

NOTES  ON  PAGE  549 


29  40N   91  07E  3685  M 


STATION  PRESSURE  MB 


1951 

653 

651 

653 

652 

656 

653 

655 

656 

659 

659 

657 

657 

655 

1952 

657 

653 

653 

657 

655 

655 

656 

656 

658 

655 

655 

655 

655 

1953 

651 

654 

654 

655 

653 

652 

656 

655 

656 

657 

657 

655 

655 

1954 

650 

652 

654 

655 

654 

652 

652 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1955 

654 

651 

654 

651 

653 

654 

654 

654 

656 

654 

656 

655 

654 

1956 

- 

- 

_ 

- 

_ 

651 

655 

654 

653 

_ 

_ 

_ 

_ 

1957 

651 

648 

650 

653 

653 

652 

653 

654 

655 

653 

654 

653 

652 

1958 

653 

649 

653 

654 

651 

651 

653 

654 

656 

656 

657 

655 

654 

1959 

651 

648 

652 

654 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

1960 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

652.5      650. 


652.9       653.9       653.6       652.5       654.3       654.7       656.1       655.7       656.0       655.0 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB 

1951  -  1.9  4.7 

1952  -  0.6  3.5 

1953  -  1.0  1.4 

1954  -  1.1  4.1 

1955  -  2.3  3.2 


1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 


3.3 

0.9 


1.9 
0.5 


2.5 
4.9 
3.9 


11.9 

17.2 

17.6 

18.4 

13.9 

11 

4 

5 

0 

13.4 

16.1 

17.8 

17.0 

15.7 

12 

5 

5 

3 

12.3 

16.1 

16.7 

17.9 

15.0 

10 

5 

4 

3 

13.9 

17.6 

17.0 

- 

- 

- 

- 

15.1 

15.8 

17.3 

17.3 

17.3 

13 

0 

2 

7 

17.8    17.2 


17.0    17.2 


15.3 

14.7 

- 

- 

18.9 

15.2 

9.0 

10.9 

16.0 

15.1 

12.3 

5.7 

9.2 
9.5 
9.1 


9.6 
9.3 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1951  0  0 

1952  0  1 

1953  0  0 

1954  1  0 

1955  0  1 

1956 

1957  0  0 

1958  0  0 

1959  0  1 
1960 


101 

92 

146 

54 

80 

173 

50 

209 

157 
146 


332 
482 
364 


415 
383 


MEAN 


72.4   157.3   151.7 


VIET  NAM 


STATION  NOTES 


VIET-NAM  (5  stations) 

General:  Monthly  means  of  pressure  and  temperature  are  based  on  the  12 
daily  observations  at  even  hours  (either  direct  observations  or  observations  deduced 
from  graphs). 

Pressures  are  reduced  to  sea-level  in  accordance  with  the  International  Tables. 

BANMETHUOT 

From  1954  to  March  1959  this  station  was  located  on  a  high  plateau,  490  meters 
above  sea  level.   The  site  was  adequate. 

Beginning  April  1959  the  station  was  moved  to  a  new  site,  537  meters  above 
sea  level. 

Due  to  the  difference  in  elevation  both  station  pressure  and  temperature  vary 
between  the  two  locations. 

SAIGON 

Date  Location 

1906-1930  (Downtown   Saigon)    Richaud   Street    -    Poor  site  -  only  mildly  repre- 

sentative 

1941-1944  Tansonhoa  -  Site  adequate 

1947-1960  Tansonnhut  Airport  -  Site  adequate 

The  latter  two  locations  are  2  kilometers  apart. 
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WMO  48875   12  42N  108  04E   537  M 


STATION  PRESSURE  M6 


954.2 

955.8 
955.9 
956.2 
951.6 
950.2 

958.3       956.5       955.7       953.5       952.3       951.4      951.6       950.9       951.8       954.2       955.4       956.8         954.0 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


1954 
1955 


1016.1  1010.1  1010.0  1008.6 


1007.6  1007. 
1006.8  1006. 


1007.6  1006.8  1007.0  1010.3  1011 
1006.8  1007.3  1008.1  1009.7  101C 


1956  1014.6  1013.1  1013.2  1010.8  1010.0  1009.6  1009.2  1007.7  1008.4  1012.0  101 

1957  1014.3  1013.8  1012.4  1010.7  1009.6  1007.8  1008.5  1007.7  1009.4  1012.0  101 

1958  1016.5  1014.3  1012.1  1011.0  1009.0  1008.3  1008.5  1009.1  1009.0  1011.3  101 

1959  1016.2  1013.3  1012,4] 1009.5  1008.5  1008.2  1008.3  1007.5"  1009.1  1011.7  101 

1960  1015.3  1014.7  1010.5  1009.7  1008.5  1007.4  1008.8  1006.9  1008.3  1010.6  101 


1012.8 
1015.1 

3.9  1014.6 
4.5  1014.5 
4.4  1015.7 


1013. 
1014. 


1011. 

1011. 
1011. 


1010.8 
1010.6 


MEAN   1015.5  1013.2  1011.8  1010.1  1008.6  1007.9  1008.2  1007.6  1008.5  1011.1  1012.6  1014.3   1010.8 

TEMPERATURE  OEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 


1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 


22.5    23.7 


22.8 
21.8 


24.6    25.0 

24.0 

26.0 


24.9    24.4 


21.0 
22.1 
20.8    24.5    24.3  I   2571    2571    24.9 


25.8    25.6    24.8 
26.6    25.3 


22.3    21.6 


22.6 

21.1 

20.0 

23.2 

22.2 

22.0 

22.8 

21.3 

29.3 

1960     20.4    20.7 


23.8 


PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

1954 

1 

1 

1955 

2 

0 

1956 

T 

0 

1957 

1 

21 

1958 

3 

4 

1959 

0 

0 

1960 

1 

1 

MEAN 

1.1 

3 

1482 
1692 

1540 
1881 
1645 
1641 
1862 

3.9    24.4    97.4   199.0   246.3   239.9   302.7   281.6   199.7    62.9    18.7   1677.6 


27   I   84 


149 
196 

212 
255 

151 
287 

344 

416 

303 
188 

88 
168 

123 
219 
126 

244 
317 
272 

234 
218 
218 

290 
257 
335 

209 
359 
258 

99 
328 

34Q 

269 
311 

189 
235 

266 

305 

298 

179 

204 
450 

183 
192 

.J.2.. 


ASIA 


NHATRANG 

NOTES  ON  PAGE  553 


WMO  48877   12  15N  109  12E 


STATION  PRESSURE  MB 


YEAR    JAN 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 

1960 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1013.0  1010.4  1011.6  1008.8  1007.5  1005.6  1006.7  1004.9  1008.2  1009.6  1010.9  1013.5 

1014.8  1012.5  1011.1  1010.6  1007.9  1005.8  1005.6  1005.7  1007.7  1008.1  1011.3  1014.6 

1013.6  1013.9  1011.1  1010.7  1007.6  1005.4  1006.4  1004.8  1006.6  1009.5  1010.6  1012.0 

1011.2  1012.5  1011.8  1008.5  1006.8  1005.5  1005.7  1004.7  1005.2  1009.7  1010.9  1012.3 

1016.2  1010.8  1011.3  1009.2  1006.3  1005.5  1005.6  1006.3  1007.5  1008.8  1009.6  1012.7 


1011.9  1011 

1013.1  1013 

1015.4  1013 

1015.3  1012.8  1012.5  1009.5  1007 

1013.8  1013.8  1010.3  1009.1  1007 


1011 
1011 
1011.6  1010.5  1007 


1008.1  1006.8  1006.6  1006.0  1004.9  1005.5  1009.9  1011.8  1013.0 

1010.2  1008.1  1005.9  1005.9  1004.8  1007.0  1009.8  1013.0  1013.0 
1005.2  1005.1  1006.8  1005.8  1009.1  1012.8  1014.2 
1006.4  1006.0  1004.3  1006.6  1010.4  1010.6  1012.3 
1004.6  1006.8  1004.0  1006.6  1009.4  1011.2  1013.3 


MEAN 

1009.2 
1009.6 
1009.4 
1008.7 
1009.2 

1008.9 
1009.7 
1009.8 
1009.5 
1009.2 


MEAN  1013.8  1012.5  1011.5  1009.5  1007.3  1005.7  1006.0  1005.1  1006.7  1009.4  1011.3  1013.1   1009.3 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 

1960 

MEAN 
CLINO 


APR 


1013.8  1011.2  1012.4  1009. 
1015.6  1013.3  1011.9  1011. 
1014.4  1014.7  1011.9  1011. 
1012.0  1013.3  1012.6  1009. 
1017.0  1011.6  1012.1  1010.0  1007.1  1006.3 


MAY 

1008. 
1008. 
1008. 
1007. 


JUN 

1006. 
1006. 
1006. 
1006. 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1007.5  1005.7  1009.0  1010.4  1011.7  1014.3 

1006.4  1006.5  1008.5  1008.9  1012.1  1015.4 
1007.2  1005.6  1007.4  1010.3  1011.4  1012.8 

1006.5  1005.5  1006.0  1010.5  1011.7  1013.1 
1006.4  1007.1  1008.3  1009.6  1010.4  1013.5 


1012.7  1012.0  1012.2  1008.9  1007.6  1007.4  1006.8  1005.7  1006.3  1010.7  1012.6  1013.8 

1013.9  1014.3  1012.7  1011.0  1008.9  1006.7  1006.7  1005.6  1007.8  1010.6  1013.8  1013.8 

1016.2  1014.5  1012.4  1011.3  1008.1  1006.0  1005.9  1007.6  1006.6  1009.9  1013.6  1015.0 

1016.1  1013.6  1013.3  1010.3  1008.5  1007.2  1006.8  1005.1  1007.4  1011.2  1011.4  1013.1 

1014.6  1014.6  1011.1  1009.9  1008.1  1005.4  1007.6  1004.8  1007.4  1010.2  1012.0  1014.1 


MEAN 

1010.0 
1010.4 
1010.2 
1009.5 
1010.0 

1009.7 
1010.5 
1010.6 
1010.3 
1010.0 


TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

24.4 

24.6 

25.8 

1952 

24.2 

25.2 

26.2 

1953 

24.1 

24.8 

26.1 

1954 

24.8 

24.5 

25.6 

1955 

23.3 

23.8 

25.3 

1956 

23.4 

24.3 

25.7 

1957 

23.6 

24.0 

25.6 

1958 

24.4 

24.2 

26.2 

1959 

23.4 

25.7 

25.8 

1960 

24.1 

24.3 

26.3 

MEAN 

24.0 

24.5 

25.9 

CLINO 

24.0 

24.5 

25.9 

26.8  28.3 

27.9  27.6 
27.2    28.5 


27.3    28.1 


29.1 

27 

7 

28 

1 

28.8 

28 

2 

27 

9 

27.8 

28 

2 

28 

6 

28.4 

28 

3 

28 

1 

27.6 

28 

1 

27 

8 

27.9 

27 

9 

27 

9 

28.8 

28 

1 

28 

3 

29.0 

28 

4 

27 

5 

28.7 

27 

6 

28 

3 

28.4 

28 

1 

28 

9 

28.5 

28 

1 

28 

1 

28.5 

28 

1 

28 

I 

25 

1 

24 

3 

26 

6 

26 

1 

24 

8 

26 

7 

24 

8 

24 

1 

26 

5 

24 

7 

23 

7 

26 

1 

25 

1 

24 

0 

26 

3 

25 

5 

25 

0 

26 

5 

24.4 
24.4 


26.5 
26.5 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


39 


1951 
1952 
1953 

1954  9 

1955  20 


15.5 
16 


52.8    48.4 


49.6 
50 


117 

160 

523 

79 

1273 

95 

414 

106 

45 

976 

72 

178 

505 

135 

1173 

89 

446 

61 

767 

1485 

47 

231 

578 

13 

1146 

182 

170 

223 

87 

949 

142 

265 

57 

54 

677 

148 

373 

63 

2 

1056 

79 

132 

122 

243 

934 

298 

223 

457 

53 

1283 

126.9 

259.2 

269.5 

147.8 

1095.2 

127 

259 

269 

148 

1095 
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NOTES  ON  PAGE  553 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 

19*1  1014.8  1014.9  1012.6  1010.2  1008.7  1004.0  1004.3  1004.4  1007.6  1011.7  1012.1  1013.0   1009.9 

1942  1016.1  1014.4  1012.2  1011.6  1007.8  1006.2  1003.8  1005.1  1007.0  1008.2  1012.1  1015.3   1010.0 

1943  -__---__-___ 

1944  -----_______ 

1945  ----__----__ 

1946  ______--_-__ 

1947  ____________ 

1948  1016.2  1015.3  1011.9  1009.1  1007.5  1003.5  1004.6  1002.9  1005.3  1009.7  1014.1  1013.0   1009.4 

1949  1016.4  1012.8  1012.5  1011.2  1008.4  1004.7  1005.9  1005.3  1006.4  1008.8  1011.9  1011.5   1009.7 

1950  1012.3  1013.0  1012.0  1008.7  1007.0  1003.2  1003.4  1003.9  1005.2  1008.4  1010.3  1015.2   1008.6 

MEAN  1015.2  1014.1  1012.2  1010.2  1007.9  1004.3  1004.4  1004.3  1006.3  1009.4  1012.1  1013.6   1009.5 

1951  1015.4  1011.7  1012.7  1010.5  1008.2  1004.5  1006.7  1003.6  1007.8  1009.3  1011.3  1014.4   1009.7 

1952  1015.8  1013.3  1011.2  1010.3  1007.2  1004.3  1003.4  1004.1  1006.2  1008.4  1011.5  1015.3   1009.3 

1953  1015.2  1015.4  1011.8  1010.5  1007.5  1005.0  1006.1  1003.5  1005.9  1010.1  1012.1  1013.7   1009.7 

1954  1012.6  1013.9  1013.4  1009.2  1007.3  1005.2  1005.7  1004.2  1004.4  1010.5  1011.7  1014.6   1009.4 

1955  1018.1  1011.9  1012.3  1010.3  1006.7  1005.2  1005.3  1006.0  1008.0  1009.7  1011.8  1014.2   1010.0 


1015.6  1013.9  1012.5  1010.3  1007.6  1005.0  1005.6  1004.2  1006.3  1010.1  1012.6  1014.7   1009.9 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     MEAN 

1941  1015.6  1015.7  1013.4  1011.0  1009.5  1004.8  1005.1  1005.2  1008.4  1012.5  1012.9  1013.8   1010.7 

1942  1016.9  1015.2  1013.0  1012.4  1008.5  1007.0  1004.4  1005.9  1007.8  1009.0  1012.9  1016.1   1010.8 

1943  --_-__-__--_ 

1944  ____________ 

1945  --_-_-______ 

1946  --_--_______ 

1947  ----________ 

1948  1017.0  1016.1  1012.7  1009.9  1008.3  1004.3  1005.4  1003.7  1006.1  1010.5  1014.9  1013.8   1010.2 

1949  1017.2  1013.6  1013.3  1012.0  1009.2  1005.5  1006.7  1006.1  1007.2  1009.4  1012.7  1012.3   1010.4 

1950  1013.1  1013.8  1012.8  1009.5  1007.8  1004.0  1004.2  1004.7  1006.0  1009.2  1011.1  1016.0   1009.4 


MEAN 


1016.0  1014.9  1013.0  1011.0  1008.7  1005.1  1005.2  1005.1  1007.1  1010.1  1012.9  1014.4   1010.3 


1951  1016.2  1012.5  1013.5  1011.3  1009.0  1005.3  1007.5  1004.4  1008.6  1010.1  1012.1  1015.2  1010.5 

1952  1016.6  1014.1  1012.0  1011.1  1008.0  1005.1  1004.2  1004.9  1007.0  1009.2  1012.3  1016.1  1010.1 

1953  1016.0  1016.2  1012.6  1011.3  1008.3  1005.8  1006.9  1004.3  1006.7  1010.9  1012.9  1014.5  1010.5 

1954  1013.4  1014.7  1014.2  1010.0  1008.1  1006.0  1006.5  1005.0  1005.2  1011.3  1012.5  1015.4  1010.2 

1955  1018.9  1012.7  1013.1  1011.1  1007.5  1006.0  1006.1  1006.8  1008.8  1010.5  1012.6  1015.0  1010.8 

1956  1014.5  1013.3  1013.4  1009.8  1008.1  1007.1  1006.4  1004.5  1005.9  1011.7  1013.9  1015.9  1010.4 

1957  1015.3  1015.8  1013.6  1011.7  1008.9  1006.3  1006.5  1004.6  1007.8  1011.7  1015.2  1015.8  1011.1 

1958  1018.1  1016.0  1013.6  1012.2  1008.2  1005.5  1005.2  1007.8  1005.5  1010.6  1015.5  1016.6  1011.2 

1959  1018.1  1014.7  1014.7  1011.2  1009.2  1007.4  1006.5  1004.5  1007.9  1012.2  1013.0  1015.0  1011.2 

1960  1016.4  1016.6  1011.9  1010.8  1008.4  1003.8  1007.9  1003.6  1007.5  1011.1  1013.8  1015.8  1010.6 

MEAN  1016.4  1014.7  1013.3  1011.1  1008.4  1005.8  1006.4  1005.0  1007.1  1010.9  1013.4  1015.5  1010.7 

CLINO  1016.3  1014.7  1013.1  1011.1  1008.4  1005.9  1006.4  1005.1  1007.1  1010.9  1013.4  1015.5  1010.7 


ASIA 
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WMO  48860   16  33N  111  37E 


TEMPERATURE  OEG  C 


1941 

25 

5 

1942 

22 

9 

1943 

- 

1944 

- 

1945 

- 

1946 

- 

1947 

- 

1948 

22 

9 

1949 

23 

2 

1950 

24 

9 

25.7    26.2 


26.0    27.6 


24.4    25.7 


24.6    26.2 


29.3    29.2    29.3    28.7 


29.4 
28.8 
29.3 


29.9 
28.7 


24.6 
26.0 


24.8 
25.3 


26.7 
27.1 


1951 

23.8 

24.5 

26.2 

27.5 

1952 

24.7 

25.7 

28.4 

28.1 

1953 

23.3 

24.6 

26.7 

27.6 

1954 

24.9 

24.3 

25.2 

28.0 

1955 

22.2 

23.5 

25.7 

27.3 

1956 

22.6 

24.1 

25.9 

27.4 

1957 

23.3 

23.3 

26.6 

28.4 

1958 

23.9 

23.4 

26.4 

27.4 

1959 

22.8 

24.9 

25.6 

28.0 

1960 

23.7 

23.5 

26.7 

27.7 

MEAN 

23.5 

24.2 

26.3 

27.7 

CLINO 

23.6 

24.2 

26.4 

27.7 

28.6    29.5 


29.0    29.2 


28.5 

28.5 

28.3 

27.9 

26.6 

28.9 

28.4 

27.8 

27.2 

25.5 

29.2 

28.7 

28.3 

27.8 

26.9 

29.0 

29.0 

28.2 

26.8 

25.3 

28.6 

28.9 

28.3 

26.6 

25.1 

28.8 

28.5 

28.0 

27.0 

24.9 

28.9 

28.4 

28.5 

27.2 

26.3 

28.9 

28.8 

27.8 

26.5 

24.2 

29.0 

28.7 

28.1 

26.8 

26.0 

28.7 

28.7 

27.7 

26.6 

26.4 

28.9 

28.7 

28.1 

27.0 

25.7 

28.9 

28.7 

28.1 

27.0 

25.8 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 

1941  4       2 

1942  1      11 
1943 

1944 
1945 

1946 
1947 

1948  7       1 

1949  62       1 

1950  26      14 

MEAN     20.0     5. 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


139 
132 


72 
167 
123 


102 
136 


298 
135 


131 
252 


967 

1078 


70 

27 

117 

97 

80 

8 

63 

676 

31 

72 

123 

156 

242 

135 

34 

1005 

271 

49 

41 

315 

362 

86 

21 

1300 

112.0 

52.8 

76.8 

161.2 

223.4 

122.4 

43.4 

1005.2 

66 

53 

152 

106 

536 

338 

69 

1628 

156 

122 

109 

450 

346 

97 

56 

1584 

332 

18 

334 

135 

162 

132 

103 

1427 

23 

22 

75 

258 

201 

41 

57 

810 

215 

2 

56 

234 

455 

276 

42 

1479 

130 

137 

397 

107 

198 

222 

70 

1353 

68 

323 

468 

117 

226 

15 

15 

1379 

41 

86 

79 

294 

567 

32 

23 

1309 

43 

97 

256 

192 

25 

54 

19 

916 

278 

204 

97 

386 

305 

89 

114 

1599 

135.2 

106.4 

202.3 

227.9 

302.1 

129.6 

56.8 

1348.4 

135 

106 

202 

228 

302 

130 

57 

1348 
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SAIGON/ TAN-SON-NHUT 
NOTES  ON  PAGE  553 


WMO  48900   10  49N  106  40E 


STATION  PRESSURE  MB 


9.5  1009.0  1007.7  1006.6  1006.3  1006.6  1006.0  1006.9  1008.1  1009.0  1010.1 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1957 
1958 
1959 
1960 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1951  1010.9  1009.2  1010.4  1008.8  1008.1  1007.6  1008.0  1007.6  1008.9  1009.3  1009.4  1010.9 

1952  1011.9  1009.7  1009.1  1009.4  1007.7  1007.3  1007.5  1007.1  1008.4  1008.0  1009.3  1012.3 

1953  1011.6  1012.2  1010.1  1009.4  1008.8  1007.4  1008.4  1007.6  1008.3  1009.6  1010.2  1010.8 

1954  1009.7  1010.9  1010.1  1008.3  1007.3  1007.2  1007.3  1006.8  1007.5  1009.7  1010.3  1010.5 

1955  1013.1  1009.2  1009.9  1008.5  1007.1  1006.9  1007.4  1007.4  1008.0  1008.6  1008.5  1010.9 

1956  1010.0  1009.5  1009.8  1007.8  1007.2  1007.7  1007.6  1006.8  1007.0  1009.1  1010.5  1011.1 


1011.1  1011.5  1010.6  1009.5  1008.3  1007.5  1007.2  1006.8  1008.4  1009.9  1011.7  1010.8 

1013.1  1011.6  1010.5  1009.6  1007.7  1007.2  1007.4  1007.5  1007.7  1009.0  1010.9  1012.4 

1012.9  1011.3  1010.6  1008.9  1007.7  1008.0  1008.2  1007.1  1008.4  1010.1  1009.9  1010.9 

1012.0  1011.3  1009.5  1008.2  1007.5  1006.9  1007.7  1006.5  1007.5  1009.1  1009.9  1011.4 

MEAN   1011.6  1010.6  1010.1  1008.8  1007.7  1007.4  1007.7  1007.1  1008.0  1009.2  1010.1  1011.2 

CLINO   1011.6  1010.7  1010.1  1008.8  1007.7  1007.4  1007.7  1007.1  1008.0  1009.2  1010.0  1011.2 


MEAN 

1009.1 
1009.0 
1009.5 
1008.8 
1008.8 

1008.7 
1009.4 
1009.6 
1009.5 
1009.0 

1009.1 
1009.1 


TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1951 

25 

6 

25 

9 

27 

2 

28 

2 

27 

6 

27 

2 

26 

7 

27.0 

26 

6 

1952 

26 

2 

27 

4 

28 

1 

28 

9 

27 

7 

27 

0 

27 

2 

26.9 

26 

5 

1953 

25 

7 

26 

8 

28 

0 

28 

7 

27 

8 

27 

1 

27 

1 

27.0 

26 

8 

1954 

26 

5 

26 

2 

27 

5 

28 

7 

28 

1 

27 

4 

27 

1 

26.8 

26 

4 

1955 

25 

4 

26 

0 

27 

5 

28 

9 

28 

0 

27 

1 

27 

6 

27.2 

26 

8 

1956 

25 

0 

26 

4 

27 

9 

28 

2 

27 

5 

27 

2 

26 

8 

26.8 

26 

6 

1957 

25 

3 

26 

1 

27 

5 

28 

8 

29 

2 

27 

8 

27 

0 

27.2 

26 

3 

1958 

26 

7 

26 

6 

28 

2 

29 

3 

29 

1 

27 

7 

27 

4 

27.2 

27 

0 

1959 

25 

6 

27 

4 

28 

1 

29 

0 

28 

8 

28 

1 

26 

9 

27.0 

27 

<. 

1960 

26 

0 

26 

3 

28 

1 

29 

3 

28 

4 

27 

4 

27 

6 

27.5 

27 

0 

MEAN 

25 

8 

26 

5 

27 

8 

28 

8 

28 

2 

27 

4 

27 

1 

27.1 

26 

7 

CLINO 

25 

8 

26 

3 

27 

8 

28 

8 

28 

2 

27 

4 

27 

1 

27.1 

26 

7 

26.8 
26.7 


27.1 
27.3 
27.4 


27.0 
27.0 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1951  2  51 

1952  0  2 

1953  30  23 

1954  13  0 

1955  2  0 

1956  4  4 


MAY 


177 


JUN 


151 


JUL 


216  327  349 

248  335  177 

375  312  224 

201  299  249 

137  288  212 


209 


300 
250 
196 
377 
305 


SEP 


366 


OCT 


157 


NOV 


224 


298  376 

139  298  83 

319  168  197 

432  276  88 

259  353  249 


79 


TOTAL 

2192 

1641 
1998 
2086 
1863 

1575 


1959 
1960 


MEAN 
CLINO 


117 
218 

229 
383 

334 
182 

422 

264 

202 
233 

254 
246 

123 

99 

195.8 
196 

285.1 
285 

241.8 
242 

274.7 
277 

292.1 
292 

259.3 
259 

122 
122 

1803 
1768 


1806. 
1808 


ASIA 


TOURANE 

NOTES    ON    PAGE  553 


WMO   48855      16   02N    108    HE 


STATION   PRESSURE   MB 
YEAR         JAN  FEB 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 


1015.5    1011.3    1012.2    1008.4    1007.1    1003.8    1005.7    1002.9    1007.7    1009.7    1012.6    1016.2 

....    _   .  ..  .  t   «   .&.  a   -.   .  AAn   a   1  a  a  ,    c    i  a,-,  -i   A   1  A  a  A   £    1  A.  A  -J   £    1  A  A  t   1    1  A  A  O   A   1  A 1  A  .1    1  A  1  7  .  A 


1016.5    1013.3    1010.2    1009.8    1006 
1015.2    1015.6    1010.7    1009.6    1006 


1003.8  1002.6    1003.6    1006.1    1008.9    1012.1    1017. 

><.  1003.5  1004.4    1002.3    1005.3    1009.4    1011.9    1014.5 

1011.8    1012.6    1013.1    1007.1    1005.7  1003.5  1003.5    1002.4    1003.3    1010.2    1012.1    1015.4 

1019.2  1010.7    1010.8    1008.9    1005.1  1003.5  1003.2    1004.0    1006.2    1009.8    1012.2    1013.8 

1013.1    1011.0    1010.4    1007.2    1005.2  1004.1  1003.6    1002.3    1003.7    1010.4    1013.6    1015.3 

1013.7    1013.6    1011.3    1008.8    1005.6  1003.3  1003.3    1002.5    1006.0    1010.1    1013.7    1014.0 

1016.4    1014.4    1010.4    1009.0    1005.6  1002.7  1002.9    1005.9    1005.0    1011.0    1015.4    1016.1 

1017.3  1012.8    1013.9    1009.1    1007.0  1004.7  1004.3    1002.4    1006.1    1011.6    1012.7    1014.5 
1015.6    1015.9    1009.3    1009.0    1006.3  1002.8  1005.6    1002.0    1006.1    1010.3    1013.0    1015.7 


MEAN 

1009.4 
1009.2 
1009.1 
1008.4 
1009.0 

1008.3 
1008.8 
1009.6 
1009.7 
1009.3 


MEAN      1015.4   1013.1    1011.2    1008.7    1006.0    1003.6    1003.9    1003.0    1005.6    1010.1    1012.9    1015.3      1009.1 


SEA   LEVEL    PRESSURE   MB 
YEAR         JAN  FEB  MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1951  1016.3  1012.1  1013.0    1009.2    1007.9    1004.6    1006.5    1003.7    1008.5    1010.5    1013.4  1017.0 

1952  1017.3  1014.1  1011.0    1010.6    1007.3    1004.6    1003.4    1004.4    1006.9    1009.7    1012.9  1017.8 

1953  1016.0  1016.4  1011.5    1010.4    1007.0    1004.3    1005.2    1003.1    1006.1    1010.2    1012.7  1015.3 

1954  1012.6  1013.4  1013.9    1007.9    1006.5    1004.3    1004.3    1003.2    1004.1    1011.0    1012.9  1016.2 

1955  1020.0  1011.5  1011.6    1009.7    1005.9    1004.2    1004.0    1004.8    1007.0    1010.6    1013.0  1014.6 

1956  1013.9  1011.8  1011.2    1008.0    1006.0    1004.9    1004.4   1003.1    1004.5    1011.2    1014.4  1016.1 

1957  1014.5  1014.4  1012.1    1009.6    1006.4    1004.1    1004.1    1003.3    1006.8    1010.9    1014.5  1014.8 

1958  1017.2  1015.2  1011.2    1009.8    1006.4    1003.5    1003.7    1006.7    1005.8    1011.8    1016.2  1016.9 

1959  1018.1  1013.6  1014.7    1009.9    1007.8    1005.3    1005.1    1003.2    1006.9    1012.4    1013.5  1015.3 

1960  1016.4  1016.7  1010.1    1009.8    1007.1    1003.6    1006.4    1002.8    1006.9    1011.1    1013.8  1016.5 

MEAN  1016.2  1013.9  1012.0    1009.5    1006.8    1004.4    1004.7    1003.8    1006.4    1010.9    1013.7  1016.1 

CLINO  1016.2  1013.9  1012.0    1009.5    1006.8    1004.4    1004.7    1003.8    1006.4    1010.9    1013.7  1016.1 


MEAN 

1010.2 
1010.0 
1009.9 
1009.2 
1009.7 

1009.1 
1009.6 
1010.4 
1010.5 
1010.1 

1009.9 
1009.8 


TEMPERATURE    DEG    C 
YEAR         JAN  FEB 


1951 

21.1 

22.2 

1952 

22.3 

23.7 

1953 

22.1 

22.9 

1954 

23.7 

23.0 

1955 

19.2 

22.3 

1958 
1959 
1960 

MEAN 
CLINO 


22.2 

21.0 


21.5        22.6 


23.0         26.1 


25.0        25.8 


21.3         23.5 


23.8 
21.9 


22.6         24.4 


28.2         28.3 


29.5 
30.2 
29.1 

29.3 
29.3 


28.5 

29 

1 

27 

3 

30.7 

27 

7 

27 

3 

29.8 

29 

7 

27 

5 

29.6 

29 

6 

27 

2 

29.0 

28 

7 

27 

5 

28.9 

28 

1 

27 

6 

28.5 

28 

0 

27 

6 

29.0 

28 

4 

27 

3 

26.8 
28.8 


27.3         25.5 


24.3 

21.8 

25.5 

23.7 

21.0 

26.2 

24.5 

22.1 

26.1 

23.5 

21.2 

25.9 

22.6 

21.4 

25.2 

22.9 

20.6 

25.4 

24.6 

23.6 

25.7 

23.2 

21.3 

25.7 

24.8 

23.6 

26.1 

24.8 

22.0 

25.9 

PRECIPITATION   MM 


1951 

39 

1952 

116 

1953 

56 

1954 

33 

1955 

78 

1956 

67 

1957 

160 

1958 

175 

1959 

97 

1960 

88 

MEAN 

90 

CLINO 

91 

144 
31 


19 

531 


144 
101 


130. 
130 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


TOTAL 


50  161  330  752  258  1844 

147  240  876  174  160  1809 

6  499  432  965  260  3064 

42  268  306  96  239  1111 

25  167  804  899  56  2504 


43 

77 

697 

299 

541 

2198 

55 

122 

696 

103 

93 

2010 

18 

314 

467 

97 

43 

1462 

46 

555 

244 

382 

218 

1680 

40 

429 

480 

399 

196 

2020 

87.2 

283.2 

533.2 

416.6 

206.4 

1970. 

2 

87 

283 

533 

417 

206 

1970 

CONVERSION  TABLES 


ASIA 


CONVERSION  TABLES 


(Adapted  or  copied  from  Smithsonian  Meteorological  Tables,  Sixth  Revised  Edition, 
First  Reprint,  1958,  Washington,  D.  C.) 

Temperature  -  Degrees  Celsius  to  Fahrenheit 
Precipitation  -  Millimeters  to  Inches 
Pressure  -  Millibars  to  Inches 

-  Millibars  to  Millimeters 

The  table  for  converting  degrees  Celsius  to  degrees  Fahrenheit  is  a  direct  repro- 
duction of  pages  26  and  27  from  the  Smithsonian  Meteorological  Tables.   The  tables 
for  converting  precipitation  from  millimeters  to  Inches  and  pressure  from  millibars 
to  millimeters  or  millibars  to  inches  are  based  on  the  following  conversion  factors 
from  the  Smithsonian  Meteorological  Tables: 

1  millimeter  -  0.039370079  inch 

1  millibar  -  0.7500616  millimeter  of  mercury 

1  millibar  =■  0.02952998  inch  of  mercury 

PRESSURE  CONVERSION  TABLE  -  MILLIBARS  TO  INCHES 
1  MILLIBAR  =   0.02952998  INCH  OF  MERCURY 


600 

17 

72 

18 

.01 

18 

.31 

18.60 

18.90 

19.19 

19 

.49 

19 

.79 

20 

.08 

20 

.38 

700 

20 

67 

20 

.97 

21 

.26 

21.56 

21.85 

22.15 

22 

.44 

22 

.74 

23 

.03 

23 

.33 

800 

23 

62 

23 

.92 

24 

.21 

24.51 

24.81 

25.10 

25 

.40 

25 

.69 

25 

.99 

26 

.28 

900 

26 

58 

26 

.87 

27 

.17 

27.46 

27.76 

28.05 

28 

.35 

28 

.64 

28 

.94 

29 

.23 

1000 

29 

53 

29 

.83 

30 

.12 

30.42 

30.71 

31.01 

31 

.30 

31 

.60 

31 

.89 

32 

.19 

PROPORTIONAL 

PARTS 

MB. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IN. 

030 

059 

.089 

.118 

.148 

177 

207 

• 

236 

266 

PROPORTIONAL 

PARTS 

MB. 

1 

2 

.3 

.4 

.5 

6 

7 

8 

9 

IN. 

003 

006 

.009 

.012 

.015 

018 

021 

024 

027 

MILLIBARS  TO  MILLIMETERS 
1  MILLIBAR  =  0.7500616  MILLIMETER  OF  MERCURY 


600 
700 
800 
900 
1000 

0 
450.04 
525.04 
600.05 
675.06 
750.06 

10 

457.54 
532.54 
607.55 
682.56 
757.56 

20 
465.04 
540.04 
615.05 
690.06 
765.06 

30 
472.54 
547.54 
622.55 
697.56 
772.56 

40 
480.04 
555.05 
630.05 
705.06 
780.06 

50 
487.54 
562.55 
637.55 
712.56 
787.56 

60 
495.04 
570.05 
645.05 
720.06 
795.07 

70 
502.54 
577,55 
652.55 
727.56 
802.57 

80 
510.04 
585.05 
660.05 
735.06 
810.07 

90 
517.54 
592.55 
667.55 
742.56 
817.57 

PROPORTIONAL 

PARTS 

MB. 

1 
.750 

2 

1.500 

3 
2.250 

4 
3.000 

5 
3.750 

6 
4.500 

7 
5.250 

8 
6.000 

9 
6.751 

PROPORTIONAL 

PARTS 

MB. 

MM. 

.1 

.075 

.2 

.150 

.3 
.225 

.4 
.300 

.5 
.375 

.6 

.450 

.7 
.525 

.8 

.600 

.9 
.675 

562  WORLD  WEATHER  RECORDS 

TEMPERATURE    CONVERSION   TABLE 

CELSIUS  TO    FAHRENHEIT 

CEL- 
SIUS              .0  .1  .2  .3  .4  .5  .6  .7  .8                   .9 
°F.  *F.  °F.  *F.  *F.  °F.  'F.  °F .  *F.                 *F. 
+50°  +122.00  +122.18  +122.36  +122.54  +122.72  +122.90  +123.08  +123.26  +123.44  +123.62 
49  120.20  120.38  120.56  120.74  120.92  121.10  121.28  121.46  121.64  121.82 
48  118.40  118.58  118.76  118.94  119.12  119.30  119.48  119.66  119.84  120.02 
47  116.60  116.78  116.96  117.14  117.32  117.50  117.68  117.86  118.04  118.22 
46  114.80  114.98  115.16  115.34  115.52  115.70  115.88  116.06  116.24  116.42 

+45  +113.00  +113.18  +113.36  +113.54  +113.72  +113.90  +114.08  +114.26  +114.44  +114.62 

44  111.20  111.38  111.56  111.74  111.92  112.10  112.28  112.46  112.64  112.82 

43  109.40  109.58  109.76  109,94  110.12  110.30  110.48  110.66  110.84  111.02 

42  107.60  107.78  107.96  108.14  108.32  108.50  108.68  108.86  109.04  109.22 

41  105.80  105.98  106.16  106.34  106.52  106.70  106.88  107.06  107.24  107.42 

+40  +104.00  +104.18  +104.36  +104.54  +104.72  +104.90  +105.08  +105.26  +105.44  +105.62 

39  102.20  102.38  102.56  102.74  102.92  103.10  103.28  103.46  103.64  103.82 

38  100.40  100.58  100.76  100.94  101.12  101.30  101.48  101.66  101.84  102.02 

37                98.60  98.78  98.96  99.14  99.32  99.50  99.68  99.86  100.04  100.22 

36                 96.80  96.98  97.16  97.34  97.52  97.70  97.88  98.06  98.24           98.42 

+35  +95.00  +95.18  +95.36  +95.54  +95.72  +95.90  +96.08  +96.26  +96.44  +96.62 

34                 93.20  93.38  93.56  93.74  93.92  94.10  94.28  94.46  94.64           94.82 

33                 91.40  91.58  91.76  91.94  92.12  92.30  92.48  92.66  92.84           93.02 

32                89.60  89.78  89.96  90.14  90.32  90.50  90.68  90.86  91.04           91.22 

31                 87.80  87.98  88.16  88.34  88.52  88.70  88.88  89.06  89.24           89.42 

+30  +86.00  +86.18  +86.36  +86.54  +86.72  +86.90  +87.08  +87.26  +87.44  +87.62 

29                84.20  84.38  84.56  84.74  84.92  85.10  85.28  85.46  85.64           85.82 

28                82.40  82.58  82.76  82.94  83.12  83.30  83.48  83.66  83.84           84.02 

27                80.60  80.78  80.96  81.14  81.32  81.50  81.68  81.86  82.04           82.22 

26                 78.80  78.98  79.16  79.34  79.52  79.70  79.88  80.06  80.24           80.42 

+25  +77.00  +77.18  +77.36  +77.54  +77.72  +77.90  +78.08  +78.26  +78.44  +78.62 

24                75.20  75.38  75.56  75.74  75.92  76.10  76.28  76.46  76.64           76.82 

23                73.40  73.58  73.76  73.94  74.12  74.30  74.48  74.66  74.84           75.02 

22                 71.60  71.78  71.96  72.14  72.32  72.50  72.68  72.86  73.04           73.22 

21                69.80  69.98  70.16  70.34  70.52  70.70  70.88  71.06  71.24           71.42 

+20  +68.00  +68.18  +68.36  +68.54  +68.72  +68.90  +69.08  +69.26  +69.44  +69.62 

19                66.20  66.38  66.56  66.74  66.92  67.10  67.28  67.46  67.64           67.82 

18                64.40  64.58  64.76  64.94  65.12  65.30  65.48  65.66  65.84           66.02 

17                62.60  62.78  62.96  63.14  63.32  63.50  63.68  63.86  64.04           64.22 

16                60.80  60.98  61.16  61.34  61.52  61.70  61.88  62.06  62.24           62.42 

+15  +59.00  +59.18  +59.36  +59.54  +59.72  +59.90  +60.08  +60.26  +60.44  +60.62 

14                57.20  57.38  57.56  57.74  57.92  58.10  58.28  58.46  58.64           58.82 

13                55.40  55.58  55.76  55.94  56.12  56.30  56.48  56.66  56.84           57.02 

12                53.60  53.78  53.96  54.14  54.32  54.50  54.68  54.86  55.04           55.22 

11                51.80  51.98  52.16  52.34  52.52  52.70  52.88  53.06  53.24           53.42 

+10  +50.00  +50.18  +50.36  +50.54  +50.72  +50.90  +51.08  +51.26  +51.44  +51.62 

9                48.20  48.38  48.56  48.74  48.92  49.10  49.28  49.46  49.64           49.82 

8                46.40  46.58  46.76  46.94  47.12  47.30  47.48  47.66  47.84           48.02 

7                44.60  44.78  44.96  45.14  45.32  45.50  45.68  45.86  46.04           46.22 

6                42.80  42.98  43.16  43.34  43.52  43.70  43.88  44.06  44.24           44.42 

+5  +41.00  +41.18  +41.36  +41.54  +41.72  +41.90  +42.08  +42.26  +42.44  +42.62 

4                 39.20  39.38  39.56  39.74  39.92  40.10  40.28  40.46  40.64           40.82 

3                37.40  37.58  37.76  37.94  38.12  38.30  38.48  38.66  38.84           39.02 

2                 35.60  35.78  35.96  36.14  36.32  36.50  36.68  36.86  37.04           37.22 

1                33.80  33.98  34.16  34.34  34.52  34.70  34.88  35.06  35.24           35.42 

+0  +32.00  +32.18  +32.36  +32.54  +32.72  +32.90  +33.08  +33.26  +33.44  +33.62 


ASIA 

TEMPERATURE  CONVERSION  TABLE 
CELSIUS  TO  FAHRENHEIT 


CEL- 

SIUS 

.0 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 

•F. 

•F. 

°F 

°F 

°F 

°F 

*F. 

°F. 

•f. 

"F. 

-0' 

+32.00 

+31.82 

+31 

64 

+31 

46 

+31 

28 

+31 

10 

+30 .  92 

+30 . 74 

+30.56 

+30.38 

1 

30.20 

30.02 

29 

84 

29 

66 

29 

48 

29 

30 

29.12 

28.94 

28.76 

28.58 

2 

28.40 

28.22 

28 

04 

27 

86 

27 

68 

27 

50 

27.32 

27.14 

26.96 

26.78 

3 

26.60 

26.42 

26 

24 

26 

06 

25 

88 

25 

70 

25.52 

25.34 

25.16 

24.98 

4 

24.80 

24.62 

24 

44 

24 

26 

24 

08 

23 

90 

23.72 

23.54 

23.36 

23.18 

-5 

+23.00 

+22.82 

+22 

64 

+22 

46 

+22 

28 

+22 

10 

+21.92 

+21.74 

+21.56 

+21.38 

6 

21.20 

21.02 

20 

84 

20 

66 

20 

48 

20 

30 

20.12 

19.94 

19.76 

19.58 

7 

19.40 

19.22 

19 

04 

18 

86 

18 

68 

18 

50 

18.32 

18.14 

17.96 

17.78 

8 

17.60 

17.42 

17 

24 

17 

06 

16 

88 

16 

70 

16.52 

16.34 

16.16 

15.98 

9 

15.80 

15.62 

15 

44 

15 

26 

15 

08 

14 

90 

14.72 

14.54 

14.36 

14.18 

-10 

+14.00 

+13.82 

+13 

64 

+13 

46 

+13 

28 

+13 

10 

+12.92 

+12.74 

+12.56 

+12.38 

11 

12.20 

12.02 

11 

84 

11 

66 

11 

48 

11 

30 

11.12 

10.94 

10.76 

10.58 

12 

10.40 

10.22 

10 

04 

9 

86 

9 

68 

9 

50 

9.32 

9.14 

8.96 

8.78 

13 

8.60 

8.42 

8 

24 

8 

06 

7 

88 

7 

70 

7.52 

7.34 

7.16 

6.98 

14 

6.80 

6.62 

6 

44 

6 

26 

6 

08 

5 

90 

5.72 

5.54 

5.36 

5.18 

-15 

+5.00 

+4.82 

+4 

64 

+4 

46 

+4 

28 

+4 

10 

+3.92 

+3.74 

+3.56 

+3.38 

16 

+3.20 

+3.02 

+2 

84 

+2 

66 

+2 

48 

+2 

30 

+2.12 

+1.94 

+1.76 

+1.58 

17 

+1.40 

+1.22 

+1 

04 

+0 

86 

+0 

68 

+0 

50 

+0.32 

+0.14 

-0.04 

-0.22 

18 

-0.40 

-0.58 

-0 

76 

-0 

94 

-1 

12 

-1 

30 

-1.48 

-1.66 

-1.84 

-2.02 

19 

-2.20 

-2.38 

-2 

56 

-2 

74 

-2 

92 

-3 

10 

-3.28 

-3.46 

-3.64 

-3.82 

-20 

-4.00 

-4.18 

-4 

36 

-4 

54 

-4 

72 

-4 

90 

-5.08 

-5.26 

-5.44 

-5.62 

21 

5.80 

5.98 

6 

16 

6 

34 

6 

52 

6 

70 

6.88 

7.06 

7.24 

7.42 

22 

7.60 

7.78 

7 

96 

8 

14 

8 

32 

8 

50 

8.68 

8.86 

9.04 

9.22 

23 

9.40 

9.58 

9 

76 

9 

94 

10 

12 

10 

30 

10.48 

10.66 

10.84 

11.02 

24 

11.20 

11.38 

11 

56 

11 

74 

11 

92 

12 

10 

12.28 

12.46 

12.64 

12.82 

-25 

-13.00 

-13.18 

-13 

36 

-13 

54 

-13 

72 

-13 

90 

-14.08 

-14.26 

-14.44 

-14.62 

26 

14.80 

14.98 

15 

16 

15 

34 

15 

52 

15 

70 

15.88 

16.06 

16.24 

16.42 

27 

16.60 

16.78 

16 

96 

17 

14 

17 

32 

17 

50 

17.68 

17.86 

18.04 

18.22 

28 

18.40 

18.58 

18 

76 

18 

94 

19 

12 

19 

30 

19.48 

19.66 

19.84 

20.02 

29 

20.20 

20.38 

20 

56 

20 

74 

20 

92 

21 

10 

21.28 

21.46 

21.64 

21.82 

-30 

-22.00 

-22.18 

-22 

36 

-22 

54 

-22 

72 

-22 

90 

-23.08 

-23.26 

-23.44 

-23.62 

31 

23.80 

23.98 

24 

16 

24 

34 

24 

52 

24 

70 

24.88 

25.06 

25.24 

25.42 

32 

25.60 

25.78 

25 

96 

26 

14 

26 

32 

26 

50 

26.66 

26.86 

27.04 

27.22 

33 

27.40 

27.58 

27 

76 

27 

94 

28 

12 

28 

30 

28.48 

28.66 

28.84 

29.02 

34 

29.20 

29.38 

29 

56 

29 

74 

29 

92 

30 

10 

30.28 

30.46 

30.64 

30.82 

-35 

-31.00 

-31.18 

-31 

36 

-31 

54 

-31 

72 

-31 

90 

-32.08 

-32.26 

-32.44 

-32.62 

36 

32.80 

32.98 

33 

16 

33 

34 

33 

52 

33 

70 

33.88 

34.06 

34.24 

34.42 

37 

34.60 

34.78 

34 

96 

35 

14 

35 

32 

35 

50 

35.68 

35.86 

36.04 

36.22 

38 

36.40 

36.58 

36 

76 

36 

94 

37 

12 

37 

30 

37.48 

37.66 

37.84 

38.02 

39 

38.20 

38.38 

38 

56 

38 

74 

38 

92 

39 

10 

39.28 

39.46 

39.64 

39.82 

-40 

-40.00 

-40.18 

-40 

36 

-40 

54 

-40 

72 

-40 

90 

-41.08 

-41.26 

-41.44 

-41.62 

41 

41.80 

41.98 

42 

16 

42 

34 

42 

52 

42 

70 

42.88 

43.06 

43.24 

43.42 

42 

43.60 

43.78 

43 

96 

44 

14 

44 

32 

44 

50 

44.68 

44.86 

45.04 

45.22 

43 

45.40 

45.58 

45 

76 

45 

94 

46 

12 

46 

30 

46.48 

46.66 

46.84 

47.02 

44 

47.20 

47.38 

47 

56 

47 

74 

47 

92 

48 

10 

48.28 

48.46 

48.64 

48.82 

-45 

-49.00 

-49.18 

-49 

36 

-49 

54 

-49 

72 

-49 

90 

-50.08 

-50.26 

-50.44 

-50.62 

46 

50.80 

50.98 

51 

16 

51 

34 

51 

52 

51 

70 

51.88 

52.06 

52.24 

52.42 

47 

52.60 

52.78 

52 

96 

53 

14 

53 

32 

53 

50 

53.68 

53.86 

54.04 

54.22 

48 

54.40 

54.58 

54 

76 

54 

.94 

55 

12 

55 

30 

55.48 

55.66 

55.84 

56.02 

49 

56.20 

56.38 

56 

56 

56 

74 

56 

92 

57 

10 

57.28 

57.46 

57.64 

57.82 

-58.00   -58.18   -58.36   -58.54   -58.72    -58.90   -59.08   -59.26   -59.44 
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PRECIPITATION  CONVERSION  TABLE  -  MILLIMETERS  TO  INCHES 
1  MILLIMETER  =  0.039370079  INCH 


MM. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

00 

.04 

.08 

.12 

.16 

.20 

.24 

.28 

.31 

.35 

10 

39 

.43 

.47 

.51 

.55 

.59 

.63 

.67 

.71 

.75 

20 

79 

.83 

.87 

.91 

.94 

.98 

1.02 

1.06 

1.10 

1.14 

30 

1 

18 

1.22 

1.26 

1.30 

1.34 

1.38 

1.42 

1.46 

1.50 

1.54 

40 

1 

57 

1.61 

1.65 

1.69 

1.73 

1.77 

1.81 

1.85 

1.89 

1.93 

50 

1 

97 

2.01 

2.05 

2.09 

2.13 

2.17 

2.20 

2.24 

2.28 

2.32 

60 

2 

36 

2.40 

2.44 

2.48 

2.52 

2.56 

2.60 

2.64 

2.68 

2.72 

70 

2 

76 

2.80 

2.83 

2.87 

2.91 

2.95 

2.99 

3.03 

3.07 

3.11 

80 

3 

15 

3.19 

3.23 

3.27 

3.31 

3.35 

3.39 

3.43 

3.46 

3.50 

90 

3 

54 

3.58 

3.62 

3.66 

3.70 

3.74 

3.78 

3.82 

3.86 

3.90 

100 

3 

94 

3.98 

4.02 

4.06 

4.09 

4.13 

4.17 

4.21 

4.25 

4.29 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

3 

94 

4.33 

4.72 

5.12 

5.51 

5.91 

6.30 

6.69 

7.09 

7.48 

200 

7 

87 

8.27 

8.66 

9.06 

9.45 

9.84 

10.24 

10.63 

11.02 

11.42 

300 

11 

81 

12.20 

12.60 

12.99 

13.39 

13.78 

14.1-7 

14.57 

14.96 

15.35 

400 

15 

75 

16.14 

16.54 

16.93 

17.32 

17.72 

18.11 

18.50 

18.90 

19.29 

500 

19 

69 

20.08 

20.47 

20.87 

21.26 

21.65 

22.05 

22.44 

22.83 

23.23 

600 

23 

62 

24.02 

24.41 

24.80 

25.20 

25.59 

25.98 

26.38 

26.77 

27.17 

700 

27 

56 

27.95 

28.35 

28.74 

29.13 

29.53 

29.92 

30.31 

30.71 

31.10 

800 

31 

50 

31.89 

32.28 

32.68 

33.07 

33.46 

33.86 

34.25 

34.65 

35.04 

900 

35 

43 

35.83 

36.22 

36.61 

37.01 

37.40 

37.80 

38.19 

38.58 

38.98 

1000 

39 

37 

39.76 

40.16 

40.55 

40.94 

41.34 

41.73 

42.13 

42.52 

42.91 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

39 

37 

43.31 

47.24 

51.18 

55.12 

59.06 

62.99 

66.93 

70.87 

74.80 

2000 

78 

74 

82.68 

86.61 

90.55 

94.49 

98.43 

102.36 

106.30 

110.24 

114.17 

3000 

118 

11 

122.05 

125.98 

129.92 

133.86 

137.80 

141.73 

145.67 

149.61 

153.54 

4000 

157 

48 

161.42 

165.35 

169.29 

173.23 

177.17 

181.10 

185.04 

188.98 

192.91 

5000 

196 

85 

200.79 

204.72 

208.66 

212.60 

216.54 

220.47 

224.41 

228.35 

232.28 

6000 

236 

22 

240.16 

244.09 

248.03 

251.97 

255.91 

259.84 

263.78 

267.72 

271.65 

7000 

275 

59 

279.53 

283.46 

287.40 

291.34 

295.28 

299.21 

303.15 

307.09 

311.02 

8000 

314 

96 

318.90 

322.83 

326.77 

330.71 

334.65 

338.58 

342.52 

346.46 

350.39 

9000 

354 

33 

358.27 

362.20 

366.14 

370.08 

374.02 

377.95 

381.89 

385.83 

389.76 

10000 

393 

70 

397.64 

401.57 

405.51 

409.45 

413.39 

417.32 

421.26 

425.20 

429.13 

INDEXES 


ALPHABETICAL  INDEX  -  ALL  STATIONS,   COUNTRIES,   AND  ELEMENTS 
CODE   OF   DATA    PRESENTED 


P:   Pressure  at  stal 

ion  lev( 

'1 

T:   Temperature 

M:   Pressure  at  sea 

level 

R:   Precipitation 

WMO 

Data 

Page 

WMO 

Data 

Page 

Name 

Index 

Pre- 

Numbers 

Name 

Index 

Pre- 

Numbers 

Numbers 

sented 

Notes 

Data 

Numbers 

sented 

Notes 

Data 

Abadan 

40831 

PMTR 

291 

292 

Chl-An 

57799 

R 

63 

65 

Abashirl 

47409 

PMTR 

327 

328 

Chiang  Mai 

48327 

PMTR 

535 

539 

ADEN 

7 

8 

Chimbay 

38262 

MTR 

439 

455 

Aden/Khormaskar 

40597 

MTR 

7 

8 

CHINA 

63 

64 

Agra 

42261 

PMTR 

97 

112 

Chita 

30758 

MTR 

439 

456 

Ahmadabad 

42647 

PMTR 

98 

119 

Chittagong  City 

41940 

PMTR 

403 

407 

Akita 

47582 

PMTR 

327 

329 

Chiuchuan 

52533 

TR 

63 

66 

Akola 

42933 

PMTR 

98 

120 

Chokurdakh 

21946 

MTR 

439 

457 

Akyab 

48062 

PTR 

39 

40 

Choshi 

47648 

PMTR 

327 

332 

Aldan 

31004 

MTR 

439 

440 

Chulman 

30393 

MTR 

439 

458 

Aleksandrovsk 

Chumphon 

48517 

PMTR 

535 

540 

Sakhallnv 

32061 

MTR 

439 

441 

Colombo 

43466 

MTR 

55 

56 

Allahabad/ 

Cut tack 

42970 

PMTR 

100 

145 

Bajnhrauli 

42475 

PMTR 

98 

127 

Dalbandin 

41712 

PTR 

403 

409 

Alma-Ata 

36870 

MTR 

439 

442 

Daltonganj 

42587 

PMTR 

101 

152 

Amoy 

46733 

TR 

63 

64 

Darbhanga 

42391 

PMTR 

101 

158 

Amritsar/ 

Darjeeling/RaJ 

Rajasansi 

42071 

PMTR 

98 

128 

Bhawan 

42295 

PTR 

102 

165 

Anadyr 

25563 

MTR 

439 

443 

Dera  Ismail  Khan 

41624 

PMTR 

403 

410 

Anhsi 

52424 

TR 

63 

65 

Dhahran 

40416 

PMTR 

29 

30 

Aomorl 

47575 

PMTR 

327 

330 

.Dhubri 

42404 

PMTR 

102 

171 

Aralskoye  Morye 

35746 

MTR 

439 

444 

Dibrugarh 

42312 

PMTR 

103 

178 

Aranyaprathet 

48462 

PMTR 

535 

536 

Dickson  Island 

20674 

MTR 

439 

459 

Asahlkawa 

47407 

PMTR 

327 

331 

Diwaniya 

40672 

MTR 

301 

306 

Ashkhabad 

38880 

MTR 

439 

445 

Dudinka 

23074 

MTR 

439 

460 

Baghdad/Hlnaida 

40650 

MTR 

302 

303 

Dumka 

42599 

PMTR 

103 

183 

BAHRAIN 

11 

12 

Dwarka 

42731 

PMTR 

103 

189 

Bahraln/Huharraq 

40427 

MTR 

11 

12 

Esfahan 

40800 

PMTR 

291 

294 

Balkhash 

35796 

MTR 

439 

446 

Experimental  Farm 

TR 

15 

16 

Bangalore 

43295 

PTR 

98 

130 

Faraheel 

TR 

15 

16 

Bangkok 

48455 

PMTR 

535 

537 

Foochow 

58847 

R 

63 

67 

Banmethuot 

48875 

PMTR 

553 

554 

Fort  Cochin 

43351 

PMTR 

103 

194 

Barnaul 

29838 

MTR 

439 

447 

Fort  Sandeman 

41620 

PTR 

403 

412 

Basrah 

40689 

MTR 

301 

305 

Fukuoka 

47807 

PMTR 

327 

333 

Bel gaum 

43197 

PMTR 

99 

131 

Gauhati 

42411 

PMTR 

103 

195 

Berezovo 

23631 

MTR 

439 

448 

Guryev 

35700 

MTR 

439 

461 

Bering  Island 

32618 

MTR 

439 

449 

Habbaniya 

40648 

MTR 

301 

308 

Blkaner 

42165 

PMTR 

99 

132 

Haboro 

47404 

PMTR 

327 

334 

Blagoveshchensk 

31510 

MTR 

439 

450 

Hachijojima 

47678 

PMTR 

327 

335 

Bogra 

41858 

PMTR 

403 

405 

Hakodate 

47430 

PMTR 

327 

336 

Bolshaya  Yelan 

32150 

MTR 

439 

451 

Hamada 

47755 

PMTR 

327 

337 

Bombay/Col aba 

43057 

PMTR 

99 

139 

Hamamatsu 

47564 

PMTR 

327 

338 

Bombay/Santa  Cruz 

43003 

PMTR 

100 

140 

Hambantota 

43497 

MTR 

55 

57 

Bomnak 

31253 

MTR 

439 

452 

Heisa  Island 

20046 

MTR 

439 

462 

Bratsk 

30309 

MTR 

439 

453 

Hengchun 

46759 

PMTR 

527 

528 

BURMA 

39 

40 

Hiroshima 

47765 

PMTR 

327 

339 

Bushehr 

40846 

PMTR 

291 

293 

HONG  KONG 

91 

92 

Bushire/see 

Hong  Kong/Royal  Obs 

45005 

MTR 

91 

92 

Bushehr 

Hsining 

52866 

TR 

63 

68 

Busr ah/see  Basrah 

Hwalien 

46699 

PMTR 

527 

529 

Calcutta/Allpore 

42807 

PMTR 

100 

141 

Hyderabad 

41765 

PMTR 

403 

413 

Calcutta/Dum  Dum 

42809 

PMTR 

100 

142 

Hyderabad/Begampet 

43128 

PMTR 

104 

196 

CAMBODIA 

47 

48 

I— Chang 

57461 

R 

63 

69 

Cape  Chelyuskin 

20292 

MTR 

439 

454 

Ilirney 

25248 

MTR 

439 

463 

CEYLON 

55 

56 

Inchon 

47112 

PMTR 

379 

380 

Chanthaburl 

48480 

PMTR 

535 

538 

INDIA 

95 

112 

Cherrapunjl 

42515 

PTR 

100 

144 

Indore 

42754 

PMTR 

105 
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WMO 

Data 

Page 

WMO 

Data 

Page 

Name 

Index 

Pre- 

Numbers 

Name 

Index 

Pre- 

Numbers 

Numbers 

sented 

Notes 

Data 

Numbers 

sented 

Notes 

Data 

IRAN 

291 

292 

Multan 

41675 

PMTR 

403 

424 

IRAQ 

301 

303 

Murree 

41573 

PTR 

403 

426 

Irkutsk 

30710 

MTR 

439 

464 

MUSCAT  AND  OMAN 

21 

22 

Ishinomakl 

47592 

PMTR 

327 

340 

Muscat 

40460 

PMTR 

21 

22 

Ispahan/see  Esfahan 

Mys  Kamennyy 

23146 

MTR 

439 

479 

ISRAEL/see  Europe 

Mys  Shalaurova 

21647 

MTR 

439 

480 

Izuhara 

47800 

PMTR 

327 

341 

Mys  Shmidta 

25173 

MTR 

439 

481 

Jacobadad 

41715 

PMTR 

403 

415 

Mys  Uelen 

25399 

MTR 

439 

482 

Jagdalpur 

43041 

PMTR 

105 

209 

Mys  Vasileva 

32217 

MTR 

439 

483 

Jaipur/Sanganer 

42348 

PMTR 

106 

213 

Mys  Zhelanlya 

20353 

MTR 

439 

484 

JAPAN 

327 

328 

Nagasaki 

47817 

PMTR 

327 

351 

Jeddah 

40477 

PMTR 

29 

31 

Nagoya 

47636 

PMTR 

327 

352 

Jessore 

41915 

PMTR 

403 

417 

Nagpur/Sonegaon 

42867 

PMTR 

108 

241 

Jodhpur 

42339 

PMTR 

106 

214 

Nakhon  Ratchasima 

48431 

PMTR 

535 

541 

JORDAN/see  Europe 

Nakhon  Sawan 

48400 

PMTR 

535 

542 

Kagoshima 

47827 

PMTR 

327 

342 

Nanking 

46450 

TR 

63 

74 

Kalat 

41696 

PTR 

403 

419 

NarayanganJ 

41919 

PMTR 

403 

427 

Kampot 

48985 

PMTR 

47 

48 

Naryn 

36974 

TR 

439 

485 

Kanazawa 

47605 

PMTR 

327 

343 

Nasiriya 

40676 

MTR 

301 

319 

Kangnung 

47105 

PMTR 

379 

381 

Nemuro 

47420 

PMTR 

327 

353 

Karachi  Airport 

41780 

PMTR 

403 

420 

NEPAL 

399 

400 

Karachi/Manora 

41782 

PMTR 

403 

422 

New  Delhi/ 

Karaganda 

35394 

MTR 

439 

465 

Safdarjung 

42182 

PMTR 

108 

242 

KASHMIR 

371 

372 

Nhatrang 

48877 

PMTR 

553 

555 

Katmandu 

PTR 

399 

400 

Niigata 

47604 

PMTR 

327 

354 

Kerman 

40841 

PMTR 

291 

295 

Nikolayevsk  Na 

Khabarovsk 

31735 

MTR 

439 

466 

Amure 

31369 

MTR 

439 

486 

Khanaquin 

40637 

MTR 

301 

310 

Nuwara  Eliya 

43473 

PTR 

55 

60 

Khanty-Mansiysk 

23933 

MTR 

439 

467 

Oita 

47815 

PMTR 

327 

355 

Khatanga 

20891 

MTR 

439 

468 

Okhotsk 

31088 

MTR 

439 

487 

Kirensk 

30230 

MTR 

439 

469 

Olekminsk 

24944 

MTR 

439 

488 

Klrkuk 

40621 

MTR 

301 

312 

Olenek 

24125 

MTR 

439 

489 

Klyuchi 

32389 

MTR 

439 

470 

Omaezaki 

47655 

PMTR 

327 

356 

Kochi 

47893 

PMTR 

327 

344 

Omsk 

28698 

MTR 

439 

490 

Kodaikanal 

43339 

PTR 

107 

220 

Osaka 

47772 

PMTR 

327 

357 

Kolpashevo 

29231 

MTR 

439 

471 

Ostrov/Beringa/see 

Kompong  Cham 

48995 

PMTR 

47 

49 

Bering  Island 

KOREA 

379 

380 

Ostrov  Chetyryek- 

Korf 

25954 

MTR 

439 

472 

hstolbovyy 

21965 

MTR 

439 

491 

Kota 

42451 

PMTR 

107 

221 

Ostrov  Dlkson/see 

Kotelny  Island 

21432 

MTR 

439 

473 

Dickson  Island 

Krasnovodsk 

38507 

MTR 

439 

474 

Ostrov/Kotelny/see 

Krasnoyarsk 

29574 

MTR 

439 

475 

Kotelny  Island 

Kuel-Yang 

57816 

TR 

63 

70 

Ostrov  Uedineniya 

20274 

MTR 

439 

492 

Kustanay 

28952 

MTR 

439 

476 

Ostrov  Vrangelja/ 

Kut  El  Hai 

40665 

MTR 

301 

314 

see  Wrangel  I. 

KUWAIT 

15 

16 

Oymyakon 

24688 

MTR 

439 

493 

Kuwait  Airport 

40372 

TR 

15 

17 

PAKISTAN 

403 

405 

Kyoto 

47759 

PMTR 

327 

345 

Pamban 

43363 

PMTR 

108 

243 

LAOS 

387 

388 

Panjgur 

41739 

PTR 

403 

429 

Lahore  City 

41640 

PMTR 

403 

-  423 

Parachinar 

41560 

PTR 

403 

430 

Lanchow 

52889 

TR 

63 

71 

Pasni 

41759 

PMTR 

404 

431 

LEBANON/see  Europe 

Patna 

42491 

PMTR 

109 

249 

Leh 

43544 

PTR 

371 

372 

Pattle 

48860 

PMTR 

553 

556 

Lhasa 

PTR 

549 

550 

Pel-Hal 

59644 

R 

63 

76 

Luang  Prabang 

48930 

PMTR 

387 

388 

Penghu 

46735 

PMTR 

527 

530 

Ludhiana 

42099 

PMTR 

107 

227 

Peshawar 

41530 

PMTR 

404 

433 

MACAO 

393 

394 

Petropavlovsk— 

Macao 

45011 

PMTR 

393 

394 

Kamchatskiy 

32583 

MTR 

439 

494 

Madras/Minambakkam 

43279 

PMTR 

107 

234 

Phitsanulok 

48378 

PMTR 

535 

543 

Maebashi 

47624 

PMTR 

327 

346 

Phnom  Penh/ 

Magwa 

TR 

15 

17 

Pochentong 

48991 

PMTR 

47 

50 

MAYLASIA/see 

Podkamennaya 

Southwest  Pacific 

Tunguska 

23884 

MTR 

439 

495 

Man— Chou— Li 

TR 

63 

72 

Poona 

43063 

PMTR 

109 

250 

Mandalay 

48042 

PMTR 

39 

41 

Poronaysk 

32098 

MTR 

439 

496 

Mangalore 

43283 

PMTR 

107 

235 

Prachuap  Khirikhan 

48500 

PMTR 

•535 

544 

Mannar 

43413 

MTR 

55 

59 

PROTECTORATE  OF 

Markovo 

25551 

MTR 

439 

477 

SOUTH  ARABIA 

25 

26 

Mashhad 

40745 

PMTR 

291 

296 

Providence  Bay 

25594 

MTR 

439 

497 

Masulipatam 

43185 

PMTR 

108 

236 

Quetta  Cantonment 

41661 

PTR 

403 

434 

Matsumoto 

47618 

PMTR 

327 

347 

Quetta/Samungll 

41660 

PTR 

404 

435 

Matsue 

47741 

PMTR 

327 

348 

Rangoon 

48097 

PTR 

39 

44 

Medina 

40430 

PMTR 

29 

32 

Raudhataln 

TR 

15 

18 

Mergul 

48110 

PMTR 

39 

42 

Riyadh 

40438 

PMTR 

29 

33 

Meshed/see  Mashhad 

Rlyan 

40586 

MTR 

25 

26 

Minusinsk 

29866 

MTR 

439 

478 

Rutba 

40642 

MTR 

301 

321 

Mlyako 

47585 

PMTR 

327 

349 

Rutbah/see  Rutba 

Mlyazaki 

47830 

PMTR 

327 

350 

Sagar 

42671 

PMTR 

110 

258 

Mokpo 

47165 

PMTR 

379 

382 

Saigon/Tan-Son-Nhut 

48900 

PMTR 

553 

558 

Mosul 

40608 

MTR 

301 

316 

Salalah 

40575 

MTR 

21 

23 

Moulmein 

48103 

PTR 

39 

43 

Salekhard 

23330 

MTR 

439 

498 

Mukteswar/Kumaun 

42147 

PTR 

108 

237 

Sapporo 
SAUDI  ARABIA 

47412 

PMTR 

327 
29 

358 
30 

ASIA 


WHO 

Data 

Page 

WMO 

Data 

Page 

Name 

Index 

Pre- 

Numbers 

Name 

Index 

Pre- 

Numbers 

Numbers 

sented 

Notes 

Data 

Numbers 

sented 

Notes 

Data 

Semipalatinsk 

36177 

MTR 

439 

499 

Tokyo 

47662 

PMTR 

327 

364 

Sandal 

47590 

PMTR 

327 

359 

Tomsk 

29430 

MTR 

439 

507 

Seno 

48948 

PMTR 

387 

389 

Tourane 

48855 

PMTR 

553 

559 

Sevmchan 

25703 

MTR 

439 

500 

Trucial  States 

35 

36 

Shaiba 

40688 

MTR 

302 

324 

TURKEY/see  Europe 

Shanghai/Zi- 

Trlncomalee 

43418 

MTR 

55 

61 

Ka-Wei 

58367 

TR 

63 

77 

Trivandrum 

43371 

PMTR 

111 

274 

Sharjah 

40449 

MTR 

35 

36 

Troitsk  Mine 

30554 

MTR 

439 

508 

Shelagontsy 

24329 

MTR 

439 

501 

Tselinograd/ 

Shillong 

42516 

PTR 

110 

265 

Akmolinsk 

35188 

MTR 

439 

509 

Shimizu/Ashizuri 

47898 

PMTR 

327 

360 

Tsinan 

R 

63 

85 

Shlmonoseki 

47762 

PMTR 

327 

361 

Tslngtao 

54857 

TR 

63 

86 

Shionomisaki 

47778 

PMTR 

327 

362 

Tunhuang 

52418 

TR 

63 

86 

Shiraz 

40848 

PMTR 

291 

297 

Tura 

24507 

MTR 

439 

510 

Shuwaikh 

40371 

MTR 

15 

18 

Turgay 

35358 

MTR 

439 

511 

Bias 

57036 

TR 

63 

79 

Turukhansk 

23472 

MTR 

439 

512 

Siemreap— Angkor 

48966 

PMTR 

47 

51 

Udon  Thani 

48354 

PMTR 

535 

546 

Silchar 

42619 

PMTR 

110 

266 

Ullungdo 

47115 

PMTR 

379 

384 

Simla 

42083 

PTR 

111 

273 

Urakawa 

47426 

PMTR 

327 

365 

Simushir 

32195 

MTR 

439 

502 

Ust— Apuka 

25956 

MTR 

439 

513 

SINGAPORE/see 

Ust-Maya 

24966 

MTR 

439 

514 

Southwest  Pacific 

Veraval 

42909 

PMTR 

111 

282 

Songkhla 

48568 

PMTR 

535 

545 

Verkhoyansk 

24266 

MTR 

439 

515 

SOVIET  UNION 

439 

440 

Victoria  Point 

48112 

PMTR 

39 

45 

Srimangal 

41880 

PMTR 

403 

436 

Vientiane 

48940 

PMTR 

387 

390 

Srinagar 

43540 

PTR 

371 

373 

VIET-NAM 

553 

554 

Stung  Treng 

48972 

PMTR 

47 

52 

Vilyuysk 

24641 

MTR 

439 

516 

Sunpan 

56182 

TR 

63 

81 

Vlshakhapatnam 

43149 

PMTR 

111 

288 

Surgut 

23849 

MTR 

439 

503 

Vitim 

30054 

MTR 

439 

517 

SYRI  A/see  Europe 

Vize  Island 

20069 

MTR 

439 

518 

Taegu 

47143 

PMTR 

379 

383 

Vladivostok 

31960 

MTR 

439 

519 

Taichung 

46749 

PMTR 

527 

531 

Wajima 

47600 

PMTR 

327 

366 

Tainan 

46471 

PMTR 

527 

532 

Wakkanai 

47401 

PMTR 

327 

367 

Taipei 

46692 

PMTR 

527 

533 

Wrangel  Island 

21982 

MTR 

439 

520 

TAIWAN 

527 

528 

Wu-Chow 

59265 

R 

63 

87 

Takamatsu 

47891 

PMTR 

327 

363 

Ya-An 

56287 

TR 

63 

88 

Talien 

54662 

TR 

63 

82 

Yakushima 

47836 

PMTR 

327 

368 

Tashkent 

38457 

MTR 

439 

504 

Yakutsk 

24959 

MTR 

439 

521 

Tehr an/He hrabad 

40754 

PTR 

291 

298 

Yeniseysk 

29263 

MTR 

439 

522 

THAILAND 

535 

536 

Yerbogachen 

24817 

MTR 

439 

523 

TIBET 

549 

550 

Yonago 

47744 

PMTR 

327 

369 

Tlenshul 

57006 

TR 

63 

84 

Yu-Lin 

53646 

TR 

63 

89 

Tobolsk 

28275 

MTR 

439 

505 

Yuzhno-Kurilsk 

32165 

PTR 

439 

524 

Toko 

31137 

MTR 

439 

506 

Zyryanka 

25400 

MTR 

439 

525 
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WMO     Data 
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Notes   Data 


ARABIAN  PENINSULA 


BURMA 


ADEN 

Aden/Khormaskar 

40597 
BAHRAIN 

MTR 

Bahrain/Muharraq 

40427 

KUWAIT 

MTR 

Experimental  Farm 

Faraheel 

Kuwait  Airport 

Magwa 

Raudhatain 

Shuwaikh 

40372 
40371 

TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
MTR 

MUSCAT  AND  OMAN 

Muscat 
Salalah 

40460 
40575 

PMTR 
MTR 

PROTECTORATE  OF  SOUTH  ARABIA 


SAUDI  ARABIA 


Dhahran 
Jeddah 
Medina 
Riyadh 


40416  PMTR 

40477  PMTR 

40430  PMTR 

40438  PMTR 


TRUCIAL  STATES 


Akyab 

48062 

PTR 

Mandalay 

48042 

PMTR 

Mergui 

48110 

PMTR 

Moulmein 

48103 

PTR 

Rangoon 

48097 

PTR 

Victoria 

Point 

48112 

PMTR 

CAMBODIA 


Kampot 

48985 

PMTR 

Kompong  Cham 

48995 

PMTR 

Phnom  Penh/ 

Pochentong 

48991 

PMTR 

Siemreap- Angkor 

48966 

PMTR 

Stung  Treng 

48972 

CEYLON 

PMTR 

Colombo 

43466 

MTR 

Hambantota 

43497 

MTR 

Mannar 

43413 

MTR 

Nuwara  Eliya 

43473 

PTR 

Trincomalee 

43418 

MTR 

CHINA 


Amoy 

46733 

Anhsi 

52424 

Chi-An 

57799 

Chiuchuan 

52533 

Foochow 

58847 

Hsining 

52866 

I-Chang 

57461 

Kuei-Yang 

57816 

Lanchow 

52889 

Man-Chou-Li 

Nanking 

46450 

Pei-Hai 

59644 

Shanghai/Zi-Ka-Wei 

58367 

Sian 

57036 

Sunpan 

56182 

Talien 

54662 

Tienshui 

57006 

Tsinan 

Tsingtao 

54857 

Tunhuang 

52418 

Wu-Chow 

59265 

Ya-An 

56287 

Yu-Lin 

53646 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


Hong  Kong/Royal 
Obs. 


WMO     Data  Page 

Index    pre-  Numbers 

Numbers  sented  Notes  Data 

HONG  KONG 

45005           MTR  91              92 
INDIA 


Agra 

Ahmadabad 
Akola 
Allahabad/ 

Bamhrauli 
Amr it  sar/Ra j  asans  i 
Bangalore 
Belgaum 
Bikaner 
Bombay/Colaba 
Bombay/Santa  Cruz 
Cal  cut  t  a/Al  ipore 
Calcutta/Dum  Dum 
Cherrapunji 
Cut tack 
Daltonganj 
Darbhanga 
Darjeeling/Raj 

Bhawan 
Dhubri 
Dibrugarh 
Dumka 
Dwarka 
Fort  Cochin 
Gauhati 

Hyderabad/Begampet 
Indore 
Jagdalpur 
Jaipur/Sanganer 
Jodhpur 
Kodaikanal 
Kota 

Ludhiana 

Madras/Minambakkam 
Manga lore 
Masulipatam 
Mukteswar/Kumaun 
Nagpur/Sonegaon 
New  Delhi/ 

Safdarjung 
Pamban 
Patna 
Poona 
Sagar 
Shillong 
Silchar 
Simla 

Trivandrum 
Veraval 
Vishakhapatnam 


42261 
42647 
42933 

42475 
42071 
43295 
43197 
42165 
43057 
43003 
42807 
42809 
42515 
42970 
42587 
42391 

42295 
42404 
42312 
42599 
42731 
43351 
42411 
43128 
42754 
43041 
42348 
42339 
43339 
42451 
42099 
43279 
43283 
43185 
42147 
42867 

42182 
43363 
42491 
43063 
42671 
42516 
42619 
42083 
43371 
42909 
43149 


IRAN 


Bushire/See  Bushehr 
Ispahan/See  Esfahan 
Meshed/See  Mashhad 
Abadan  40831 

Bushehr  40846 

Esfahan  40800 

Kerman  40841 

Mashhad  40745 

Shiraz  40848 

Tehran/Mehrabad    40754 


PMTR 
PMTR 
PMTR 

PMTR 

PMTR 

PTR 

PMTR 

PMTR 

PMTR 

PMTR 

PMTR 

PMTR 

PTR 

PMTR 

PMTR 

PMTR 

PTR 

PMTR 

PMTR 

PMTR 

PMTR 

PMTR 

PMTR 

PMTR 

PMTR 

PMTR 

PMTR 

PMTR 

PTR 

PMTR 

PMTR 

PMTR 

PMTR 

PMTR 

PTR 

PMTR 

PMTR 

PMTR 

PMTR 

PMTR 

PMTR 

PTR 

PMTR 

PTR 

PMTR 

PMTR 

PMTR 


100 
100 
100 
100 
100 
101 
101 

102 
102 
103 
103 
103 
103 
103 
104 
105 
105 
106 
106 
107 
107 
107 
107 
107 
108 
108 
108 

108 
108 
109 
109 
110 
110 
110 
111 
111 
111 
111 


112 
119 
120 

127 
128 
130 
131 
132 
139 
140 
141 
142 
144 
145 
152 
158 

165 
171 
178 
183 
189 
194 
195 
196 
202 
209 
213 
214 
220 
221 
227 
234 
235 
236 
237 
241 

242 
243 
249 
250 
258 
265 
266 
273 
274 
282 
288 


PMTR 

291 

292 

PMTR 

291 

293 

PMTR 

291 

294 

PMTR 

291 

295 

PMTR 

291 

296 

PMTR 

291 

297 

PTR 

291 

298 

WMO     Data 

Index    Pre- 

Numbers  sented 

IRAQ 


Page 

Numbers 

Notes      Data 


Busrah/See 

Basrah 

Rutbah  See 

Rutba 

Baghdad/Hi: 

aaida 

40650 

MTR 

302 

303 

Basrah 

40689 

MTR 

301 

305 

Diwaniya 

40672 

MTR 

301 

306 

Habbaniya 

40648 

MTR 

301 

308 

Khanaquin 

40637 

MTR 

301 

310 

Kirkuk 

40621 

MTR 

301 

312 

Kit  El  Hai 

40665 

MTR 

301 

314 

Mosul 

40608 

MTR 

301 

316 

Nasiriya 

40676 

MTR 

301 

319 

Rutba 

40642 

MTR 

301 

321 

Shaiba 

40688 

MTR 

302 

324 

SEE   EUROPE 


ISRAEL 


JAPAN 


Abashiri 

47409 

PMTR 

327 

328 

Akita 

47  582 

PMTR 

327 

329 

Aomori 

47575 

PMTR 

327 

330 

Asahikawa 

47407 

PMTR 

327 

331 

Choshi 

47648 

PMTR 

327 

332 

Fukuoka 

47807 

PMTR 

327 

333 

Haboro 

47404 

PMTR 

327 

334 

Hachijojima 

47678 

PMTR 

327 

335 

Hakodate 

47430 

PMTR 

327 

336 

Hamada 

47755 

PMTR 

327 

337 

Hamamatsu 

47564 

PMTR 

327 

338 

Hiroshima 

47765 

PMTR 

327 

339 

Ishinomaki 

47592 

PMTR 

327 

340 

Izuhara 

47800 

PMTR 

327 

341 

Kagoshima 

47827 

PMTR 

327 

342 

Kanazawa 

47605 

PMTR 

327 

343 

Kochi 

47893 

PMTR 

327 

344 

Kyoto 

47759 

PMTR 

327 

345 

Maebashi 

47624 

PMTR 

327 

346 

Matsumoto 

47618 

PMTR 

327 

347 

Mat sue 

47741 

PMTR 

327 

348 

Miyako 

47585 

PMTR 

327 

349 

Miyazaki 

47830 

PMTR 

327 

350 

Nagasaki 

47817 

PMTR 

327 

351 

Nagoya 

47636 

PMTR 

327 

352 

Nemuro 

47420 

PMTR 

327 

353 

Niigata 

47604 

PMTR 

327 

354 

Oita 

47815 

PMTR 

327 

355 

Omaezaki 

47655 

PMTR 

327 

356 

Osaka 

47772 

PMTR 

327 

357 

Sapporo 

47  412 

PMTR 

327 

358 

Sendai 

47  590 

PMTR 

327 

359 

Shimizu/Ashizur 

i    47898 

PMTR 

327 

360 

Shimonoseki 

47762 

PMTR 

327 

361 

Shionomisaki 

47778 

PMTR 

327 

362 

Takamatsu 

47891 

PMTR 

327 

363 

Tokyo 

47662 

PMTR 

327 

364 

Urakawa 

47426 

PMTR 

327 

365 

Waj  ima 

47600 

PMTR 

327 

366 

Wakkanai 

47401 

PMTR 

327 

367 

Yakushima 

47836 

PMTR 

327 

368 

Yonago 

47744 

PMTR 

327 

369 

SEE    EUROPE 


JORDAN 


KASHMIR 


Leh 
Srinagar 


ASIA 


Pressure  at  station  level 
Pressure  at  sea  level 
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T:      Temperature 


WMO  Data 

Index  Pre- 

Numbers      sented 


Page 

Numbers 

Notes      Data 


Precipitation 

Name 


WMO     Data 
Index    Pre- 

Numbers   sented 


Page 

Numbers 

Notes     Data 


KOREA 


SOVIET  UNION 


Inchon 

47112 

PMTR 

379 

380 

Ostrov  Dikson/See 

Kangnung 

47105 

PMTR 

379 

381 

Dickson  Island 

Mokpo 

47165 

PMTR 

379 

382 

Ostrov  Vrangelja/ 

Taegu 

47143 

PMTR 

379 

383 

See  Wrangel  I . 

Ullungdo 

47115 

PMTR 

379 

384 

Aldan 
Aleksandrovsk 

31004 

MTR 

439 

440 

Sakhaliny 

32061 

MTR 

439 

441 

LAOS 

Alma-Ata 

36870 

MTR 

439 

442 

Anadyr 

25563 

MTR 

439 

443 

Aralskoye  Morye 

35746 

MTR 

439 

444 

Luang  Prabang 

48930 

PMTR 

387 

388 

Ashkhabad 

38880 

MTR 

439 

445 

Seno 

48948 

PMTR 

387 

389 

Balkhash 

35796 

MTR 

439 

446 

Vientiane 

48940 

PMTR 

387 

390 

Barnaul 

29838 

MTR 

439 

447 

Berezovo 

23631 

MTR 

439 

448 

Bering  Island 

32618 

MTR 

439 

449 

LEBANON 

Blagoveshchensk 

31510 

MTR 

439 

450 

Bolshaya  Velan 

32150 

MTR 

439 

451 

Bomnak 

31253 

MTR 

439 

452 

SEE  EUROPE 

Bratsk 

30309 

MTR 

439 

453 

Cape  Chelyuskin 

20292 

MTR 

439 

454 

Chimbay 

38262 

MTR 

439 

455 

MACAO 

Chita 

30758 

MTR 

439 

456 

Chokurdakh 

21946 

MTR 

439 

457 

Chulman 

30393 

MTR 

439 

458 

Macao 

45011 

PMTR 

393 

394 

Dickson  Island 

20674 

MTR 

439 

459 

Dudinka 

23074 

MTR 

439 

460 

Guryev 

35700 

MTR 

439 

461 

Heisa  Island 

20046 

MTR 

439 

462 

MAYLAYSIA 

Ilirney 

25248 

MTR 

439 

463 

Irkutsk 

30710 

MTR 

439 

464 

Karaganda 

35394 

MTR 

439 

465 

SEE  SOUTHWEST  PACIFI 

Khabarovsk 

31735 

MTR 

439 

466 

Khanty-Mansiysk 

23933 

MTR 

439 

467 

NEPAL 

Khatanga 

20891 

MTR 

439 

468 

Kirensk 

30230 

MTR 

439 

469 

Klyuchi 

32389 

MTR 

439 

470 

Katmandu 

PTR 

399 

400 

Kolpashevo 

29231 

MTR 

439 

471 

Korf 

25954 

MTR 

439 

472 

Kotelny  Island 

21432 

MTR 

439 

473 

PAKISTAN 

Krasnovodsk 

38507 

MTR 

439 

474 

Krasnoyarsk 

29574 

MTR 

439 

475 

Kustanay 

28952 

MTR 

439 

476 

Bogra 

Chittagong  City 
Dalbandin 

41858 
41940 
41712 

PMTR 
PMTR 
PTR 

403 
403 
403 

405 
407 
409 

Markovo 
Minusinsk 
Mys  Kamennyy 

25551 
29866 
23146 

MTR 
MTR 
MTR 

439 
439 
439 

477 
478 
479 

Dera  Ismail  Khan 

41624 

PMTR 

403 

410 

Mys  Shalaurova 

21647 

MTR 

439 

480 

Fort  Sandeman 

Hyderabad 

Jacobadad 

41620 
41765 
41715 

PTR 

PMTR 
PMTR 

403 
403 
403 

412 
413 
415 

Mys  Shmidta 
Mys  Uelen 
Mys  Vasileva 

25173 
25399 
32217 

MTR 
MTR 
MTR 

439 
439 
439 

481 
482 
483 

Jessore 
Kalat 

41915 
41696 

PMTR 
PTR 

403 
403 

417 
419 

Mys  Zhelaniya 
Naryn 

20353 
36974 

MTR 
TR 

439 
439 

484 
485 

Karachi  Airport 
Karachi/Manora 

41780 
41782 

PMTR 

PMTR 

403 
403 

420 
422 

Nikolayevsk  Na 
Amure 

31369 

MTR 

439 

486 

Lahore  City 

41640 

PMTR 

403 

423 

Okhotsk 

31088 

MTR 

439 

487 

Multan 

41675 

PMTR 

403 

424 

Olekminsk 

24944 

MTR 

439 

488 

Murree 

41573 

PTR 

403 

426 

Olenek 

24125 

MTR 

439 

489 

Narayanganj 

41919 

PMTR 

403 

427 

Omsk 

28698 

MTR 

439 

490 

Panjgur 

41739 

PTR 

403 

429 

Ostrov  Beringa/See 

Parachinar 

41560 

PTR 

403 

430 

Bering  Island 

Pasni 

41759 

PMTR 

404 

431 

Ostrov 

21965 

MTR 

439 

491 

Peshawar 

41530 

PMTR 

404 

433 

Chetyryekhstolbovyy 

Quetta  Cantonment    41661 

PTR 

403 

434 

Ostrov  Kotelny/See 

— 

Quetta/Samungli 

41660 

PTR 

404 

435 

Kotelny  Island 

Srimangal 

41880 

PMTR 

403 

436 

Ostrov  Uedineniya 

20274 

MTR 

439 

492 

SINGAPORE 


SEE   SOUTHWEST   PACIFIC 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


Oymyakon 

Pet  ropavlovsk- 

Kamchatskiy 
Podkamennaya 

Tunguska 
Poronaysk 
Providence  Bay 
Salekhard 
Semipalatinsk 
Seymchan 
Shelagontsy 
Simushir 
Surgut 
Tashkent 
Tobolsk 
Toko 
Tomsk 

Troitsk  Mine 
Tselinograd/ 

Akmolinsk 
Tura 
Turgay 
Turukhansk 
Ust-Apuka 
TJst-Maya 
Verkhoyansk 
Vilyuysk 
Vitim 

Vize  Island 
Vladivostok 
Wrangel  Island 
Yakutsk 
Yeniseysk 
Yerbogachen 
Yuzhno-Kurilsk 
Zyryanka 


WMO 

Data 

Pag 

Index 

Pre- 

Nurabe 

Numbers 

sented 

Notes 

Data 

1  UNION 

-  Continu 

ed 

24688 

MTR 

439 

493 

32583 

MTR 

439 

494 

23884 

MTR 

439 

495 

32098 

MTR 

439 

496 

25594 

MTR 

439 

497 

23330 

MTR 

439 

498 

36177 

MTR 

439 

499 

25703 

MTR 

439 

500 

24329 

MTR 

439 

501 

32195 

MTR 

439 

502 

23849 

MTR 

439 

503 

38457 

MTR 

439 

504 

28275 

MTR 

439 

505 

31137 

MTR 

439 

506 

29430 

MTR 

439 

507 

30554 

MTR 

439 

508 

35188 

MTR 

439 

509 

24507 

MTR 

439 

510 

35358 

MTR 

439 

511 

23472 

MTR 

439 

512 

25956 

MTR 

439 

513 

24966 

MTR 

439 

514 

24266 

MTR 

439 

515 

24641 

MTR 

439 

516 

30054 

MTR 

439 

517 

20069 

MTR 

439 

518 

31960 

MTR 

439 

519 

21982 

MTR 

439 

520 

24959 

MTR 

439 

521 

29263 

MTR 

439 

522 

24817 

MTR 

439 

523 

32165 

PTR 

439 

524 

25400 

MTR 

439 

525 

WMO 

Data 

Page 

Name 

Index 

Pre- 

Numbers 

Numbers 

sented 

Notes  Data 

THAILAND 

Aranyaprathet 

48462 

PMTR 

535 

536 

Bangkok 

48455 

PMTR 

535 

537 

Chanthaburi 

48480 

PMTR 

535 

538 

Chiang  Mai 

48327 

PMTR 

535 

539 

Chumphon 

48517 

PMTR 

535 

540 

Nakhon  Ratchasim 

a     48431 

PMTR 

535 

541 

Nakhon  Sawan 

48400 

PMTR 

535 

5  18 

Phitsanulok 

48378 

PMTR 

535 

543 

Prachuap  Khirikh 

an   48500 

PMTR 

535 

544 

Songkhla 

48568 

PMTR 

535 

5  4  5 

Udon  Thani 

48354 

PMTR 

535 

546 

TIBET 


TURKEY 


SYRIA 


SEE  EUROPE 


Banmethuot 
Nhatrang 
Pattle 
Saigon/Tan- 

Nhut 
Tourane 


VIET-NAM 

4887  5 
48877 
48860 

PMTR 
PMTR 
PMTR 

553 
553 
553 

554 
555 
556 

48900 
48855 

PMTR 
PMTR 

553 
553 

558 
559 

SEE  EUROPE 


Hengchun 

Hwallen 

Penghu 

Taichung 

Tainan 

Taipei 


AIWAN 

46759 

PMTR 

527 

528 

46699 

PMTR 

527 

529 

46735 

PMTR 

527 

530 

46749 

PMTR 

527 

531 

46471 

PMTR 

527 

532 

46692 

PMTR 

527 

533 

GEOGRAPHICAL  INDEX  -  BY  10°  BANDS  OF  LATITUDE 


CODE   OF  DATA   PRESENTED 


5:   Pressure  at  statioi 

i  level. 

T:   Temperature. 

i:      Pressure  at  sea  le^ 

■el. 

Data 

R:   Precipitation. 

Data 
Pre- 

Name 

Latitude 

Longitude 

sented 

Name 

Latitude 

Longitude 

Band 

80°  N  to  90° 

N 

Band  50°  N 

to  60°  N  -  Ci 

>ntinued 

Heisa  Island 

80 

37 

N 

58 

03 

E 

MTR 

Troitsk  Mine 
Minusinsk 

54  37  N 
53  42  N 

113  08  E 
91  42  E 

MTR 
MTR 

Band 

70°  N  to  80° 

N 

Barnaul 

53  20  N 

83  42  E 

MTR 

Kustanay 

53  13  N 

63  37  E 

MTR 

Vize  Island 

79 

30 

N 

76 

59 

E 

MTR 

Nikolayevsk  Na  Amure 

53  09  N 

140  42  E 

MTR 

Cape  Chelyuskin 
Ostrov  Uedinenlya 
Mys  Zhelaniya 
Kotelny  Island 

77 
77 
76 
76 

43 
30 
57 

00 

N 
N 
N 
N 

104 
82 
68 

137 

17 

14 
3  5 
54 

E 
E 
E 
E 

MTR 
MTR 
MTR 
MTR 

Petropavlovsk- 
Kamchatskiy 
Irkutsk 
Chita 

52  59  N 
52  16  N 
52  01  N 

158  39  E 
104  21  E 
113  20  E 

MTR 
MTR 
MTR 

Dickson  Island 

73 

30 

N 

80 

14 

E 

MTR 

Tsellnograd/ 

Mys  Shalaurova 

73 

11 

N 

143 

56 

E 

MTR 

Akmollnsk 

51  08  N 

71  22  E 

MTR 

Khatanga 

71 

59 

N 

102 

28 

E 

MTR 

Aleksandrovsk 

Wrangel  Island 

70 

58 

N 

178 

32 

E 

MTR 

Sakhaliny 
Semipalatinsk 

50  54  N 
50  21  N 

142  10  E 
80  15  E 

MTR 
MTR 

Chetyryekhstolbovyy 

70 

38 

N 

162 

24 

E 

MTR 

Blagoveshchensk 

50  16  N 

127  30  E 

MTR 
MTR 

Chokurdakh 

70 

37 

N 

147 

53 

E 

MTR 

Mys  Vasileva 

50  00  N 

155  23  E 

Band 

60°  N  to  70° 

N 

Band 

40°  N  to  50' 

N 

Dudinka 

69 

24 

N 

86 

10 

E 

MTR 

Karaganda 

49  48  N 

73  08  E 

MTR 

Mys  Shmldta 

68 

55 

N 

179 

29 

W 

MTR 

Turgay 

49  38  N 

63  30  E 

MTR 

Olenek 

68 

30 

N 

112 

26 

E 

MTR 

Man-Chou-Li 

49  35  N 

117  26  E 

TR 

Mys  Kamennyy 

68 

28 

N 

73 

36 

E 

MTR 

Poronaysk 

49  13  N 

143  06  E 

MTR 

Verkhoyansk 

67 

33 

N 

133 

23 

E 

MTR 

Khabarovsk 

48  31  N 

135  10  E 

MTR 

Illrney 

67 

20 

N 

168 

14 

E 

MTR 

Guryev 

47  01  N 

51  51  E 

MTR 

Salekhard 

66 

32 

N 

66 

32 

E 

MTR 

Bolshaya  Yelan 

46  55  N 

142  44  E 

MTR 

Shelagontsy 

66 

15 

N 

114 

17 

E 

MTR 

Balkhash 

46  54  N 

75  00  E 

MTR 

Mys  Uelen 

66 

10 

N 

169 

50 

E 

MTR 

Simushir 

46  51  N 

151  52  E 

MTR 

Turukhansk 

65 

47 

N 

87 

57 

E 

MTR 

Aralskoye  Morye 

46  47  N 

61  40  E 

MTR 

Zyryanka 

65 

44 

N 

150 

54 

E 

MTR 

Wakkanal 

45  25  N 

141  41  E 

PMTR 

Anadyr 

64 

47 

N 

177 

34 

E 

MTR 

Haboro 

44  22  N 

141  42  E 

PMTR 

Markovo 

64 

41 

N 

170 

25 

E 

MTR 

Abash lri 

44  01  N 

144  17  E 

PMTR 

Providence  Bay 

64 

26 

N 

173 

14 

W 

MTR 

Yuzhno-Kurilsk 

44  01  N 

145  49  E 

PTR 

Tura 

64 

10 

N 

100 

04 

E 

MTR 

Asahikawa 

43  46  N 

142  22  E 

PMTR 

Berezovo 

63 

56 

N 

65 

03 

E 

MTR 

Nemuro 

43  20  N 

145  35  E 

PMTR 

Vilyuysk 

63 

46 

N 

121 

37 

E 

MTR 

Alma-Ata 

43  14  N 

76  56  E 

MTR 

Oymyakon 

63 

16 

N 

143 

09 

E 

MTR 

Vladivostok 

43  07  N 

131  54  E 

MTR 

Seymchan 

62 

55 

N 

152 

25 

E 

MTR 

Sapporo 

43  03  N 

141  20  E 

PMTR 

Yakutsk 

62 

05 

N 

129 

45 

E 

MTR 

Chimbay 

42  57  N 

59  49  E 

MTR 

Podkamennaya 

Urakawa 

42  10  N 

142  47  E 

PMTR 

Tunguska 

61 

36 

N 

90 

00 

E 

MTR 

Hakodate 

41  49  N 

140  45  E 

PMTR 

Yerbogachen 

61 

16 

N 

108 

01 

E 

MTR 

Naryn 

41  26  N 

76  00  E 

TR 

Surgut 

61 

15 

N 

73 

30 

E 

MTR 

Tashkent 

41  16  N 

69  16  E 

MTR 

Khanty-Mansiysk 

60 

58 

N 

69 

04 

E 

MTR 

Aomori 

40  49  N 

140  47  E 

PMTR 

Ust-Apuka 

60 

27 

N 

169 

35 

E 

MTR 

Anhsi 

40  43  N 

95  57  E 

TR 

Olekmlnsk 

60 

24 

N 

120 

2  5 

E 

MTR 

Tunhuang 

40  08  N 

94  47  E 

TR 

Ust-Maya 

60 

23 

N 

134 

27 

E 

MTR 

Krasnovodsk 

40  02  N 

52  59  E 

MTR 

Kori 

60 

21 

N 

166 

00 

E 

MTR 

Band 

30°  N  to  40 

'  N 

Band 

50°  N  tc 

N 

Chiuchuan 

39  45  N 

98  33  E 

TR 

Vltlm 

59 

27 

N 

112 

35 

E 

MTR 

Akita 

39  43  N 

140  06  E 

PMTR 

Okhotsk 

59 

22 

N 

143 

12 

E 

MTR 

Mlyako 

39  39  N 

141  58  E 

PMTR 

Aldan 

58 

37 

N 

125 

22 

E 

MTR 

Talien 

38  55  N 

121  38  E 

TR 

Yeniseysk 

58 

27 

N 

92 

09 

E 

MTR 

Ishinomaki 

38  26  N 

141  18  E 

PMTR 

Kolpashevo 

58 

18 

N 

82 

54 

E 

MTR 

Yu-Lin 

38  17  N 

109  45  E 

TR 

Tobolsk 

58 

09 

N 

68 

11 

E 

MTR 

Sendai 

38  16  N 

140  54  E 

PMTR 

Klrensk 

57 

46 

N 

108 

07 

E 

MTR 

Ashkhabad 

37  58  N 

58  20  E 

MTR 

Chulman 

56 

50 

N 

124 

52 

E 

MTR 

Nil gat a 

37  55  N 

139  03  E 

PMTR 

Tomsk 

56 

26 

N 

84 

58 

E 

MTR 

Kangnung 

37  45  N 

128  54  E 

PMTR 

Klyucbi 

56 

19 

N 

160 

50 

E 

MTR 

Inchon 

37  29  N 

126  38  E 

PMTR 

Toko 

56 

17 

N 

131 

08 

E 

MTR 

Ullungdo 

37  29  N 

130  54  E 

PMTR 

Bratsk 

56 

04 

N 

101 

50 

E 

MTR 

Wajima 

37  23  N 

136  54  E 

PMTR 

Krasnoyarsk 

56 

00 

K 

92 

53 

E 

MTR 

Tsinan 

36  40  N 

117  02  E 

R 

Bering  Island 

55 

12 

N 

165 

59 

E 

MTR 

Hsinlng 

36  37  N 

109  49  E 

TR 

Omsk 

54 

56 

N 

73 

24 

E 

MTR 

Kanazawa 

36  33  N 

136  39  E 

PMTR 

Bomnak 

54 

4  3 

N 

128 

56 

E 

MTR 

Maebashi 

36  24  N 

139  04  E 

PMTR 

Data 
pre- 
sented 

Data 

Name 

Latitude 

Longli 

tude 

Name 

Latitude 

Longitude 

sented 

Band  30° 

N  to 

40°  N  - 

Continued 

Band 

20'  N  to  30 

°  N  - 

-  Continued 

Mosul 

36 

19  N 

43 

09 

E 

MTR 

Shillong 

25  34  N 

91 

53 

E 

PTR 

Mashhad 

36 

16  N 

59 

38 

E 

PMTR 

Allahabad  Bamhrau 11 

25  27  N 

81 

44 

E 

PMTR 

Hatsumoto 

36 

15  N 

137 

58 

E 

PMTR 

Hyderabad 

25  23  N 

68 

25 

E 

PMTR 

Tslngtao 

36 

04  N 

120 

19 

E 

TR 

Sharjah 

25  21  N 

55 

23 

W 

MTR 

Lanchow 

36 

03  N 

103 

SI 

E 

TR 

Pasnl 

25  16  N 

63 

29 

E 

PMTR 

Taegu 

35 

53  N 

128 

37 

E 

PMTR 

CherrapunJ  i 

25  15  N 

91 

44 

E 

PTR 

Choshi 

35 

43  N 

140 

50 

E 

PMTR 

Kota 

25  11  N 

75 

51 

E 

PMTR 

Tehran/Mehrabad 

35 

41  N 

51 

19 

E 

PTR 

Taipei 

25  02  N 

121 

31 

E 

PMTR 

Tokyo 

35 

41  N 

139 

16 

E 

PMTR 

Karachi  Airport 

24  55  N 

67 

09 

E 

PMTR 

Klrkuk 

35 

28  N 

44 

24 

E 

MTR 

Bogra 

24  51  N 

89 

23 

E 

PMTR 

Matsue 

35 

27  N 

133 

04 

E 

PMTR 

SI  1  char 

24  49  N 

92 

48 

E 

PMTR 

Yonago 

35 

26  N 

133 

21 

E 

PMTR 

Karachi /Manor  a 

24  48  N 

66 

59 

E 

PMTR 

Nagoya 

35 

10  N 

136 

58 

E 

PMTR 

Riyadh 

24  42  N 

46 

43 

E 

PMTR 

Kyoto 

35 

01  N 

135 

44 

E 

PMTR 

Medina 

24  39  N 

39 

39 

E 

PMTR 

Hamada 

34 

54  N 

132 

04 

E 

PMTR 

Amoy 

24  26  N 

118 

04 

E 

TR 

Mokpo 

34 

47  N 

126 

23 

E 

PMTR 

Srimangal 

24  19  N 

91 

44 

E 

PMTR 

Hamamatsu 

34 

42  N 

137 

43 

E 

PMTR 

Dumka 

24  16  N 

87 

15 

E 

PMTR 

Osaka 

34 

39  N 

135 

32 

E 

PMTR 

Tal chung 

24  09  N 

120 

41 

E 

PMTR 

Omaezakl 

34 

36  N 

138 

13 

E 

PMTR 

DaltonganJ 

24  03  N 

84 

04 

E 

PMTR 

Tienshui 

34 

36  N 

105 

34 

E 

TR 

Hwallen 

23  58  N 

121 

37 

E 

PMTR 

Hiroshima 

34 

22  N 

132 

26 

E 

PMTR 

Sagar 

23  51  N 

78 

45 

E 

PMTR 

Takamatsu 

34 

19  N 

134 

03 

E 

PMTR 

Muscat 

23  45  N 

58 

35 

E 

PMTR 

Khanaquln 

34 

18  N 

45 

26 

E 

MTR 

Wu-Chow 

23  38  N 

111 

17 

E 

R 

SI  an 

34 

15  N 

108 

55 

E 

TR 

NarayanganJ 

23  37  N 

90 

30 

E 

PMTR 

Izuhara 

34 

12  N 

129 

18 

E 

PMTR 

Penghu 

23  32  N 

119 

33 

E 

PMTR 

Leb 

34 

09  N 

77 

34 

E 

PTR 

Jessore 

23  10  N 

89 

13 

E 

PMTR 

Srinagar 

34 

05  N 

74 

50 

E 

PTR 

Ahmadabad 

23  04  N 

72 

38 

E 

PMTR 

Peshawar 

34 

01  N 

71 

35 

E 

PMTR 

Tainan 

23  00  N 

120 

13 

E 

PMTR 

Shimonosekl 

33 

57  N 

130 

56 

E 

PMTR 

Indore 

22  43  N 

75 

48 

E 

PMTR 

Hurree 

33 

54  N 

73 

24 

E 

PTR 

Calcutta/Dum  Dum 

22  39  N 

88 

27 

E 

PMTR 

Parachinar 

33 

52  N 

70 

05 

E 

PTR 

Calcutta/Allpore 

22  32  N 

88 

20 

E 

PMTR 

Fukuoka 

33 

35  N 

130 

23 

E 

PMTR 

Dwarka 

22  22  N 

69 

05 

E 

PMTR 

Kochl 

33 

34  N 

133 

33 

E 

PMTR 

Chittagong  City 

22  21  N 

91 

50 

E 

PMTR 

Shionomlsakl 

33 

27  N 

135 

46 

E 

PMTR 

Hong  Kong/Royal  Obs . 

22  18  N 

114 

10 

E 

MTR 

Habbanl ya 

33 

22  N 

43 

34 

E 

MTR 

Macao 

22  12  N 

113 

33 

E 

PMTR 

Bagbdad/Hlnalda 

33 

20  N 

44 

24 

E 

MTR 

Hengchun 

22  00  N 

120 

45 

E 

PMTR 

01  ta 

33 

14  N 

131 

37 

E 

PMTR 

Mandalay 

21  59  N 

96 

06 

E 

PMTR 

Hachljojlma 

33 

06  N 

139 

47 

E 

PMTR 

Jeddah 

21  30  N 

39 

12 

E 

PMTR 

Rutba 

33 

02  N 

40 

17 

E 

MTR 

Pei-Hai 

21  28  N 

109 

05 

E 

R 

Nagasaki 

32 

44  N 

129 

53 

E 

PMTR 

Nagpur/Sonegaon 

21  06  N 

79 

03 

E 

PMTR 

Shlmlzu/Ashlzuri 

32 

43  N 

133 

01 

E 

PMTR 

Veraval 

20  54  N 

70 

22 

E 

PMTR 

Sunpan 

32 

39  N 

103 

34 

E 

TR 

Cuttack 

20  48  N 

85 

56 

E 

PMTR 

Esfahan 

32 

37  N 

51 

40 

E 

PMTR 

Akola 

20  42  N 

77 

02 

E 

PMTR 

Kut  El  Hal 

32 

10  N 

46 

03 

E 

MTR 

Akyab 

20  08  N 

92 

53 

E 

PTR 

Nanking 

32 

03  N 

118 

47 

E 

TR 

Dlwanlya 

31 

59  N 

44 

59 

E 

MTR 

Band 

10°  N  to  20 

'  K 

Mlyazakl 

31 

55  N 

131 

26 

E 

PMTR 

Dera  Ismail  Khan 

31 

49  N 

70 

55 

E 

PMTR 

Luang  Prabang 

19  53  N 

102 

08 

E 

PMTR 

Amrl tsar/Raj asansl 

31 

38  N 

74 

52 

E 

PMTR 

Bombay/Santa  Cruz 

19  07  N 

72 

51 

E 

PMTR 

Kagoshlma 

31 

34  N 

130 

33 

E 

PMTR 

Jagdalpur 

19  05  N 

82 

02 

E 

PMTR 

Lahore  City 

31 

33  N 

74 

20 

E 

PMTR 

Bombay/Colaba 

18  54  N 

72 

49 

E 

PMTR 

Fort  Sandeman 

31 

21  N 

69 

27 

E 

PTR 

Chiang  Mai 

18  47  N 

98 

59 

E 

PMTR 

Shanghai /Zl-Ka-Wei 

31 

12  N 

121 

26 

E 

TR 

Poona 

18  32  N 

73 

51 

E 

PMTR 

Simla 

31 

06  N 

77 

10 

E 

PTR 

Vientiane 

17  57  N 

102 

34 

E 

PMTR 

Naslrlya 

31 

01  N 

46 

14 

E 

MTR 

Vishakhapatnam 

17  43  N 

83 

14 

E 

PMTR 

Ludhlana 

30 

56  N 

75 

52 

E 

PMTR 

Hyderabad/Begampet 

17  27  N 

78 

28 

E 

PMTR 

I-Chang 

30 

43  N 

111 

13 

E 

R 

Udon  Thani 

17  26  N 

102 

46 

E 

PMTR 

Basrah 

30 

34  N 

47 

47 

E 

MTR 

Salalah 

17  03  N 

54 

06 

E 

MTR 

Takushlma 

30 

27  N 

130 

30 

E 

PMTR 

Phltsanulok 

16  50  N 

100 

16 

E 

PMTR 

Shalba 

30 

25  N 

47 

39 

E 

MTR 

Rangoon 

16  46  N 

96 

10 

E 

PTR 

Abadan 

30 

22  N 

48 

15 

E 

PMTR 

Seno 

16  40  N 

105 

00 

E 

PMTR 

Kerman 

30 

15  N 

56 

58 

E 

PMTR 

Pattle 

16  33  N 

111 

37 

E 

PMTR 

Quetta/Samungll 

30 

15  N 

66 

53 

E 

PTR 

Moulmeln 

16  30  N 

97 

37 

E 

PTR 

Multan 

30 

12  N 

71 

26 

E 

PMTR 

Masulipatam 

16  11  N 

81 

08 

E 

PMTR 

Quetta  Cantonment 

30 

12  N 

67 

01 

E 

PTR 

Tourane 

16  02  N 

108 

11 

E 

PMTR 

Ta-An 

30 

00  N 

103 

03 

E 

TR 

Belgaum 
Nakhon  Sawan 

15  51  N 
15  48  N 

74 

100 

3  2 
10 

E 
E 

PMTR 
PMTR 

Band 

20°  N  tc 

N 

Nakhon  Ratchaslma 

14  58  N 

102 

07 

E 

PMTR 

Rlyan 

14  39  N 

.49 

M 

E 

MTR 

Raudhataln 

29 

53  N 

47 

44 

E 

TR 

Bangkok 

13  44  N 

100 

30 

E 

PMTR 

Lhasa 

29 

40  N 

91 

07 

E 

PTR 

Aranyaprathet 

13  42  N 

102 

3  5 

E 

PMTR 

Shlraz 

29 

36  N 

52 

32 

E 

PMTR 

Stung  Treng 

13  31  N 

105 

58 

E 

PMTR 

Mukteswar/Kumaun 

29 

28  N 

79 

39 

E 

PTR 

Si  emreap-Angkor 

13  22  N 

103 

51 

E 

PMTR 

Kuwait  Airport 

29 

22  N 

48 

00 

E 

TR 

Madr as/Ml nambakk  am 

13  00  N 

80 

I  1 

E 

PMTR 

Shuwalkh 

29 

20  N 

47 

57 

E 

MTR 

Bangalore 

12  58  N 

77 

3  5 

E 

PTR 

Experimental  Farm 

29 

17  N 

47 

56 

E 

TR 

Man  gal  ore 

12  52  N 

74 

51 

E 

PMTR 

Magwa 

29 

09  N 

48 

00 

E 

TR 

Aden/Khorraaskar 

12  49  N 

45 

02 

E 

MTR 

Faraheel 

29 

03  N 

48 

09 

E 

TR 

Banmetbuot 

12  42  N 

108 

04 

E 

PMTR 

Kalat 

29 

02  N 

66 

35 

E 

PTR 

Chanthaburl 

12  37  N 

L02 

07 

E 

PMTR 

Bushehr 

28 

59  N 

50 

50 

E 

PMTR 

Mergul 

12  26  N 

98 

u 

E 

PMTR 

Dalbandln 

28 

53  N 

84 

24 

E 

PTR 

Nhatrang 

12  15  N 

109 

12 

E 

PMTR 

New  Delhl/Safdarjung 

28 

35  N 

77 

12 

E 

PMTR 

Kompong  Cham 

12  00  N 

105 

27 

E 

PMTR 

Jacobadad 

28 

18  N 

68 

28 

E 

PMTR 

Prachuap  Khlrlkhan 

11  48  N 

99 

IH 

E 

PMTR 

Blkaner 

28 

00  N 

73 

18 

E 

PMTR 

Phnom  Penh/Pochentong 

1  1  33  N 

104 

51 

E 

PMTR 

Katmandu 

27 

42  N 

85 

12 

E 

PTR 

Salgon/Tan-Son-Nhut 

10  49  N 

106 

40 

E 

PMTR 

Dlbrugarh 

27 

28  N 

94 

55 

E 

PMTR 

Kampot 

10  37  N 

104 

13 

E 

PMTR 

Agra 

27 

10  N 

78 

02 

E 

PMTR 

Chumphon 

10  27  N 

99 

15 

E 

PMTR 

Chl-An 

27 

03  N 

114 

57 

E 

R 

Kodalkanal 

10  14  N 

77 

28 

E 

PTR 

Darjeellng/ 

Raj  Bbawan 

27 

03  N 

88 

16 

E 

PTR 

Band 

0°  to  10"  N 

Panjgur 

26 

58  N 

64 

06 

E 

PTR 

Jalpur/Sanganer 

26 

49  N 

75 

IH 

E 

PMTR 

Fort  Cochin 

09  58  N 

76 

14 

E 

PMTR 

Kuel-Yang 

26 

35  N 

106 

43 

E 

TR 

Victoria  Point 

09  58  N 

98 

SB 

E 

PMTR 

Jodhpur 

26 

18  N 

73 

01 

E 

PMTR 

Pamban 

09  16  N 

79 

18 

E 

PMTR 

Dhahran 

26 

17  N 

50 

in 

E 

PMTR 

Mannar 

08  59  N 

79 

SB 

E 

MTR 

Bahraln/Muharraq 

26 

16  N 

50 

37 

E 

MTR 

Trlncomalee 

08  35  N 

81 

15 

E 

MTR 

Gauhatl 

26 

11  N 

91 

45 

E 

PMTR 

Trlvandrum 

08  29  N 

76 

87 

E 

PMTR 

Darbhanga 

26 

10  N 

85 

54 

E 

PMTR 

Songkhla 

07  11  N 

100 

37 

E 

PMTR 

Dhubrl 

26 

01  N 

89 

SB 

E 

PMTR 

Nuwara  Ellya 

06  58  N 

80 

47 

E 

PTR 

Foocbow 

25 

59  N 

119 

27 

E 

R 

Colombo 

06  54  N 

79 

52 

E 

MTR 

Patna 

25 

37  N 

85 

10 

E 

PMTR 

Hambantota 

06  07  N 

81 

08 

E 

MTR 
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